














: قن الل Wile‏ 
أ د. حامد عبد الفتاح جوهر. . مهرر > 


ق , Ad‏ . 
of‏ محمد يوسف حسن. مشرر الل 


للتحرير والشئون الثقافية سابقا . 
| با . 


> بسم الله الوحمن الرحيم € 
2 كدت j‏ 


مجمع اللغة العربية اهتامات كثيرة ce me‏ أوهما بلا شك موضوعات اللغة العريية وموضوعات التراث 
وتاريخ اللغة العربية ve,‏ وعلافاتها وعلاقات dal‏ الدارجة فى مختلف البلاد العربية و كذلك اللغات الأخرى 
سامية وغير سامية » والأدب العربى وتطوره فى Gal‏ المتعددة المترامية الأطراف » وعلاقات كل ذلك iss‏ 
المتنوعة . 

والمجمع مع كل هذه المهام الكثيرة التى يحملها على كاهله لم ينس أنه qnl‏ فى عصر AE‏ فيه النبضة 
العلمية فى العالم قفزات سريعة واسعة عالية » سبقتنا فى مضمارها ccs ol el‏ وضعوا فيا المؤلفات الكثيرة 
التفصيلية المستفيضة الشاملة الكاملة للأشياء الكثيرة » والظواهر الختلفة المتعددة والمتنوعة » le ply‏ الوفيرة 
امتواترة التى تنكشف يوماً بعد يوم . وكانت eene‏ الأولى هى نشر الوعى العلمى والثقافة العلمية العالية فى 
بلادهم ليع استخلاص فوائد تلك النبضة العارمة » فنحتوا » لوصف كل ذلك e‏ المصطلحات المناسبة » التى 
لا حدّ لها » عددا وتنوعا » وقد تحددت مسمياتها ودلالتها » بصفة قاطعة لا لبس ted‏ ولا إبهام . كان هذا بطبيعة 
الحال بلغاتهم الخاصة . 

فكان أن تبنى المجمع كن اواك الأول oe‏ ايه حل call‏ الك TRUM‏ ركب PST‏ 
العلمية العالمية » فعقد العزم على إصدار معاجم علمية € بدا بالعلوم الأساسية من الرياضيات والفيزياء والكيمياء 
والجيولوجيا والحيوان والنبات والجغرافيا وغيرها . 

وأتبع هذه بالعلوم التطبيقية من طبية وصيدلية وهندسية وتكنولوجية وصناعية وزراعية إلى علوم اجتاعية 
وفلسفة وعلم iil‏ والتربية T‏ وغيرها . ولم يفته الاهتام بالتربية الرياضية والفنون Ml JU‏ الختلفة من 
تصوير وموسيقى وتمثيل وسين وتليفزيون وإذاعة وفنون تشكيلية وغير ذلك الكثير . وأخذت المعاجم المتخصصة 
من إنتاج المجمع »تترى الواحد بعد MI‏ وتنتشر فى بلدان الامة العربية وغيرها . 

وها هى « id‏ مصطلحات النفط » بدورها » وبحمد الله وشكره على جميع آلائه اللانهائية » يسعدها أن 
تقدم » بعامة للأمة العربية والناطقين بلغتها » وجخاصة للمشتغلين فى Sle‏ النفط دراسة لجيولو dim‏ وتكونه وأصله 
والكشف عنه واستخراجه وأدواته وناقليه والمنتفعين ¢ هذه الطبعة الأول من (١‏ معجم النفط » وهى نحتوى 
على ما ينيف على أربعة آلاف مصطلح . 


بذلك نكون قد أضفنا حلقة جديدة إلى سلسلة المعاجم التى أخذ مجمع اللغة العربية على عاتقه إخراجها 
لتشمل المصطلحات العربية » فى جميع نواحى الحياة » والتى ظهر منها OV‏ عدد وفير . 


وقد نهجنا فى وضع معجمنا الهج الذى ارتضاه المجمع مفيدا ووافيا بالأغراض ull‏ تؤديها المعاجم » من 
جمع للمصطلحات المستعملة فى كل النواحى iall‏ عجالات النفط » ووضع للمقابلات ها باللغة العربية › 
d;‏ قل قليلة من المصطلحات التى ofp‏ علينا صياغة مصطلح ae‏ لما اضطررنا إلى اللجرء إلى التعريب » 
متبعين وكلما أمكن » الأوزان العربية . وقد أعطى لكل مصطلح تعريف مفيد . 

وقد رتبنا المصطلحات تبعا للحروف الأبجدية اللاتينية » وللوفاء بالفائدة أتبعنا هذا الجزء بآخر » فهرس > 
رتبت فيه المصطلحات بحسب حروف الحجاء العربية وأشير إلى موقعه فى المعجم . | 


وليس بفافم أن النفط أصبح على درجة قصوى من الأهمية فى شتى نواحى الحياة » تلك الأهمية التى تدمو 
كل يوم بل كل ساعة » حتى أصبحنا غير قادرين على تصور الحياة بدونه . فقد أصبح استعمال النفط (oig‏ 
شيا فى الدرجة الثانية من الأهمية فقد عم استعماله فى ميادين كثيرة » أشد أهمية » تزداد باستمرار . 

ولقد شهد القرن الحالى ثورتين تعتمدان على النفط c‏ الذى بدأ اكتشافه واستخراجه من الأرض اليابسة 
pd‏ القرن الماضى . واتسع نطاق استخراجه فى الثلث الأول من القرن الحالى » ثم تفجّر بدرجة كبيرة 
فى النصف الأوسط من هذا القرن » وبخاصة من قاع البحر الضحل أولا » ا شهدناه فى الغردقة فى البئر رقم 
٠‏ التى حفرت فى الشاطئ باتجاه مائل إلى ما تحت قاع البحر » وما تلى ذلك من استخراجه من تحت قاع 
خليج السويس وخليج المكسيك والخليج العربى » والآن يزداد العمق الذى يستخرج فيه النفط من تحت القاع 
تدريجياً » بفضل التقدم الثورى فى علوم البحار وتقنية كشفها » ووصول الإنسان إلى أبعد أغوارها » V‏ ساعد 
على التقدم الباهر فى تقنية استخراج النفط من تحت أعماق من البحار تزداد باستمرار » حتى يمكن أن يقال 
أنه بدأ الآن العصر الذى تصبح فيه البحار وأعماقها المصدر الأساسى للحصول على النفط c‏ بعد أن كنا نع 
pate al ll‏ فا Saal de Spat‏ 


أما الثورة الثانية » فهى ما يكن أن نسميه « الثورة البتروكيميائية » التى اقتحم بها النفط كل ناحية تقريا 
من نواحى الحياة بما IY‏ له . إذ أصبح النفط المادة الأساسية لتخليق مواد لا حصر لها ء لازمة للإنسان 
من صناعة » وزراعة » والطب من جراحة وتداوٍ » أدوات منزلية » وف تنقلاته بشتى الوسائل إلى غير ذلك 
ما يكاد يستحيل إحصاؤه . V‏ حلت محل خامات طبيعية لم تكن تكفى متطلبات العصر وتقدمه . 


ولعل أكثر ما Glee‏ هذا الجال أن الله الومّاب العظيم قد اخقص الأمه العربية BLY‏ الوافر من معائن 
( ج . معين ) النفط € والمستقبل يبشر بالمزيد ولذلك فهى مقبلة على عصر النفط من أوسع أبوابه . فلا بد لها 
من مسايرة التقدم فيه » ونشر علومه › والوعى والثقافة النفطية . ولا يكون ذلك إلا بلغتها . ومن أوائل لزوميات 
ذلك وضع المصطلحات باللغة العربية . 

ونرجو أن يحظى العمل برضاء الذين يستعملونه » وأن يجدوا فيه إربتهم ونفعا هم . ولكى يخرج هذا المعجم 
على أحسن ما حب له من صوره » فقد کان دیدننا ووسيلتنا دائما هو ابتغاء الكمال » ولكن الكمال لله Jus‏ 
وحده سبحانه . 


ولذلك فإننا نرحب بكل نقد بناء » أو ملاحظة أو تصويب Wht‏ مطبعى أو غير ذلك » أو تذكير بسهو » 
أو اقتراح ما . وسوف نسعد بأن نتلقى من كل ذلك ما يتفضل به السادة مستعملو هذا المعجم . و سوف 
نكون شا cpp‏ شكرا Ls‏ بان يكون ذلك موضع ela Yt‏ والبحث والتقدير مع الاعتراف لصاحب الفضل . 


. جل وعلا المستعان ومنه التوفيق‎ dil, 


|. د. حامد عبد الفتاح AS‏ 


dong benig 


Se 


النفط أو « الذهب الأسود » أكبر مقومات الثروة والاقتصاد والصناعة فى معظم دول Atal‏ 
العرى » ومن بينها مصر . وقد تزايدت أعداد المشتغلين بالنفط فى العام العرلى من جيولوجيين 
ومهندسين واقتصاديين خلال هذا القرن زيادة كبيرة » وتسارعت هذه الزيادة بشكل ملحوظ فى نحو 
الخمسين سنة الماضية . كذلك تضاعفت أعمال البحث والتنقيب والاستغلال والتسويق فى المدة 
نفسها . وقد أبرز هذا الأمر الحاجة الماسة بين جميع المشتغلين فى هذا لمجال من العرب إلى توافر معجم 
شامل عصرى فى هذا الموضوع يضم EET‏ العربية لكل ما يتوارد على الألسن وتجرى به الأقلام 
من مصطلحات أجنبية فى هذه الصناعة الكبرى واهامة . 


وفى عام c ١9417‏ وافت إحدى أهم شركات النفط العاملة فى العام العربى ( أرامكو بالمملكة 
pl‏ بية السعودية ) مجمع اللغة العربية بالقاهرة بقائمة من عدة مئات من مصطلحات النفط الإمجليزية 
الدائر استعماها بين العاملين فيا . وطلبت الشركة المشورة من امجمع فيما يلزم لوضع مصطلحات 
مقابلة هذه المصطلحات بالعربية تتوافر فيها شروط الدقة العلمية والصحة اللغوية .وقد عُرضت هذه 
القائمة على مجلس المجمع الذى استشعر على التو أهمية الموضوع ء فرأى تشكيل لجنة خاصة لدراسته 
دراسة كافية ومعالجته بالطريقة امجمعية المثلى التى يتبناها المجمع فى جميع th‏ العلمية ؛ من وضع للمقابل 
العربى المناسب للمصطاح الإفرنجى c‏ وإعداد تعريف شامل ومفيد للمصطلح باللغة العربية » ثم عرض 
لنتيجة عمل اللجنة على مجلس المجمع ومؤتمره السنوى لإقرارها . 


وقد td oly,‏ النفط عملها فى مستهل الدورة الجمعية التاسعة والثلاثين عام ) YY‏ / 1۹(« 
وأنجزت ما طلب LU]‏ بخصوص قائمة المصطلحات الواردة من شركة أرامكو » وعرضته de‏ مجلس 
m‏ الذى أقر عمل اللجنة . وكان أول تشكيل للجنة النفط با مجمع على الوجه OM‏ : 


"on دكتور عبد الحلم منتصر‎ . ۱ - ١ 
عبد السلام هارون عضوا‎ . ١ - Y 
دكتور محمد يوسف حسن خبيرا‎ . ۱ - Y 
pe دكتور أحمد مدحت إسلام‎ .١- ٤ 


وقامت بأعمال التحرير السيدة / خيرية عبد الغنى المحررة بالمجمع وقتذاك . 


وقد أحاط امجمع فى نفس العام المجمعى ( ۷۲ / 1977 ) المجمع العلمى العرافى والمجمع العلمى 
السورى بنتائج أعماله فى Sle‏ النفط c‏ وأرسل a]‏ قواكم المصطلحات ومقابلاتها بالعربية مع تعريف 
علمى واف لكل مصطلح . وف السنة المجمعية التالية ۷۳ / ١9374‏ بادر المجمع العلمى العراق بالترتيب 
لعقد the‏ مجمعى خاص من أجل هذا الموضوع دعى إليه المعنيون به من مصر وسورية وبعض بلدان 
العام العربى الاخرى . وانعقد هذا الموتمر فى شتاء ۱۹۷١‏ ببغداد » ومثل مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم مدكور رئيس المجمع وأمين عام اتحاد اجام العلمية اللغوية العربية » والأستاذ 
الدكتور محمد يوسف حسن خبير لجنة النفط بمجمع القاهرة انذاك e‏ وصاحبها لحضور EBM‏ محررة 
لجنة النفط السيدة / خيرية عبد الغنى » والسيد | فضل سراج الدين سكرتير اتحاد مجامع اللغة العربية . 
ونوقش العمل الذى قدمته مصر فى هذا الصدد »› وأقره ER‏ » وقام المجمع العلمى العراق بنشره 
فى السنة التالية ( العام المجمعى [Vo‏ 7 ) فى كتيب بعنوان : ( مصطلحات نفطية ) يضم نحو 


واستمرت dd‏ النفط با مجمع في عملها بعد هذا الإنجاز وهدفها أن تجمع مادة ثرية من مصطلحات 
النفط فى ole‏ تصلح لإعداد معجم شامل فى الموضوع يفى بحاجات العصر وبخدمة العاملين فى هذا 
الجال على اختلاف تخصصاتهم . وعكفت اللجنة على عملها من أجل تحقيق الهدف المرجو نحو سبع 
عشرة سنة ( من عام ۱۹۷۰ حتى عام ١447‏ ) . وقد ضمت اللجنة إليبا خلال تلك السنين AX‏ 
متازة من أعضاء المجمع وخبرائه ومحرريه توالوا على العمل tab‏ خلال تلك المدة » وهم بالترتيب الزمنى 
لانضمامهم إلى اللجنة . 


من أعضاء المجمع : 
|. د. vl‏ عبد الفتاح جوهر مقرر اللجنة 
dpf...)‏ حافظ إبراهم والمقرر QU‏ للجنة 
|. د . عبد العظم حفنى صابر 
EJ‏ |. د . محمد رشاد dal‏ 
tel elal‏ 
|. د . أحمد مدحت إسلام خبير سابق باللجنة منذ إنشائها 


والعضو JI‏ باللجنة 
وانضم ll‏ من الخبراء تباعا : 
Jo.)‏ عبد القادر فرج 


| . د . سليمان محمود QUAL‏ 

اع دنب we‏ جام کات 

١‏ . د . الشاذلى محمد. الشاذلى 

pe Bah col das. s d‏ حالى باللجنة 


: تعاقب على القيام بالتحرير تباعا‎ p 


السيدة / خيرية عبد الغنى 

السيد / سعيد رزين 

السيد / السيد عكاشة 

السيد / إبراهم عبد العزيز 

ed‏ اشرق سيك تين عرر اللجنة حاليا 


ولا تكاملت من أعمال اللجنة جملة عظيمة من المصطلحات بلغت نحو ...4 مصطلح أقرها 
متكامل » ووافق المجلس على ذلك . وحول الموضوع إلى هيئة المكتب فى مستهل العام eel‏ 
۰ لبحثه وعمل اللازم نحو التنفيذ . وفى الوقت نفسه قام الاستاذ الدكتور سعد الدين 
الأنصارى خبير اللجنة بالاتصال بوزير البترول والثروة المعدنية وشرح لسيادته قيمة عمل اللجنة وما 
.٠ر٠٠‏ جنيه مصرى تقديراً للعمل ومساهمة فى نفقات طباعته ونشره . ومجمع اللغة العربية إذ يشكر 
للسيد الوزير هذا التقدير وهذا الإسهام » ليرجو أن يحقق هذا المعجم الرسالة التى e‏ إلا . 


و كنا نتمنى of‏ يشهد معنا الزميل الغفور له الأستاذ الدكتور حامد عبد الفتاح جوهر 8 
هذا العمل الكبير الذى تولاه برعايته وجهده Lie‏ طويلة بمثابرة و oli‏ منقطعى النظير » لكن tll‏ 
did‏ حتى يراه » إذ وافته فى شهريونية ۱۹۹۲ والمعجم ماثل للطباعة » ولقد خسرت اللجنة بفقده 
دعامة قوية من دعام العمل بها » رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته جزاء لما قدم فى Jem‏ 


العلم واللغة . 


| . 2. تمد يوسش ‘pn‏ 


معجم النفط 


مرتبا ترتيبا هجاثيا عربيا 





أباتيت 

أبواغ ( م . CES‏ 
إبيكلوروهدرين 
إتاوة 

إتاوة عينية 

إتاوة نقدية 

اتزان 

تزان کیمیای 
اتساخ 


اتفاقية حفر بالمشار 4S‏ 


اتفاقية متعددة الأطراف 


اتفاقية من الباطن 
uu]‏ = إتير HY au‏ 
إتير بترولى 


السار 


أثر ( طابع ) حجر البرد 


اثر حفرى 
إثيل أستيلين = بوتاين 
oUm de‏ 
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am. a 
Vw 


apatite 

spores 
epichlorohydrin 
royalty 


royalty in kind 

royalty in cash 
equilibrium 

chemical equilibrium 
fouling 

bottom hole agreement 
multilateral agreement 
farm - out agreement 
ether = diethyl ether 
petroleum ether 

traces 

hailstone imprints 
tracefossil 
ethylacetylene = butyne 


ethyl benzene 


الصفحة 


YA 


YYY 


VA « 





إجراء متبع 

أجهزة التحكم 
أحادى إثانو لامين 
احتراق بفرقعة 
احتراق كامل 

Qi» Y di 
احتراق ناقص‎ 
ALi احتياطى‎ 
احتياطى الزيت‎ 
co poc! 
الاحتياطيات‎ 
احتياطيات مو كدة‎ 
احتياطيات محتملة‎ 
احتياطيات مفتر ضة‎ 
احتياطيات ممكنة‎ 
الإحدائيات الديناميكية لبؤرة الزلزال‎ 
إحماضص‎ 


$ 


إحماض البثر 


ethylene = ethene 


common practice 
control apparatus 
monoethanolamine ) M.E.A ) 
deflagration 

complete combustion 
smokeless combustion 
incomplete combustion 
crude reserves 

oil reserves 
recoverable reserves 
reserves 

proven reserves 


probable reserves 


hypothetical reserves 


possible reserves 


dynamic parameters earthquake focus 


acidization 


acidization of a well 


TYA «4 


YYA « 


المصطلح العربى 


eo pial 

أحماض غير نقية 
اواك TP oot‏ 
أحواض الطينة 

اختبار الاحتراق 

اختبار بالأشعة فوق البنفسجية 
اختبار الإنتاجية 

اختبار الانسكاب 

اختبار الاهتزاز 

احتبار البرودة 

اختبار البرى 

set اختبار‎ 

اختبار التخلص من الغاز 
اختبار التشغيل 

اختبار التفجير 

y‏ التكوين 

اختبار التنظيف 

اختبار الرماد 

اختبار السحج 


مجمع اللغة العربية - القاهرة 


المقابل الأجنبى 
green acids‏ 


brown acids 
limestone sinks 
mud pits 


penetration test 


| ultraviolet radiation test 


drill stem test ( DST ) 


pour-point test 
shaking test 

cold test 
attrition test 
pilot testing 
gas-free test 
commissioning test 
detonation test 
formation testing 
detergency test 
ash test 


abrasion test 


ah ee sae 


VM 


YíY 


المصطلح العرى المقابل الأجنبى | bay‏ 

Y1 | gum test احتبار الصمغ‎ 
4o | back-pressure test اختبار الضعط الارتدادى‎ 

١8٠١ | exhaust gas test اختبار غاز العادم‎ 
١٠١ | consistance test اختبار القوام‎ 
"£1 | sulphur test احتبار الكبريت‎ 
£4 | barium chloride test اختبار كلوريد الباريوم‎ 

1 13 | duration test اختبار مدة الدوام‎ 
| 1e | ductility test اختبار المطيلية‎ 
١١١ | doctor test اختبار المعالحة‎ 
oo | bench - scale test اختبار معمل‎ 


"1۰ [ring and ball ) R . B ) ductility test اختبار ممطولية الزيت بالطوق والكرة‎ 


TYA | smoke - point test الدخحان‎ dam اختبار‎ 

v4 | evaluation tests احتبارات التقيم‎ 

4 o | choke alex 

١. | graben أحدود‎ 

\ e Y| come out المععدات‎ col 

ry) seismologist 22 الزلازل = سيزمولوجى‎ Goal 

Yoo] metal failure إخفاق فلزى‎ 

١١١ « WA] breach of contract 220 ( إخلال بالعقد ( حرق العقد‎ 


GA المصطلح‎ 


إخماد 

إخماد البثر 

أداة إيقاف 

أداة فك 

أداة قياس الانحرافات 
أدوات الالتقاط 
أدوات اقبي 
أدوات ضغط هوائية 
أحوات الكبل 

أدو ات مقاومة للشرر 
إدراج البشر 

إذابة انتقائية 
ارتفاع 


€ 


أرصدة 

TEE ETE 

bel das‏ اناك 
WE‏ الخام 

c pj أرصدة زيوت‎ 


أرض 2-4 $ 
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المقابل الأجنبى 


deactivation 
killing a well 
cut - off device 


back - off tool 


multiple - shot instrument 
fishing tools 

fittings 

pneumatic tools 
cable tools 

non - sparking tools 
bring in ( a well ) 
selective dissolutian 
elevation 

buoy mooring 
stocks 

base stocks 

cylinder stocks 
crude oil stocks 
lube stocks 


hinter land 


رقم 


الصفحة 


Yo « 


Te الصطلح‎ 


أرض المقدمة = مقدمة اليابسة 
أرض وعرة - حزن 

أر كوز 

أرمتة 

igh yf‏ لکل 
إزاحة ظاهرية 

الإزاحة المتجهية 

إزار > طوق إزارى 
إزالة il‏ 

الإزالة الحفرية للكبريت 
Blak! 3j‏ 

إزالة الخبث 

إزالة الشمع 

إزالة الشمع بالكيتونات 
إزالة الشمع aly AL‏ 
إزالة الشوائب 

إزالة الغازات 

إزالة الغازات 


إزالة الغبش 


DUM‏ الأجنبى 


fore land 

badland 

arkose 

aromatization 
alkylated aromatics 
apparent displacement 
strike shift 

apron ring 
deblooming 

catalytic desulphurization 
desludging 

deslagging 

dewaxing 
ketone-dewaxing 
solvent dewaxing 
decontamination 
degassing 
degasification 


demisting 


4۹۷ 


\¥V 


YEN 


۱۳۹ 


إزالة الكبريت بالهدرجة 
إزالة الكربون 

إزالة المعادن 

ازدواجية الشكل 

أسبستوس ( الصخر الحريرى ) 
استحالة 

Vd PEE 

استخراج معان ( بالدفع ( 
استخلاص بالتيار المعا كس 
استخلاص سائل بسائل 
استخلاص بالفينول 

استخلاص مستمر 


استتخلااص معزز 
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crumb out 
detarring 


descaling 


defurring 

desulphurization 

hydrodesulphurization 

decoking 
demineralization 
dimorphism 

Asbestos 

transmutation 
chemical emulsification 
assisted recovery 
counter-current extraction 
liquid-liquid extraction 
phenol extraction 
continuous extraction 


enhanced oil recovery ( EOR ) 


Yer « 


yl المصطلح‎ 


استدقاق الطبقات 
إسترات مكيرتة 
استرجاع بالإشعال 
استرجاع أولى 


أسترداد الكبريت 


الاستكشاف الجيوفيزيقى 

الاستكشاف الجيوفيزيقى للبترول 
الاستكشاف Gas yt!‏ للبترول 

ae استكشاف‎ 

استيلاك القيمة 

one 

اسطوانة تشغيل الكابحة ( الفرملة الهوائية ) 
اسطوانة 
اسطوانة 
اسطوانة الكابح 
اسطوانة اللب 
أسفل (s ١‏ 


الغوص ( رئة مائية ) 
Le‏ 


المقابل الأجنبى 


pinching of strata 

sulphurized esters 

ignition recovery 

primary recovery 

sulphur recovery 

settling 

exploration 

geophysical exploration 
geophysical petroleum exploration 
geochemical petroleum exploration 
preliminary exploration 
amortization 

acetylene 

actuating cylinder = air brake 
aqualung 

non - magnetic barrel 

brake master 

core barrel 


kelly down 


1Y 


YTV 


المصطلح العرنى 


اسفلت 


ات لاا 


أسفلت عیری = أسفلت | 


أسفلت da,‏ التماسك 
أسقلت خام 

أسفلت الخلط البارد 
أسفلت الرصف 
أسفلت رملى 

أسفلت سريع الفاسك 
أسفلت سطحى 
.أسفلت السطوح 
أسفلك (Ss ee‏ 

أسفلت صلد 


اقلت طبيعى 
أسفلت الطرق 


ore الفرش‎ edad 


أسفلت oM‏ 
أسفلت لزج 


اسفلت مائع 


مجمع اللغة العربية - القاهرة 
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asphaltum 

pipe asphalt 

bree = lake asphalt 
slow curing asphalt 


native asphalt 


cold mix asphalt 

road asphalt = paving asphalt 
sand asphalt 

rapid curing asphalt 

lake asphalt 

roofing asphalt 


rock asphalt 


hard asphalt 
natural asphalt 
road asphalt 
hot lay asphalt 
mastic asphalt 
brea 


liquid asphalt 


PAs c YA 


YA 


FY YA 


”ا١‎ 4625 


rey —¥4 


۲1“ @ TA 


rie Rs 


Ya 


YYY ع‎ YA 


Yor 


1A 


Yer 


GA! المصطلح‎ 


أسفلت مو كسد 
أسفلت متو سط القاسك 
أسفلت محمل بالمعادن 
أسفلت مختبر 

أسفلت مخفف 

أسفلت مخلوط على البارد 
fs cud‏ 
أسفلت مضغوط 
أسفلت مطاط 

أسفلت مطرى 

أسفلت مقاوم للاختراق 
أسفلت مكرر 

أسفلت مكرر بالبخار 
أسفلت نشعى 

أسفلت نفطى 


المقابل الأجنبى 


blown or oxidised asphalt 


medium curing asphalt 


mineral filled asphalt 


on- test asphalt 
cutback asphalt 
cold mixed asphalt 
emulsified asphalt 
compressed asphalt 
rubber asphalt 
fluxed asphalt 


penetrate asphalt 


refined asphalt 


steam refined asphalt 


lake asphalt 
petroleum asphalt 
asphaltite 

ceruse 


tripping in 


رقم 
الصفحة 

8 ااا" 
yor « YÀ‏ 
YoV YA‏ 
Vé <۹‏ 
VY cA‏ 
55 

YA 

١١ه‎ 


PAY « ¥4 


Gt الملصطلح‎ 


Ta 

$ حفزية 

أسمنت أسفلتى 

أسمنت تمددى 

أسمنت راتينجى 

cael‏ ينالب 

cad‏ سريع الشك 
cu‏ هدروليكى 
الأسواق المتوقعة 
أسيتون = کیتون Jed aU‏ 
أشابة 

أشابة ثقيلة 

أشابة خفيفة الوزن 
أشابة « ديفاردا ) 

أشابة فولاذية 

dae لا‎ a 

6 ليبوفتز‎ AU 
أشابة مضادة للاحتكاك‎ 
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المقابل الأجنبى 


isomerization 


| catalytic isomerization 


asphaltic cement 
expanding cement 
resin cement 

bulk cement 

early setting cement 
hydraulic cement 
gel cement 
prospective markets 
acetone= dimethyl ketone 
alloy 

heavy alloy 

light weight alloy 
Devarda alloy 

steel alloy 
antimagnetic alloy 
Lipowitz alloy 
antifriction alloy 


low fusion alloy 


Y'A 


Tro 


EY 


Y4 


المصطلح العربى المقابل الأجنبى 
أشابة « نيوتن » Newten alloy‏ 
أشابات ١‏ إلكترون » Elektron alloys‏ 
أشابات الألو منيوم aluminium alloys‏ 
أشابات لا حديدية non- ferrous alloys‏ 
أشابات « هوسلر » Heussler’s alloys‏ 
أشرطة مغنطيسية magnetic tapes‏ 
إشعال البئر flaring a well‏ 
أشكال أيسومرية 5 -150 
إصلاح حرارى thermal reforming‏ 
إصلاح حفزى catalytic reforming‏ 
إصلاح شامل overhauling‏ 
الإصلاح ال متعدد | poly- forming‏ 
إصلاح بالهدروجين ( تحسين بالهدروجين ) hydroforming‏ 
assets dysl‏ 
إضافة محسئة additive dope‏ 
إضافات منع التأكسد antioxidant additives‏ 
إضافات منم التجمد anti- icing additives = anti-freeze additives‏ 
إضافات منع الدق anti-knock additives‏ 
أطراف limbs = flanks‏ 
إطفاح over filling‏ 


ra 


المصطلح Gl‏ 
إطماء 
إعادة تشغيل البئر 
إعادة التقطير الجوى 
إعادة الدورة 
sate;‏ ال 
إعادة فتح sl‏ 
إعذاب الماء 
fel‏ التيار 
إغراق 
إغراق تثاقل 
إفاضة بالماء 
إفردور 
إفعام 
إفعام e‏ & 
أفق 
أفق دال 
إقامة المعدات 
أقصى معدل الكفاية 
أقطاب المغنطيسية الأرضية 


إقلم نفط « إلينوى ) 
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المقابل الأجنبى 


alluviation 
reworking a well 
atmospheric rerun 
recycle 

resetting 

hole opening 

desalter water treating 
up stream 

dumping 

dump flooding 

water flooding 
everdure 

top up 

tank overfilling 
horizon 

key horizon 

rigging up 

maximum efficient rate of production 
geomagnetic poles 


Illinois petroleum province 


المصطلح العربى 
Us‏ 
REL‏ 
اكتشاف تجارى 
أكريلونتريل 
إكمال 
إل بالحصى = JE‏ بالجرول 
كال عار 
JE]‏ متعدد الطبقات 
X‏ مزدوج 
Jf]‏ مكسو 
الة التسوية 


التزامات 
التزامات dial)‏ 
Jui‏ 

الالتواء sadly‏ 
التواء الطبقات 
TN‏ 


معجمالنفط 


المقابل الأجنبى 
M.F.C‏ 
Asiatic Syrian arcs‏ 
commercial discovery‏ 
acrylonitrile‏ 
completion‏ 
gravel-packed completion‏ 
bare foot completion‏ 
multiple completion‏ 
dual completion‏ 
liner completion‏ 
dedenter machine‏ 
blasting machine‏ 
donkey engine‏ 
blowing engine‏ 
obligations‏ 
contract obligations‏ 
fishing‏ 
distortion and dilation‏ 
contortion of beds‏ 


alstonite 


YA 


Yie ¢ 


YAN ¢ 


CET « 


ألياف أكريلية 


أليف الماء = مب للماء 
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chemical affinity 
alkanes 

alkynes 

electrolyte 
alexanderite 
alkylation 
catalytic alkylation 
aluminuim chloride alkylation 
aluminium alkyls 
alkyl benzene 
alkenes 

alumel 

alumina 

acrylic fibers 
hydrophilic 


allemontite 


amatol 


emanometer 


— 410 — 


Y۲ 


YT 


أمفيبو لات 
إمكانية التبطين 
SU yal‏ 


أميانت 


أمين أولى 
أمين ثانوى 
أمين ثلا 
cau] Ai‏ 
أنبوب guy‏ 
أنبوبة البخار 
أنبوبة « بوردون ) 
أنبوبة بيان 
أنبوب تبريد 
أنبوب تبطين 
ألبوب. تجميع 
أنبوبة تحويل 


— 4*4 - 


المقابل الأجنبى 


amberite 


adsorption 
absorption 
absorptivity 
amphiboles 
casing potential 
ammonal 
amianthus 
primary amine 
secondary amine 
tertiary amine 
analcite 

tubing 


steam header 


Bourdon tube 
levelling glass 
cooling stack 
casing 

collector pipe 


by-pass pipe 


YYf 


المصطلح العربى 
أنبوب تصريف 
أنبوب تفريغ 
أنبوبة توجيه 
أنبوب تو صيل 
أنبوبة توصيل 
أنبوبة دخيلة 
i‏ بة الرئيسية 
أنبوبة رئيسية 
أنبوب رمل 
انبوبة سحب 
أنبوب السحب الرئيسى 
I pall co Vil‏ 
أنبوبة ضبط 
أنبوبة العادم 
أنبوب الغسل 
أنبوبة مانعة الارتداد 
أنبوبة oes‏ 
أنبوبة ye‏ 
أنبوبة مخددة = ألبوبة أخدودية 
أنبوب نازل 


أنبوبة ناقوسية 
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escape pipe 


delivery pipe 


drive pipe 


connecting pipe 


delivery tube 


invasion pipe 


busway 


header tube 


sand pipe 


eduction pipe 


suction header 


waste-pipe 


conductor pipe 


down pipe 


exhaust pipe 


washover pipe 


antisiphon pipe 


finned pipe 
grilled pipe 
fluted tube 


downcomer 


bell mouthed tube 


أنابيب الشعلة 

غير ملحومة 

أنابيب محواة 

أنابيب المكثفات 

الإنتاج الاقنصادى الأقصى 


enu 


إنتاج تدفقى 
إنتاج de‏ 
الإنتاج t Ju‏ 
ee co‏ 
إنتاج pe‏ 


المقابل الأجنبى 


brime piping 
completion string 
casing pipes 

tank draw-off 

drilling pipes 

yard piping 

flare lines 

seamless pipes 
threaded pipes 
condensate piping 
maximum economic recovery 
flush production 
batch production 
rated production 
tertiary recovery 
secondary recovery 
initial production 
cumulative production 
closed-in production 


allowable production 


YoY 
ةا‎ 
oy 


Y. 
۳٤۸ 


YY. 
YYA 
a! 

AV 


Y. 


المصطلح العرى 


cu‏ اليومى 

إنتاجية البكر 

إنتاجية البئر 

الإنتاجية القصوى المقدرة 
chal‏ الحفر 

Bs إنجاز‎ 

احراف 

احراف 

c zl‏ الابرة 

الانحراف المغنطيسى 
pe‏ 

انحشار البطانة ( تبطين لصيق ) 
اندفاع 

dd‏ بالغاز المذاب 

Y jl 

انز لاقات P‏ 

p مع‎ SY انز‎ 

S sog 


انسداد 
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daily production 


well potential 


well yield 


estimated ultimate yield 


drilling in 


dual completion 


diversion 


deviation 


declination of needle 


magnetic declination 


regression 


stuck casing 


drive 


dissolved gas drive 


ecoulement 
landslides 
flexural slip 
bridging 


clogging 


VAY 


MA 


YYA 


VAN 


VA 


۹۷ 


Ty المصطلح‎ 


انسداد المُرشحات 
انسكاب 

انسكاب الزيت 
انسكاب الزيت 
انسياب gos‏ 
إنصال الشمع 
الماح 

الانعزال بالجاذبية 
= الانفصال بالجاذبية 
انعكاس سيزمى 
الانعكاسية الضوئية 
Jl‏ = طفع 


معجوالنفط 


المقابل الأجنبى 


screen clogging 

spillage 

oil spill 

oil spillage 

rotational flow 

wax decolourization 
sweating 

gravitational segregation 


= gravitation! separation 


seismic reflection 


vitrenite reflectance 
blow out 

inversion 

seismic refraction 
anode bed 
anhydrite 

acetic anhydride 


bridge over 


depreciation 


autoclave 


YN. 


YYN C Y. E 
YM 

1١ 

YYY 


5١65 
YA 


Yy 


0 


14 
MAN 


A 
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المصطلح HM | Ty‏ الأجنبى 
أو ج culmination‏ 
أو augite cur‏ 
وزو سير يت = أوزوكريت = e‏ أرضى ozocerite = ozokerite= earth wax‏ 
أوعية تقطير متبادلة alternating stills‏ 
أول أكسيد الكربون carbon monoxide‏ 
أو ليفينات olefins‏ 
أوليفينات مكبرتة sulphurated olefins‏ 
أيام safe days inal‏ 
ethane ot y‏ 
ubl‏ = أسيتالدهيد ethanal = acetaldehyde‏ 
إيثانول = كحول ethanol = ethyl alcohol del‏ 
ethanolamine cm Y gly]‏ 
إيثاين = ethine = ethyne = acetylene weal‏ 
إيثين = إثيلين ethene = ethylene‏ 
إيجار delay rent P‏ 
الإيجار deal rent cul‏ 
eudiometer z^»‏ 
أيس isooctane OLS gf‏ 
أيسوبنتان isopentane‏ 
isbutane QU y il‏ 


\VV 


\VV 


\VV 


\VV 


\VA 


\VA 
WA 


WA 


YA 


YYY 


YYÉ 


YYY 


المصطلح a p‏ 
إيكر - قدم رمل 
إيكر - قدم رمل 


إيكونوهتر 
يو سين 


أيون الكربونيوم 


معجم النفط 


المقابل الأجنبى 


acre - foot of sand 


acre - foot of water 


econometer 
eosin 


carbonium ion 


YO 


AY 


المصطلح العربى 


باب منطو 

) » أشابة « بابت‎ ( (Cub) 
باحة التجمع‎ 

باحات سالبة 

بغر اختبارية 


بكر ارتوازية 


Ë 
t 


c 
Y 


3 
v 
3 
T 


Lo WU ue CES xs E 
t CECE LEE 
tr T FF TT Y ¥ ¥ 


E 
t 
rt 
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wy 


المقابل الأجنبى 


accordion door 
babbit 

gathering area 
negative areas 
test well 

artesian well 
exploitation well 
exploratory well 
outstep well 
driven well = tube well 
offshore well 
confirmation well 
commercial well 
wild-cat well 
delineation well 


killer well 


relief well 


directional relief well 


yous vi 
Y MA 
\.A 
VY 
YYA 
WA 


YYA 
Y. 


16. 


r rtt t T Y FT 


T 


ie XD 


pr ub de 3E 


t 


تو سعية 
ثنائية النطاق 
جافة 


الحافة 


معجمالنفط 


structural well 
disposal well 
service well 
appraisal well 
relief well 
development well 
downcast shaft 
extension well 
dual zone well 
dry hole 

edge well 
injection well 
dead well 
flowing well 
Drake well 

wet well 

former producing well 


tight hole 


dripper ( well ) 


ballast well 


YYA 


YYY 


tor to T Y Y t Y Y ¥ ¥ Y YT 


Ms 


الغاز 
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— Yo = 


shallow well 
farmer well 
pumping well 
stratigraphic well 
bare^ooted well 
barren well 

gas well 

open hole 


full hole 


crooked hole 

cased well — cased hole 
outpost well 

multi - pay well 
observation well 
compound well 
developed well 
exhausted well 

depleted well 

beam well 


stilling well 


YYo 


i i 14 د‎ 


المصطلح العربى "SL‏ 


suspended well معطلة‎ jt. 
shut - in well بغر مغلقة‎ 
closed - inwell = shut - in well بئر مغلقة‎ 
curved well بكر مقوسة‎ 
producer well بر منتجة‎ 
pumer well بكر منتجة بالضخ‎ 
completed well بثر منجزة‎ 
deviated hole = deviated well بعر ملحرفة‎ 
abandoned well بئر مهجورة‎ 
offset well بعر موازنة‎ 
deflected well = directional well = directional hole بكر موجهة‎ 
standing well بكر موقوفة‎ 
dud Awol بكر‎ 
oil well plugged back سدت‎ bt بعر‎ 
marginal well بغر هامشية‎ 
single zone well بكر وحيدة النطاق‎ 
bar بار‎ 
barothermograph باروثر مو جراف‎ 
baroco بارو كو‎ 
barite | باريت‎ 


10. 4 Wo 


YYY 
aL 
YY 


Yo\ 


YYV 


£^ 


£^ 


£^ 


£4 


بترو كيمياويات 

بترو كيمياويات أساسية 
بترو كيمياويات نہائية 
بترو كيمياويات وسيطة 


بترول أسفلتى 
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المصطلح الأجنبى 


bakelite 

balco 

petrochemicals 

basic petrochemicals 
final petrochemicals 
intermediate petrochemicals 
asphaltic petroleum 
equity oil 

bitumen 

blown bitumen 
cutback bitumen 
emulsified bitumen 
octane research 

vapour 

cold steam 

Start up 

spud in = spudding in 
spray cooler 

paraffins 


cycloparaffins 
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المصطلح العربى 


برافينات مكلورة 

برافين مهدرج 

براميل البثر فى اليوم 

براميل الزيت فى اليوم 

براميل السوائل فى الساعة 

براميل فى الساعة 

براميل ماء 

براميل ماء فى الساعة 

براميل ماء فى اليوم 

براميل OWA‏ فى الساعة 

براميل ON!‏ فى اليوم 

براميل فى اليوم 

براميل فى اليوم التقويمى ١ب‏ ى ت ) 
dels‏ يوم العمل ( ب ی ع ) 
برج استخلااص 

برج إعادة التقطير 

XP برج‎ 


برج 4 


معجمالنفط 


المقابل الأجنبى 


chlorinated paraffins 


hydrogenated paraffin 

barrels per well per day ( BPWPD ) 
barrels oil per day ( BOPD ) 
barrels fluid per hour ( BFPH ) 
barrels per hour ( BPH ) 


barrels water ( BW ) 


' barrels water per hour ( BWPH ) 


barrels water per day ( BCPD ) 


barrels condensate per hour ( BCPH ) 


barrels condensate per day ( BCPD ) 


barrels per day (b/d) 
barrels per calendar day ( BCD ) 


barrels per stream day ( BSD ) 
extraction tower 

rerun tower 

cooling tower 


deflegmation tower 
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YoY , NA 
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برج Be‏ جوى 

برج التخريم 

برج التشغيلة 

USL برج‎ 

برج تنظيف غازى 

برج حفر ( دريك ) 

برج حفر مغطى 

برج الرافعة 

برج غسل الغاز 

برج الغسل بالمادة الكاوية 
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em المقابل‎ 
atmospheric fractionating tower 


boring tower 


batch column 


telescopic derrick 
bubble scrubber 
derrick 

boarded derrick 
crane tower 

gas scrubber 
Caustic wash tower 


air scrubber 

vacuum tower 
depentanizer column 
combination tower 
treating tower 
packed tower 
degassing tower 

hail 

small hail 

soft hail 


apache pool 


yur 


PA! 


YYA 
خرن‎ 
Y\o 
YYA 
۳۲۹ 

Y 


i$‏ نفط "سيريس" 
بركة نفط ”كاي “ 
بركة “Jas he‏ 
بركة نفط "A"‏ 
برك الهبوط 

برميل 

برميل / ميل 

co eo 

Eby‏ حقن الماء 
بروبان 

بروباين 

بروبين > بروبيلين 
PIR‏ 

er E TE, 
بريق شحمى‎ 

بضائع محتجزة 

بطارية « دانيال » 
بطارية صهاريح = cub wb‏ 


بطاقة إعداد 


PETUNT 


Bardsdale pool 

oil pool 

Abqaiq pool 

Ceres oil pool 

Cairo oil pool 
Creole oil pool 
Handrick oil pool 
sag ponds 

barrel 

barrel / mile 
production schedule 
water flood program 
propane 

propyne 

propene — propylene 
bronze 

fault breccia 

greasy luster 
bonded goods 
Daniell cell 

tank battery 


completion card 


scout card — scout ticket 


YA 
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المصطلح العربى 


بطاقة جافة 


البطانة العليا 

بقايا التقطير 

البقايا Alas!‏ 
بقايا كربونية 

بقايا مكبرتة 

بكرة القمة 

بكرة الكبل 

بكرة متحركة ( ونش متحرك ) 
البكرات التاجية 
بلاط عازل للصوت 
بلمرة 


بلمرة بالااستحلاب 


المقابل الأجنبى 


dry ticket 

undercoat 

prime coat 

asphalt primer 

pipe casing 

concrete lining 

blank liner 

surface casing 

conductor = surface casing 

distillation residue 

heavy ends 

carbon residue 

sulphated residues 

crown block 

cabledrum - cable reel 
travelling block 
crown blocks 
acoustic tile 


polymerization 


emulsion polymerization 


YA 


Y^. 


wy 


فك اسه 
oti‏ 


بنزین = بنزول 


بفزین طائرات أوكتان (Nom e)‏ 


بنية اختراقية وليدة 


المقابل الأجنبى 


catalytic polymerization 
co-polymerization 
discordant plutons 
concordant pluton 
acicular crystals 
abrasive wear 

chemcial wear 


mechanicial wear 


rig builder 

pentane 

bentonite 
development clause 
bonderization 
benzine 

benzene = benzol 
aviation octane ( 100 - 130) 
petroleum benzene 
incipient diapir 
decollement 


boudinage 


رقم 
الصفحة 
AV‏ 
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Wt 
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المصطلح العربى 
بنية سنامية 
بنية AS A‏ 
بنية ميل وصدع 
بنيات deel‏ 
بنيات جوانية 
بنيات لوحية 
بنيان chile‏ 
بوتادابین 
Luby‏ كاوية 
بوتان 
بوتان C$ M^‏ 
بوتانول = كحول diss‏ 
بوتاين = إثيل أستيلين 


بوتين > بوتيلين 


( مرن ( إيلاستومر‎ dy 


البيئة السحيقة 
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المقابل الأجنبى 
hammock structure‏ 
cascade‏ 
imbricate strucure‏ 
massive structure‏ 
dip and fault structure‏ 
collapse structures‏ 
enterolithic structures‏ 
sheat structures‏ 
consolidated structure‏ 
butadiene‏ 
caustic potash‏ 
butane‏ 
butane air‏ 
butanol = butyl alcohol‏ 


butyne = ethyl acetylene 


I 


butene = butylene 
bort = boart 
bauxite 

elastomer 


abyssal environment 
~~ yr — 
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معجمالنفط 


000 


المقابل الأجنبى 
BTX‏ 
beidellite‏ 
electric pyrometer‏ 


biogenic gas = biogas 


WM 


المصطلح العربى 


تأثير سيزمى QUAS‏ 
تأريخ العمر 

التار E‏ الفعل 

ye العا‎ 

d‏ الحمضى 
تا كل بالرطوبة 

التأكل الكبريتيدى 

تا کل diss‏ 

التباين 

التبخريات ( رواسب التبخير ) 
التبخير السريع 

تبخير بالغليان 

تبريد بالمروحة 

تبريد مفاجىء ( خصر ) 
تبطين كل 

تبطين متداخل 

تبطين محوى 

تبطين ملحوم 

تبطين ناقص 


تترامر 
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المقابل الأجنبى 


seismic-electric effect 
age dating 

effective date 
isomerism 

acid corrosion 
moisture corrosion 
sulphide corrosion 
chemical corrosion 


nonconformity 


evaporites - ( evaporation sediments ) 


flash vaporization 
boiling away 

fan cooling 

chilling 

extreme casing 
inserted joints casing 
threaded casing 


welded casing 
barefoot completion 


tetramer 


yoy 


YVI 


\AY 


Du 


\AE 


٠٠١ 


۲4۹ 


تثبيت دينامى ( ديناميكى ) 


l i i à 


= 4* كك 


stabilization 
gasoline stabilization 
crude stabilization 
dynamic positioning 
pressure maintenance 
perforation 
crenulations 
homotaxis 

overlap 

complete overhaul 
control experiment 
fractionation 

wax fractionation 


break down of costs 


exsiccation 
artificial seasoning 
oil accumulation 
rock aggregate 


fine aggregate 


all - in aggregate 


YAY 


ضفي 


YA 


V. t 


NÉ 


MA 


YYY 
VA 


\AY 


۲۷ 


Yy. 
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,كلما 
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المصطلح العربى 


تجمع صخرى غير مفروز 


بع طرف تدوج 2 کے a‏ 


تجمعات صخرية زاوية 


تجمع نفطى = بركة hil‏ 
Ans‏ كربولى 

Ol nec‏ ا حفر 

جهيزات شحن السفن 
تیرب دموجى 

wis‏ زائف 

e Yl wad 

az‏ الانحراف 

xa‏ درجات الیل 
التحرف التهشمى = التحرف غير المنعكس 
تحرف لاعكوس 

امرف اللدن 
PES‏ 

التحرف المتزامن 

التحرف المرن 

التحرف المستمر 


coarse aggregate 
open graded aggregate 


graded aggregate 
anguler aggregates 


oil pool 
carbon freezing 


drilling rig = drilling assembly 
ship loading facilities 
compaction anticline 


false anticline 
directional survey 
deviation survey 


dipmeter survey 


brittle deformation 
irreversible deformation 
plastic deformation 

- residual deformation 
contemporaneous deformation 
elastic deformation 
continuous deformation 


fabric deformation 
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المقابل الأجنبى 


fire proofing 
wall stimulation 
cascade control 
remote control 
pyrolysis 
sweetening 


back sweetening 


gas sweetening 
solutizer process 


copper sweetening 


ammonia sweetening 


air solutizer sweetening = air sweetening 


cyclisation 

combustion analysis 
check analysis 
adsorption analysis 
ecological analysis 
paleoecological analysis 
compositional analysis 


proximate analysis 


| volumetric analysis 


YA 
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المقابل الأجنبى 

petrological analysis 
spectral analysis 
rational analysis 


quantitative analysis 


electroanalysis 
qualitative analysis 
core analysis 

well core analysis 
sieve ( screen ) analysis 
petrofabric analysis 
ultimate analysis 
gravimetric analysis 
acidification 

by - pass 
disconformity 
paint livering 
boring 

percussion boring 
Spot coring 


bulk storage 
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المقابل الأجنبى 
dome storage‏ 
saltbed storage‏ 
depressurising‏ 
viscosity breaking‏ 
cutting‏ 
dilution‏ 
synthesis‏ 
well interference‏ 
pressure conservation measure‏ 
grading‏ 
calibration‏ 
stream line flow‏ 
primary drive‏ 
gravity flow‏ 
wild flowing‏ 
annular flow‏ 


turbulent flow 

natural flow 

oil gushing ( oil flow ) 
oil deterioration 


green earth 
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ترسب قاری Leal‏ 


تر سیب فعری 


Be AT ترسيب‎ 


تذرير 
ترسب البرافينات ( فى CAN‏ 
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yellow earth 
bore meal 
coal dust 


coke dross 


accumulation 
commercial accumulation 
mud accumulation 

saline soil 


mineral turpentine 


atomization 


paraffins precipitation ( in wells ) 
epirogenic sedimentation 
rhythmic sedimentation 


bottom sedimentation 


electric precipitation 
filtration 
selective filtration 


contact filtration 


accelerated filtration 
lamination 
thinning of bed 


cannibalization 


Yo 


YoY ; 


uem المقابل‎ 
compact structure 
installations 
fixed installations 
evaporate down 


alcohol thermometer 


elutriation 


accretion 
vitrification 

firring ( furring ) 
atomized lubrication 
angularity 
bunkering 

caliber - logging 
mud - logging 
electric logging 
preheating 

oil seepage 

bulk delivery 

water vapour saturation 


feast lubrication 
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المقابل الأجنبى 
famine lubrication‏ 
continuous lubrication‏ 
actuation‏ 
test run‏ 
automotion‏ 
continuous operation‏ 
batch‏ 
alligatoring‏ 
fracturing = faulting‏ 
wenner configuration‏ 
contamination‏ 
digitation‏ 
total time correction‏ 
faulting‏ 
block faulting‏ 
intermittent faulting‏ 
well permit‏ 
blow down‏ 
disposal‏ 


gumming 


Gal المصطلح‎ 


تصنيع الأنابيب 
pales‏ 
التصوير الجوى 
التضاريس الدفينة 
تطبق زائف 
تظليل بالخطوط 
تعدس 
TONES‏ 
تعليمات 

تعميق AM‏ 
تعويض اللزوجة 
NONEM‏ 
تغضن الطبقات 


تغضن الطلاء 


المقابل الأجنبى 
pipe fabrication‏ 
wax manufacture‏ 
screening‏ 
aerial photography‏ 
buried topography‏ 
repressuring‏ 
false bedding‏ 


fissile bedding 


| hatch ( hatching ) 


lensing 


production of datum 
instructions 

deepening of wells 
viscosity compensation 


continuous feed 


| corrugation of beds 


curtaining of paint 
capping 
gasification 


coal gasification 


¥4o 


المصطلح العرلى 


تغير أدياباق ( ثابت الحرارة ) 


Qi تغيير‎ 

تفاعل إضافة 

تفاعل تكثيف 

تفاعل طارد للحرارة 
تفاعل كامل 

تفاعل ماص للحرارة 
pese ete‏ 


lai‏ ت سر عه ا حفر 
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المقابل الأجنبى 


adiabatic change 
lateral variation 
chemical change 
delta switching 
sidetracking 
dislocation 

addition reaction 
condensation reaction 
exothermic reaction 
complete reaction 
endothermic reaction 
chain reaction 

drill break 
inspection 

daily inspection 
cavitation 

shooting 

charring 
carbonization 


gas-oil carbonization 


NA 


تقادم 


تعدم لاء 


المقابل الأجنبى 


pump-out 
blowing the drip 


defueling 


denesting of pipes 


| fissility 


ageing 


water-advance 


average freight rate assessment ( AFRA ) 


تقدير متوسط أجور الشحن ( أفرا ) 

تقرير التخريم 

تقطع السرعة 

تقطير استخلاصى 

تقطير « إنجلر » 

التقطير الجوى 

تقطير ضيق المدى 

تقطير بطريقة الجمعية الأمريكية لاختبار المواد 


تقطير مباشر 


boring journal 

velocity discontinuity 
distillation 

distex = extractive distillation 


Engler distillation 


vacuum distillation 


atmospheric distillation 


narrow range distillation 


A S T M distillation 


straight run 
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لمصطلح العربى 
تقطير معتاد 
تقعر ehe‏ من المرتبة الثانية 
تقليب محتويات £e‏ 


تقيم الخام 
-s‏ 


continuous distillation 


straight run distillation 


second order geosyncline 


contraction 
roll-a-tank 

crude evaluation 
agglomeration 
chemical condensation 
aggregation 

acid refining 

clay refining 

solvent refining 
double-refining 
refining of petroleum 
cracking 

selective cracking 


vapour cracking 


thermal cracking 


combination cracking 


اللصطلح العربى 


تكسير فى الطور البخارى 
تكسير المقطرات النہاى 
تكسير هدرو جينى 
تكلفة الإنتاج 

تكلفة الوصول 
تكاليف الإنشاء 
تكاليف الرفع 
تكنولوجيا البترول 
تكهف 

تكور 

تكويك 

تكويك بطىء 

تكوين 

تكييف افواء 

تلال دفينة 

تلبك لقمة الحفر 

) بالرج ( ربو‎ c» 
تلزن‎ 

تلعة = مروحة طمبية 


المقابل الأجنبى 


drastic cracking 

vapour phase cracking , 
extinction cracking 
hydrocracking 

cost of production 
landing cost 

cost of installation 
lifting costs 

petroleum technology 
caving 

balling 

coking 

delayed coking 
formation 

air conditioning 

buried hills 

ball up ( balling of bit ) 
dilatancy 

agglutination 


alluvial fan 
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Ola, ails 


هاما 


( dala!) الطفل‎ ires 


a.b تنظيف‎ 
FEE RENT 


تنفس الصهريج 
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p HUM 
aerial conveyor 
contamination ( pollution ) 
wearing - in 
allomerism 
oil water contact 
compactness 
coning 
single tank extension 
spacing 
well spacing 
jointing 
fluidization 
co-ordination 
boiling down 
activation 
clay activation 
zoning 


acid cleaning 


chemcial cleaning 
blast cleaning 


breathing ( of a tank ) 


ryt 





التنقيب الغازى الدقيق 
تنقيب QUAS‏ 
E‏ 
تنقية بالصلصال 

تبيكة البئر 


تبيئة الطين 


— 0.4 ~ 


blowing a well 


prospecting 


microgas survey 


' electric prospecting 


wax finishing 

clay percolation 
chemical purification 
hole conditioning 
mud conditioning 
conformity 

acoustic reentry 
magnetic core orientation 
clipper service 
stepping out 

facing of strata 

put on a well 

annual shut down 
refinery shut down 


turbidity current 


alternating current 
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AY 
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المصطلح العرلى 
تيار مضاد 
تيار هواء اصطناعى 


التيارات الأرضية 
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المقابل الأجنبى 
counter current‏ 


artificial draught 


telluric currents 
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رقم 
الصفحة 
MA‏ 
rv‏ 
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المصطلح العربى 


ثابت الاتزان 

cul‏ التفكك 
au‏ أكسيد الكبريت 
Gu‏ أكسيد الكربون 
QU‏ كبريتيد الكربون 
Sh 1 oll‏ 
اللخانة الحقيقية للطبقة 
الشخانة الرأسية للطبقة 
ثخانة الطبقة 


Estall تفل‎ 


ثقب الطينة 
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المقابل الأجنبى 


equilibrium constant 
dissociation constant 
sulphur dioxide 

carbon dioxide 

carbon disulphide 
thermal stability 

true thickness of bed 
vertical thickness of bed 


thickness of bed 
tank sludge 


weephole 
slim hole 
rathole 

mud hole 
rathole ahead 
kelly hole 
crooked hole 


hole full of water 


رقم 


YYY 


YY. 




















hole full of oil bash sb ثقب‎ 

of | bell hole ثقب ناقوسى‎ 
W | bob - weight اتزان‎ Js 
\\“ | cow sucker ثقل اتزان‎ 
v Vs | gravity of oil cul bat 
11۸ jÎ counter weight ثقل موازن‎ 
rı | specific gravity النوعى‎ d 
11ب‎ | micropores CL 
\yą , gy | ethylene dibromide بروميد الإثيلين‎ au 
= dibromo ethylene برومو إثيلين‎ au = 

\éV | dichloroethylene كلورو إثيلين‎ Gls 
\¢A | dimethyl — benzene = xylene زايلين‎ = op ميثيل‎ au 
\£A | dimethyl carbinol ميثيل كر بينول‎ Ou 
_ isopropylalcohol بروبيل‎ Jal الكحول‎ = 

\ £A | dimethyl ketone = acetone Oye eo ميثيل كيتو‎ al 
YA | anticlinal bend ثنية تحدبية‎ 
YVY | well blow out ثوران البئر‎ 


— of — 
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المصطلح العربى 





جازولين 

جازولين أبيض 
جازولين des]‏ = جازولين مرصص 
جازولين أدكن 
جازولين الألكلة 
جازولين الامتصاص 
جازولين الانضغاط 
جازولين البلمرة 
جازولين تكثيف 
جازولين التكسير 
جازولين الصحراء 
جازولين الطائرات 
جازولين طبيعى 
جازولين shb‏ 

جازولين عادى 
جازولين Sle‏ الومض 
جازولين فوهة البثر 


جازولين Y‏ رصاصى 


( ج ) 


gasoline 

white gasoline 

ethyl gasoline = leaded gasoline 
brown gasoline 

alkylation gasoline 

absorption gasoline 

compression gasoline 

polymer gasoline 

drip gasoline 

cracked gasoline = pyrolysis gasoline 
desert- grade gasoline 

aviation gasoline 

natural gasoline 

wild gasoline 

Straight run gasoline 


high-flash gasoline 


Casing head gasoline 


unleaded gasoline 


الصفحة 


YAN i 


المصطلح العربى 
جازولين مانع الدق 
جازولين متوازن 
جازولين cS ue‏ 
جاوزلين محسن 
جازولين مرصص 
حازولين مستعاد 
الجازو لين المعتاد 
جازولين SE‏ 
جازولين مولف 
الجازولينات الناصة وروح النفط 
جافة ومهجورة 
جالون إمبريالى 
Ob Je‏ الحمض 
الجانب المرفوع 
الجانب المرمى 
جبال الطى 
جبسيت > هدرارجريت 


جدار الخرم 


المقابل الأجنبى 
antiknock gasoline‏ 
balanced gasoline‏ 
motor gasoline‏ 
reformed gasoline‏ 
leaded gasoline = ethyl gasoline‏ 
conservation gasoline‏ 
regular gasoline‏ 
premium gasoline‏ 
blended gasoline‏ 
special gasolines and petroleum‏ 
dry and abandoned ( D & A)‏ 
imperial - gallon‏ 
gallons of acid‏ 
up-thrown side‏ 
down-thrown side‏ 
fold mountains‏ 
gibbsite = hydrargillite‏ 
drillhole wall‏ 


foot wall 


foot wall of a fault 


— o" — 


Yag 


جرف صدعى مر كب 
جزء 

الجزء الأخير 

ot‏ الأروماق 
الجزء الحجمى للسائل 
جزء فى المليون 

جزء القطير 

الحزء المستخلص 

جزء النفتا النقيل 


جزء النفتا المكرر 
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المقابل الأجنبى 

hanging wall of a fault 
hanging wall 

blast wall 

clastic dyke 

progress schedule 

boom cat 

granitine 

Inventory 

bank 

composite fault scarp 
fraction 

end fraction 

aromatic fraction 

liquid volume fraction (L. V.F) 
part per million (P. P. M) 
distillate fraction 
extract fraction 

heavy naphthenic fraction 


naphthenic fraction raffinate 


— oM — 


YUN 


المصطلح العرنى 
جزر قوسية 
جزیء 
جزیء ديميرى 
جره جر 
جسر SF‏ 
جسور 
جغرافيا أحيائية 
الجغرافيا القديمة 
جل Jv‏ 


جليد جاف 


جليكول الإثيلين 


الجمعية البريطانية n‏ الطرق 


— 6A = 


المقابل الأجنبى 
arc islands‏ 
molecule‏ 
dimeric molecule‏ 
drilling island‏ 
pier‏ 
embankments‏ 
biogeography‏ 
palaeogeography‏ 
aquagel‏ 
bushing‏ 
casing collar‏ 
kelly bushing‏ 
bit collar‏ 


gilsonite 


| galvanization 


electro - galvanizing 


dry ice = cardice 


ethylene glycol = diethylene glycol ( D. E. G) 


british road testing association ( B. R. T. A) 


Y۲ 


1&4 ¢ AY 


VA. CNY 


V. 


المصطلح العرلى 


الجمعية الكيميائية الأمر يكية 


ala‏ الانزلاق 


جهاز 


) أبل » ( لقياس نقطة الومض‎ jue 
جهاز إزالة البوتان بالتقطير العادى‎ 
جهاز استمخلااص الفرفورال‎ 


^ - بنسكى‎ um 


جهاز نحكم 


جهاز التغدية 


جهاز تحلية بالهواء والنشادر 
جهاز الحفر بالدق 


جهاز حفر مختلط 


جهاز « كلفن » ذو الكاس المفنوحة 
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المقابل الأجنبى 


american chemical society 


net slip 
limb = flank 
apparatus 


Abel apparatus ( for flash point ) 


straight run de - butaniser 


furfural extraction plant 


absorber ( absorption apparatus ) 


Pensky - Martens apparatus 
consol = control panel 

feeder 

air - ammonia sweetening plant 
cable - tool rig 

combination rig 

hoisting tackle 

Saybolt apparatus 

pneumatic control system 


scrubber 


Calven open cup ( COC ) 


Menard pressure permeameter 


— الاج سم 


المصطلح Ty‏ 
ow‏ النزع = نازع 
pee‏ 
جير هدروليكى 
جيولوجى استشارى 
جيولوجى البكر 


جيولوجيا البترول 
الجيولوجيا تحت السطحية 


المقابل الأجنبى 
stripper‏ 
toxic atmosphere‏ 
hydraulic lime‏ 
consulting geologist‏ 
well site geologist ( well sitter )‏ 
petroleum geology‏ 


subsurface geology 


YAS 


۳۳۹ 
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المقابل الأجنبى wu‏ 


(C) 


yy | aquiclude 
£1 | baffle wall 
44 | coffer - dam 
YoA | draft stop 
"1" « £۹ | sand bar 
YAY | permeability barrier 
Yx4£ | product yield 
111 c AA | contact catalyst 
vy | Brucker survival capsule 
yag | phosphate injectors 
^? | casing rack 
Av | carryall scraper 
VY | bull rope 
Y 3v | headward erosion 
١51 | diaphragm 
vv | greenstone 
v3oc Y à | natural rock asphalt 
v 3o | hailstone 


1 4۰ | dense limestone 
=- إل‎ = 


المصطلح A!‏ 
حجر جيرى متكهف 
حجر رملى قاعدى 
ene‏ ار 
Ax‏ الأقصى للوزن 
خد العلا 
حد السيولة 
حد الغاز والزيت 
حد المرونة 
حديد أطواق 
حديد تسليح ( قضبان ) 
حديد الزهر ( حديد السبك ) 
حرارة الاحتراق 
حرارة الامتصاص 
الحرارة الحمراء الدكناء 
الحرارة الخارجة 
الحرارة الداحلة 
حراريات الصلصال 
حراريات مغنسيت الكروم 


حرض بكتيرى 


مع ثكم 


النفط 


المقابل الأجنبى 


cavernous limestone 


basal sands = basal conglomerate 


well size 

maximum weight limit 

error limit 

liquid limit 

gas oil contact ) G.O.C ) 
elastic limit 

nose | 

hoop iron 

reinforcement bar 

cast iron 

heat of combustion 

heat of absorption 

dull red heat — dark red heat 
heat out put 

heat in put 

clay - refractories 

chrome magnesite refractories 


bacterial degradation 


VS cu £5 


A" 


CNN Y 


1¥ 


Vio e Ye 


YA 


1¥ 
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المقابل الأجنبى 
surplus firing‏ 
carbon burnoff‏ 
eustatic movements‏ 
hinge belt‏ 
cost accounting‏ 


flash calculation 


pipeline storage = line pack 
plug back 

packer 

mineral filler 

brake horse power ( BHP ) 
working interest 

farmer’s oil = landowner's royalty 
aggregate 

sand sheet 

refinery output 

annual output 

core recovery 

driller 


mast 


— AY — 


YAY ع‎ YÉY 


TAS 


YY4 


Yoy 


1A 


حفارة عنفية ) تربينية ) 
حفار ١‏ کابلوشنیکوف » 
حفار بكبل 


حفار بالهواء المضغوط 
حفار هوالی 


المقابل الأجنبى 


adamantine drill 

turbo drill 

ripper 

ditch excavator = ditcher 
rotary drilling machine 


turbo drilling machine 


Capelushnikov drill 


dragline excavator 


wagon — drill 

mobile drill 
compressed air drill 
air drill 

drilling 

directional drilling 
drilling out 
reconnaissance drilling 


exploitation drilling 


exploration boring = exploration(exploratory)drilling استكشاف‎ 


ai 
ye REY RH Y 


diamond drilling 


infilling drilling 


Yo" 
Yl. 
YA «VooqcVof 


YN 


VAN 
VAY co YA 
Ve 


۲۲۹ 


delineation drilling حفر نحديدى‎ 
conventional drilling حفر تقليدى‎ 
appraisal drilling حفر تفييمى‎ 
assessment drilling حفر تفییمی‎ 
dry drilling حفر جاف‎ 
cable - tool drilling = percussion drilling حفر بالدق‎ 
= churn drilling 
rotatory drilling حفر رحوى‎ 
pneumatic drilling cl yb! حفر بضغط‎ 
| blind drill حفر عشواق‎ 
D.D = deep drilling سيق‎ ae 


حفر موجه = حفر اتجاهی 


حفر بالهواء 
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— Mo — 


المقابل الأجنبى 


turbo - drilling 
unproductive boring 
drilling in 

electrical drilling 
coring 

wash boring 
deviation drilling 
directional drilling 


air drilling 


Vis 
١". ,م‎ YY 


£. 


١ 15 


YAYA oc¥YA 


YYY 


YA4 


.كع 103 


المصطلح ysl‏ 
حفرية سحنية 
حفرية طويلة المدى 
حفرية مرشدة 
الحقب الآازوى ( حقب اللاحياة ) 


الحقب الثالث 


حقب الحياة العتيقة ( الحقب الأركيزوى ) 


حقب اللا حياة 

Ja 

«Sl» حقل‎ 

حقل أخدود ١‏ أليزو » 
حقل « أميليا » 

SS de 

حقل خزانات 

be‏ زیت أو غاز 
حقل زيت محتمل 
حقل الغاز 

sit حقل‎ 

حقل نفط «اخى - سو » 
حمل ١ lau‏ إديسون » 


المقابل الأجنبى 
facies fossil‏ 


long range fossil 


' guide fossil ( index fossil ) 


Azoic Era 


Tertiary Era 


Archaozoic 


Azoic Era 


field 


 Apco field 


Aliso canyon field 
Amelia field 
offshore field 
tank farm 

oil or gas field 
probable oilfield 
gas field 

proven field 


Achi - Su oil field 


Edison oil field 


رقم 
الصفحة 
هم ١‏ 


Yio 


yY 


Gi caval 
» أغاجارى‎ bö حقل‎ 
C ud bt je 
» حقل نفط « برأدفورد‎ 
» نفط « برقان‎ far 
» بلشر‎ du حقل‎ 
» حقل نفط « بيبى إيبات‎ 
» كركوك‎ bt حقل‎ 
» هاستنجز‎ bt حقل‎ 
حقن بالبخار‎ 

الحقن بالغاز 

الحقن بالماء 

= الأفاضة بالماء 
حقن dt‏ 
حقن مر كزى 
حقول مدفوعة بالغاز 
حلقة 
حلقة إحكام 
حلقة متجانسة الذرات 


Cg,» حلقات‎ 
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المقابل الأجنبى 
Aghiajati field‏ 
Earth oil field‏ 
Bradford oil field‏ 
Burgan field‏ 
Belcher oil field‏ 
Bibi Eibat field‏ 
Kirkuk oil field‏ 
Hastings oil field‏ 
cement Squeeze‏ 
steam injection‏ 
gas injection‏ 
water injection‏ 


— water flooding 


peripheral injection 


centerfield injection 


gas driven fields 
doughnut 

seal ring 
homoatomic ring 


Raschig rings 


الصفحة 


١ "8 


Ula‏ قابلة للضبط 
حمام ثابت الحرارة 

الحمة ( نافورة حارة ) 

مض أروماق 

مض ١‏ اسبکر ) 

حمض أليفاق 

حمض أولييك 

حمض إيتانويك 

- حمض أستيك ( حمض خليك ) 
حمض تريفثاليك 

حمض غير عضوى 

حمض الفثاليك 

حمض كريزليك 

مض 81M‏ = حمض البطارية 
مض gdu‏ 

حمض الملامسة 

مض هوموفئاليك 


VAT 


المقابل الأجنبى 

hammada 
grease rack 
adjustable cradle 
constant temperature bath 
geyser 

aromatic acid 
Spekker acid 
aliphatic acid 
oleic acid 
ethanoic acid 

= acetic acid 
terephthalic acid 
inorganic acid 
phthalic acid 
cresylic acid 
battery acid 
mineral acid 
contact acid 
naphthenic acid 


homophthalic acid 


Y£A 


۰ 


yy 
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حموضة غير عضوية 
حموضة كلية 

الحُمُول ر الحمولة الكلية ) 
حمولة جافة 

الحمولة الصافية 


"m 


4 As ib = الحنيرة‎ 


حنيرة مركبة 


= 1 - 


المقابل الأجنبى 
dead load‏ 
disposable load‏ 
acidity‏ 
inorganic acidity‏ 
total acidity‏ 
gross tonnage‏ 
dry cargo‏ 
net tonnage‏ 
anticline‏ 
geanticline‏ 
residual anticline‏ 
anticlinorium‏ 


normal anticlinorium 


loading racks 
basin 
structural basin 
clerifying basin 
fault basin 
dump box 


barred basin 


YYY 


المصطلح العربى 
حوض منتج 


حيز حلقى 


المقابل الأجنبى 
pool‏ 


annular space 


رقم 
الصفحة 
v4.‏ 


YA 


dosi المصطلح‎ ٠ 


الخاصية الشعرية 
خافض الاحماء 


خالص 


خام برافينى 


ple‏ برافينى الأساسى 


e‏ التصدير 


a pl التصدير‎ e 


ele‏ حلو 
Til ds‏ 
حام خليط 


ale‏ شمعى 


حام مثرى ( مخصب ) 
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puli‏ الأجنبى 


(C) 


capillary action 
desuperheater 

pour - point depressants 
native 


paraffinic crude 
paraffin base crude 


eX - crude ( export crude ) 
Arabian export crude 
sour crude 

tailored crude 

sweet crude oil 

sour crude oil ع‎ crude oil , sour 
mixed - base crude 

waxy crude 

Arabian heavy crude 
Arbian light crude 
Arabian medium crude 


enriched crude 


VAY « عمل‎ 


T£ 


ry. 


Tío 


TEY «AYY 


V€ 


خرائط تحت سطحية 
خرائط ما قبل التحرف 
خحردة 

خر سانة أسفلتية 


خريطة جدولية 


خريطة الجغرافيا القديمة 


المقابل الأجنبى 
synthetic crude‏ 
topped crude‏ 


desalted crude 


naphthenic crude 


feed stocks 
calibrated choke 
know how 
turnaround services 
janitorial services 
subsurface maps 
palinspastic maps 
junk 

asphalt concrete 

air entrained concrete 
filter cartridge 
drilihole 

structural map 
isopach map 

panel map 


paleogeographic map 


١65 


YYA 


XX Y 


VAs 


۷۹ 


٠‏ المصطلح العربى 
خريطة جوية 


خريطة الجيولوجيا القديمة 


J bell they‏ الأسانسية 
خريطة معدل PAN‏ 


خريطة مناسيب = خريطة كنتورية 


خريطة المناسيب البنيوية 


åh, > 


P‏ اقع 


xb‏ ارتداد عمود التقطير 
حزان تكثيف 

حزان جوفى ( غاز طبيعى ) 
oU» = pee Ul‏ ضح 


خزان قياس غازات 
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لمقابل الأجنبى 
aerial , map‏ 
paleogeologic map‏ 
facies map‏ 
biofacies map‏ 
lithofacies map‏ 
mosaic map‏ 
lithological map‏ 
base map‏ 
drilling rate chart‏ 
contour map‏ 
structural contour map‏ 
topographical contour map‏ 


index map = location map 


atmospheric column reflux drum 


drip - drip drum 


underground storage ( natural gas ) 


bumper tank 
gasometer 


characteristics 


base - line 


TA 
Yo! 
YoveY £o qYYA 


£1 


۹۲ 


o 


المقابل الأجنبى 


| cement string 


pipe line 


drilling string 


distillate water pipe line 


combination string 
anchor string 
base line erosion 
flow line 

relief line 

delay line 

feeder line 

dead end feeder 
gravity line 

cog rail 

injection line 
mud injection line 


trunk line 


| capital string 


loading line 


Yío 


المصطلح Q pl‏ 
اشاب 
خط الصدع 
خط الطفال 
نحط الطينة 
Lid ga Sass‏ 
os) Bt ad‏ االله 
das‏ المص ( الشفط ( 
خط المناسيب ( خط كونتورى ) 
خط مناسيب بنيوى جسم 
خط النزف 
خط النشع 
خط ildi‏ 
el yb) das‏ 
خطوط أنابيب متراكبة 
خوط iA‏ 
خطوط التحويل 
خطوط شحن الام 
حطوط علوية 
خطاف اللقم 


خطة إعداد الموقع 
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المقابل الأجنبى 
line of reefs‏ 
fault line‏ 
shale base line‏ 
mud line‏ 
dead line‏ 
axial line of fold‏ 
suction line‏ 
contour line‏ 


stereostructural contour 


| bleed - line 


seepage line 
crest line 
air line 


jump over lines 


sea lines = submarine lines 


bypass lines 
crude charge lines 
overhead lines 


bit hook 


site development plan 


YY“ 


rrac YYa 


Yo 


oV 


YYY 


p‏ یئات 


المقابل الأجنبى 
development plan‏ 


horizontal graptolitic stripes 


cryptocrystalline 


butyl acetate 


Macadam aggregate 


disorganization 


uniform mixture 
explosive mixture 
equimolecular mixture 
characteristic properties 


crash helmet 


e pss 


رقم 


4۹ (XY 
YoY 
۳0۹ 
VAY 
١ 75 
4 Y 


١ 


المصطلح العرلى 


دائرة إنذار 
ای 

دافع - حاث 
دافع مولف 
داكرون 

دالة نفط 

دالة نفط وغاز 
دالة clog lu‏ 
دامنيت 
cl duo‏ 

دراسة الجدوى 

درجة ( إنجلر ( 

leis‏ الاريك 

opts درجة‎ 

درجة fall‏ النوعى : | ب ى 
SUUM OSEE ERR‏ 
درجة حرارة الالال 

درجة حرارة التكسير 

درجة الخرارة الحرجة 
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zr 


alarm circuit 

darcy 

incentive 

composite propellant 
dacron 

show oil 


show oil and gas 


show oil and water 


dahminite 

water advent 

feasibility study 

Engler degree 

American melting point 
degree of ionization 

A P I gravity 
autoignition temperature 
break down temperature 
cracking temperature 


critical temperature 


۱۲۹ 


\AA 


VÉ 


YN 


rvs 


المصطلح Ty‏ 
درجة dt‏ 4 8 السائدة 
درجة حرارة الكرز القاتم 
درجة حرارة اللزوجة المتساوية 
درجة منع الدق 
الدرع العربية 
درهم 
eo‏ سائل 
دروز الأرض 
دسار تثبيت 
دسرة شديدة 
Ales‏ الأنابيب 


دفاع 
دعامات 


٠ دعامات‎ 

دعامة إرساء 

دفع بالبخار 

| دفع غارى 

دفع بالماء 

(bil) مشترك‎ e» 


CAU دفق‎ 


المقابل الأجنبى 
ambient temperature‏ 
dark cherry heat‏ 
equi - viscous temperature‏ 
anti - knock value or rating‏ 
Arabian shield‏ 
drachm‏ 
fluid drachm‏ 
geosutures‏ 
anchor bolt‏ 


overthrust 


pipe supports 
impeller 
propping agents 
supports 
mooring dolphin 


steam flood 


| gas - cap drive 


gas drive 
water drive 
combination drive ( of oil ) 


constant flow 


٤ 
١ 8ه‎ 
١44 c YOA 
۰¥ 


YÀ 


FV cC NY 


٠١١ 
١٠ 


الصطلح العرلى 


دق الاحتراق 

دقيق التبلور 

دلائل غازية 

دلائل غاز ومكثئفات 

دلالات النفط ( زيت البترول ( 


دلتا 
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المقابل الأجنبى 


combustion knocking 
microcrystalline 

gas show 

show gas and condensate 
oil indications 

Delta 

bird foot delta 

junk basket 
indicator 

showing gas 
demijohn 
compaction 

boot topping 

flame impingement 
dodecylbenzene 
dodecene 

idling 

circulation mud 


الصطلح العربى 


دورة = نوبه ( وردية ) 


دورة / 44.59 

دورة الضغط cu‏ 
دورة عكسية 
دووق Ao‏ » 
CL 95‏ 


si J yo‏ کات 


ديكين 


ديوران رمادى 


المقابل الأجنبى 
‘tour‏ 
iround per minute ) R. P. M)‏ 
constant pressure cycle‏ 
reverse circulation‏ 
Engler flask‏ 


dunaite 
automotive diesel 
decilitre 
decimetre 
decagram 
decalitre 

decane 

decene 


grey durain 


الملصطلح العرى 


ذاق الأوجه 

ذبالة المواء 

ذرات أحادية التكافوٌ 
دراج poe‏ 

ذراع متحركة 
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المقابل الأجنبى 
)>( 
automorphic = idiomorphic = euhedral‏ 


air wick 


monovalent atoms 


| control lever 


walking beam 


black gold 


المصطلح العربى 


رائحة نوميه 


ر ائحة الغاز 


الرابطة الأمريكية للمعايير 


رابطة تساهمية 

رابع إثيل الرصاص 
راتينجات Os] ١‏ » 
راتینجات « بوتوك € 
TUNE‏ 
أس البطانة 

رأس الحصان 

رأس دوار 

رأس الربط 

رأس اللى 

e” ol‏ الانفجار 
رئيس التخريم 
رئيس الحفارين 
رئيس عمال ال حفر 
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(3) 


المقابل الأجنبى 


alliaceous odour 


gas odour 


American Standards Association 


covalent bond 
tetraethyl lead 
Epon resins 
Buton resins 
braden head 
casing head 
horsehead 
circulating head 
boss 

torsion head 
explosion head 
boring master 
tool pusher 
roughneck 


littoral deposit 


Ye 


yl المصطلح‎ 


راسب هالوجينى 
الرافدات الأولى 
رافع 

رافع أنابيب التبطين 
رافعة 

رافعة الأنابيب 
رافعة دو لابية 


رافعة بالسلاسل 


رافعة هدروليكية 

رافعة هوائية 

رافعة هوائية 

A ربط‎ 

ربط المتكونات 

رحلة الاتزان 

الرحام الأخضر 

ردغة عضوية ( سابروبيل ) 
الردم 


عت اج ت 


المقابل الأجنبى 
halogenic deposit‏ 
first arrivals‏ 
elevator = lift‏ 
casing elevator‏ 
crane‏ 
pipe sling‏ 
derrick crane‏ 
block and tackle‏ 
chain hoist‏ 
floating crane‏ 
hydraulic jack‏ 
air hoist‏ 
pneumatic hoist‏ 
well tying‏ 
correlation of formations‏ 


ballast voyage 


green marble 
sapropel 


back filling 


YVY 


YNN 


£o 


Yi\ «¢ 


المصطلح العرلى 


ردىء الفرز 

رزن الخام 

رسم الخرائط بالبلنشيطة 
رسملة 

رسوبيات الدلتا العميقة 
رسوبيات الريت 

رسوم الفحص 

رشح النفط 

c 

رصافة ( كلبروفيا ) 
رصيد خامد 

رصيد الشحن 

رصيد مستنزف 


رصيد النفتا 
رصيف ا حفر 
الرطوبة النسبية 
رف قارى 


رفع اصطناعى 
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المقابل الأجنبى 


badly sorted 


crude assay 


plane table mapping 
capitalization 
bottom = set beds 
oil deposits 
examination fees 
oil filtration 
filtrate 

colprovia 

dead stock 

charge stock 
depleted stock 


naphthenic stocks 


| drilling platform 


| relative humidity 


| continental shelf 


artificial lift 


YY» ¢ 


المصطلح العرلى 
رفع الرتبة 
رفعة الصدع 
رفع العينات القعرية 
رفع بالغاز 
رفع المواء 
NE EET‏ 
رفوف قضبانية 
رقبة الحفر 
رقبة اللقمة 
رقم الاستحلاب 
رقم الأسترة 
الرقم الأوكتانى للمحرك 
رقم البروم 
pall ui)‏ 
رقم السيتان 
رقم فك المستحلب 
رقم القطران 
رکاز eu‏ 
رماد متطاير 
رماد مكبرت 


معجمالنفقفط 


المقابل الأجنبى 
up grading‏ 


up - throw of a fault 
bottom up 

gas lift 

air lift 

sleepers 

bar racks 

drill collar 

bit neck 

emulsion number 
esterification number 
motor octane number (M.O.N) 
bromine number 

acid number 

cetane number 
demulsification number 
tar number 

crude ore 

fly ash 


sulphated ash 


NE 


\VV 


YYÉ 
130 , YV 


Yee «YN 


المصطلح العربى 
رح كلابى 
رمل الزيت ( رمل (OU‏ 
رمل شريطى 
رمل عقم 
رمل عميق 
رمل الغاز 
e bey‏ 
رمل ek‏ 
رمل ينم عن النفط 
رمال صدفية 
رمال قارية 
رمال Axa‏ 
رمل 
رموز الخرائط 
رموز المواصفات الدولية 
iy,‏ الصدع 
رواسب 


رواسب ( سقاطة ) 
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المقابل الأجنبى 
bulldog spear‏ 
oil sand ( tar sand )‏ 
shoestring sand.‏ 
farewell sand‏ 
deep sand‏ 
gas sand‏ 
dirty sand‏ 


tight sand 


sand showing oil 
skeletal sand 

tar sands 

pay sand 


arenaceous 


map symbols 

International code specifications 
down throw of fault 

deposits 

sludge 

lacustrine deposits 


alluvial deposits ( alluvium deposits ) 


XX 


المصطلح العربى 
رواسب كربونيسة 
الروافد الأولى 
روبة أممنتية 
روبة أسمنتية 


ريش تبريد 


المقابل الأجنبى 


carbonaceous deposits 
first arrivals 

cement grout 

slurry cement 


cooling fins 


YYA 


Gl المصطلح‎ 


( جيوفيزيقا‎ ( j 
ga 
Am زاد‎ 

زاوية الاستقرار 

زاوية الا محراف 

زاوية الانعطاف 

eniro) à d; 

زايلين 

زجاجة )445 

زجاجة مسلح 

زجاج مقوى 

زحفة الصدع 

زحف الماء الضار 

الزمرد الأزرق ( أكوامارين ) 
الزمن الضائع 

زوبعة ترابية 

زيت إخماد الغبار 

زيت الأرض 

زیت اسطوانات 


gapa‏ اللغة العربية - القساهرة 
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المقابل الأجنبى 


Z ( geophysics ) 
mercury 

fresh feed 

angle of repose 

angle of deviation 
angle of deflection 
intersection angle 
xylene = dimethyl benzene 
sight glass 

wired glass 

armoured glass 

slip of the fault 
adverse water advance 
aquamarine 

down time 

dust devil = dust storm 
dust - laying oil 

earth oil 


cylinder oil 


FAY 


Yof 


144 


1Y « 


زیت em‏ تروس متعدد Py‏ 


As A زيت‎ 


زیت «١‏ دانفورث ( 


المقابل الأجنبى 


signal oil 


astral oil 


| absorption oil 


ammonia oil 


base oil 


bore oil 
heating oil 
lube oil 
grease oil 


all purpose gear lube 
flux oil 


blasting oil 
bukking oil 
flushing oil 
sour oil 
sweet oil 
crude oil 
concrete oil 


Danforth oil 


مجمع اللغة العربية - القاهرة 


oua | ge المصطلح العرلى المقابل‎ 
Y Vo « YYV| cut oil = wet oil زيت رطب‎ 
\o4 | drawing oil زيت سحب العادن‎ 
۲44 | quenching oil el زیت‎ 
A\ | carbon black feed stock زيت السناج‎ 
1۲1 | crevice oil زيت الشقوق‎ 
13 | bright oil زیت صاف‎ 
r | streak oil زيت الطبقة الرقيقة‎ 
\YA | cycle gas oil زيت الغاز المعاد تكريره‎ 
AY | catalytically cracked gas oil زيت الغاز المكسر حفزيا‎ 
Y.4 | rich oil زیت غنى‎ 
"o4 | unfinished oil KE زیت غير‎ 
\ Yy | cutting compound = cutting oil ib Al زیت القطع = زيت‎ 
1.7 | compressor oil زیت الكباس‎ 
١ 4 | deweeding oil زيت مبيد للحشائش‎ 
١ | abandoned oil زيت متروك‎ 
۲7۰ | multigraded oil زبت متعدد الدرجات‎ 
YAY | explosive oil = nitroglycerine الزيت المتفجر = النترو جلسرين‎ 
YY* | interpreted oil زیت متوقع‎ 
١١٠١ | crank case oil = motor oil زيت الحرك‎ 
. SV | diesel - engine oil زیت ع ر کات الديزل‎ 


HUM‏ الأجنبى 


aircraft engine oil 
premium motor oil 
tested oil 

extract oil 

residue oil saturation ) 28 . © . S) 
contaminated oil 
cycle oil 

buy - back oil 
doctor oil 

allied oil 

dump oil 

mineral oil 
expressible oil 
condenser oil 

cost crude oil 
deasphalted oil 


detergent oil 


blown oil 


clean oil 


clean - burning oil 


qy 


۹¥ 


المصطلح العرلى 
زيت هامد 
زيت الوقود ( المازوت ) 
زيت وقود الأفران 
زيت وقود التكرير 
زیت وفود متبق 
زيوت الاحتبار البارد 
زيوت أكالة 
زيوت بيضاء 
زيوت التربينات 
زيوت التروس 
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المقابل الأجنبى 


dead oil 

fuel oil 

furnace fuel oil 
refining fuel oil 
residual fuel oil 
cold test oils 
corrosive oils 
white oils 
turbine oils 
gear oils 


heavy duty oils 


light oils 


horticultural oils 


| fly away oils 


black oils 


dark oils 


E.P. lubricants ( excessive pressure ) 


wash oils 
colourless oils 


motor oils 


المصطلح العربى 
زيوت الحولات 
زيوت مركبة 
زيوت معدنية مكثفة بالصابون 
زيوت مهواة 
زيوليت 


زيوليت شعرى 


المقابل الأجنبى 
transformer oils‏ 
compounded oils‏ 
soap - thickened mineral oils‏ 
aerated oils‏ 


zeolite 


hair zeolite 
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المصطلح Gill‏ المقابل الأجنبى 
( س ) 
سائل الإثيل ethyl fluid‏ 
سائل غير مبلل non wetting liquid‏ 
سائل مبلل wetting liquid‏ 
سائل مرتد reflux liquid‏ 
السائل الهولددى = الزيت اهولندى Dutch liquid = Dutch oil‏ 
ساحة التجمع gathering area‏ 
سار كودينا Sarcodina‏ 
ساند الأنابيب ) finger board ( finger‏ 
ساق التدوير ( كيل ) kelly‏ 
ستايرين styrene‏ 
screening Je‏ 
سجل log‏ 
سجل الاحتراق Penetration log‏ 
سجل stratigraphic log dig uo‏ 
سجل البئر well log‏ 
سجل البيان todpole plot‏ 
سجل boring log € ^x‏ 
سجل جاما gamma ray log‏ 
سجل الجهد الذانى ) SP log ( spontaneous or self potential log‏ 


— و — 


Ty المصطلح‎ 


سجل جي وكيمياق 
سجل الحفار 

سجل احفر 

سجل درجات الحرارة 
سجل دقيق 

سجل الصخر 

سجل الصوت 

سجل الصوت 

Jt بيدا‎ 


معجم النفط 


المقابل الأجنبى 


geochemical log 
drillers log 
drilling log 


temperature log 


 microlog 


lithologic log = sample log 


acoustic log = sonic log 


acoustic velosity log = acoustic log 


do‏ طق e$.‏ وکر کیان 


سجل العينات 
سجل العينات اللبية 

سجل قطر البئر 

سجل الكثافة 

سجل aus‏ الطفال 

Jus سجل‎ 

سجل du‏ طبيعى 

= سجل الجهد GAS‏ 

= سجل الجهد الكهربى الذالى 
= سجل الجهد الكهربى Quid‏ 


barogram 
spectro-chemical log 
sample log 

core record 

caliper log 

density log 
shale-density log 
electrical log 
natural log 

= potential log 


= self potential log 


= spontaneus potential log 


EAT 


۱۷۱ 


yo 


المصطلح العرلى 


za all جل‎ 


سخام 

oU‏ طرد اهواء 
sb ob.‏ غازی 
p ue‏ 

سدادة 


سدادة هوائية 
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p HUN 


resistivity log ( R.log ) 
radioactivity log 
tripping out 

back-off 

air drag 

crushing 

facies 

biofacies 

marine facies 


greenschist facies 


coon 


deaerating heater 


| gas hot water heater 


plugging a well 
plug 

bull plug 
metallic ring seal 
blind ram 


fabric seal 


air pack 


aN 


سرج ( فى الجيولوجيا التركيبية 


سرعة الانتشار 

سرعة معجلة 

السريان بالجاذبية 

سطح أليف ( محب ) للماء 


السطح بين الغاز والزيت 
السطح بين الماء ju.‏ 
سطح ist‏ 

سطح رافض للماء 


السطح السفل 
سطح السفينة 
سظح هلالى 


المقابل الأجنبى 
bridge plug‏ 
oolitic‏ 
serpentine‏ 
saddle ( structural geology )‏ 
velocity of propagation‏ 


accelerated velocity 


gravity flow 
water wet surface = hydrophilic surface 


= water loving surface 


gas oil surface 

gas water surface 

interface 

cellar deck 

water dry surface = hydrophobic surface 
= water hating surface 

cellar deck 

deck 

meniscus surface 

capacity 


holding capacity . 


YYY^ ع‎ YYo 


YYS 


YY£ CAA 


YY > 


۸۹ 
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المقابل الأجنبى 
basic capacity‏ 
tankage‏ 
design capacity‏ 
bed-rock price‏ 
dumping price‏ 
realized price‏ 
reference price‏ 
dock price‏ 
posted price‏ 
continental rise‏ 
drill ship‏ 
cable ship‏ 
breather roof‏ 
pontoon floating roof‏ 
double - deck floating roof‏ 
fish‏ 
celestite‏ 
sulphonation‏ 
alkyl-aryl sulphonates‏ 


naphtha sulphonates 


المصطلح العربى 
سلك الرافعة الحوائية 
سلك الى 
سمات الأداء 
cle‏ التا كل 
سماد طبيعى 
سماعة أرضية ( جيوفون ) 
”ماعات بحرية 
ue"‏ » ب التغليف 
PET‏ 
dnc’‏ بالضغط 


المقابل الأجنبى 
air hoist line‏ 
torsion wire‏ 
performance features‏ 
corrosion allowance‏ 
green fertilizer‏ 
geophone = jug‏ 
hydrophones‏ 
cement job‏ 
casing cementation‏ 
cementing a well‏ 
cementing‏ 8 
toxicity‏ 
carbon black‏ 
soot‏ 
acetylene black‏ 
gas black‏ 
abutment‏ 
centipoise‏ 


centistoke 


Yee‏ سا 


TN ع‎ Yey 


YYo 


4. 


At 


الممطلح d A‏ 
ont‏ 
سوء de!‏ 
سوائل التكوين 
سوائل الغاز الطبيعى 
سولار التكسير 
ce‏ أمان 
سيارة تفريغ 
سيارة ذات سخا 
سيارة الطاقم 
سيتان 
e‏ ناقل 
سيزموجراف ميكانيكى 


سيزمية اهتزازية 
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hastate 
mal-operation 
formation fluids 
natural-gas liquids 
cracked gas oil 
safety fence 

dump truck 

coil car 

crew cab 

cetane 

conveyer belt 
mechanical seismograph 


vibroseis 


Yor 


1o 


الملصطلح العرلى 


cU 

شاحنة تفريغ 
شاحنة بصهرج 
شاحنة صهر يجيه 
شاحنة بقواديس 
شاحن iM‏ 
شاخص دليل 
الشاطء الخلفى 


0 
[— 


شبكة الأنابيب 
الشبكة البحرية الرافعة 


شبه الومنيومى ( الصفر ) 
شبه جامد 
ee‏ شقا 


dane‏ معتم 
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المقابل الأجنبى 


chat 

ballast car 

wagon - tank 
clipper 

bucket loader 
accumulator charger 
marker post 


back shore 


alum 


pipe nest 
marine riser system 


gathering network 


| blowdown system 


distribution net work 
hydrant system 
aluminium brass 
semisolid 
semitransparent 


semiopaque 


YYY 


YYY 


المصطلح العربى 


شجرة الكريسماس ) صمامات زاش J”‏ البترول ) 


شحم ألومنيومى 

C ll شحم‎ 

شحم الشأسيه 

شحم الكبل 

شحم كراسى العجلاات 


m LI 


المقابل الأجنبى 


| christmas tree 


aluminium grease 
lubricating grease 
chassis grease 

cable grease 

wheel bearing grease 
cup grease 

lithium base grease 
antisqueak grease 
bearing grease 

axle grease 

water pump grease 
commutator compound 
bleeding grease 

oil shipments 
accelerated charge 


tanker lot 


bright stocks 


| bridle irons 


| back guys 


TV 


المصطلح d‏ 
الشدة الكلية 
شدة متغيرة 
شذوذ جيوفيزيقى = شذوذ جيوفيزيان 
شذوذ مغنطيسى 
شرط الصوان ( شرط الشرت ) 
شرفة مراقبة 
شركة زيت متعددة الجنسية 
شروط التسلم 
شريط امتصاص 
شزيط SF‏ 
شريط تأكل ol‏ 
شريط ey‏ طويل 
CM LAs‏ 
شعب حلقى ( اتول ) 
شعب مخروطو 
شعب منعزل 


الشعلة 
شغال 


مجمع اللغة العربية - القاهرة 
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المقابل الأجنبى 


total intensity 
variable intensity 
geophysical anomaly 
magnetic anomaly 
chert clause 

lazy bench 
multinational oil company 
delivery terms 
absorption band 
marine band 

copper corrosion strip 
finger sand bar 
research section 


atoll 


| pinacle reef 


patch reef 


jumbo burner = flare 


on stream 


colour code 


fissure 


YAN 


۸۹ 


ظ المصطلح aus‏ 


شق فاغر 

شقوق التقلص 

شقوق متمركزة = كسور متمركزة 
شكل الحرف CL)‏ 


NS 
"T e 
شمعة إشعال‎ 

مع البرافين 
شمع التكسير 
شمع حرشفى 
(e e‏ 

الشمع الخام 
شمع دقيق التبلور 
مع the‏ للبيع 
جمع متبلور 

شمع dae‏ ( أوزوكريت ) 
شمع ملرث 
شمندورة 

شهادة التخليص 
شهادةتسجيل 


شوائب كبريتية 


— NM د‎ 


yawning fissure 


contraction cracks 


. concentric fractures 


L— shape 


block diagram - 


earth wax - ozokerite 


ignition plug = spark plug 


paraffin wax 


cracked wax 


| yellow scale 


crude wax 
slack wax 
microcrystalline wax 


saleable wax 


crystalline wax 


earth wax ( ozokerite ) 


slop wax 


| buoy 


certificate of clearance 


| certificate of registry 


sulphur impurities 


رقم 
الصفحة - 


YAN 


TV! ¢ 


YYY« 


YVY « 


YYY ¢ 
YVY « 


المصطلح العرلى 


صارى الحفر 
dte‏ الرمل 
dle‏ الرمل الزيتى 
صافى الرمل المنتج 
صامد للانفجار 
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المقابل الأجنبى 


drilling mast 

net sand 

net oil sand 

net producing sand 
explosion-proof 
acid proof 

dust proof 

air proof 

tally sheet 

bed rock 

asphalt rock 
gyprock 

wall - rock 

lime rock 
diatomaceous earth 
dolomitic sand rock 
fault rock 

yielding rock 


highly porous rock 


١115 


ظ المصطلح Ty‏ 


صخر الغطاغ 

صخر المصدر ( الصخر الام ) 
صخور الجدار السفل 
صخور الجدار المعلق 
صخور حمضية 

الصخور المغتربة 
صخور الوقود العضوية 
صدع 

صدع أفقى 

صدع جانبى 

صدع die‏ 
= صدع عادى 

صدع الدسر 

صدع دوار 

صدع دوراق 


صدع طولى 


cap rock 


source rock ( mother rock ) 


reservoir rock 

low porous rock 

permeable rock = pervious rock 
foot wall rocks 


hanging wall rocks 


| acidic rocks 


basement rocks 
nappe 
caustobioliths 
fault 
horizontal fault 
lateral fault 
gravity fault 

= normal fault 
thrust fault 
rotary fault 


rotational fault 


longitudinal fault 


= ړژ — 


YAY 


YY 


۳1۲ 


المصطلح العرفى 
sh pe‏ 
صدع عادى 
صدع عادى ly‏ 
صدع قاطع 
صدع قليل الزاوية 
صدع كبير الزاوية 
صدع مائل 
صدع مائل الانزلاق 
صدع متجھی 
صدع محورى 


صدع معكوس 
فد جوع 
عد مسح 
صدع طارد 
uc EM‏ 
صدع مستعرض 


صدع المفصلة 
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المقابل الأجنبى 


f olding fault 


normal fault = gravity fault 
vertical normal fault 

cross fault 

low angle fault 

high angle fault 

diagonal fault = oblique fault 
Oblique - slip fault 

strike fault 


pivotal fault 


transverse fault ( heave fault, tear 


fault, transcurrent fault ) 


reverse fault 

open fault 

heave fault 

transcurrent fault 

bruch faulting ( fault, folding ) 
transverse fault 


hinge fault 


low angle foult 


- 1.9 


Y13 « VEN 


1۹ 


YYV 


YAN 


rof 


re 4 


YV£ ع‎ VAY 
YA 


rof 


(1431. VY 


Yog م514‎ 


YY. 


Ye 


Ty الملصطلح‎ 


صدع منزلق 

مدع جين 

cu p 

صدع ek‏ جانبى 
صدوع جر مطابقة 
صدوع الحيد 
الصدوع wit!‏ 
صدوع الخسف 
صدوع درجية 
صدوع شعاعية 
الصدوع والطيات المتدرجة 
صدوع الغطاء الجلدى 
صدوع الغور 

صدوع متعددة 
صدوع متم ر كزة 
صدوع مضادة 
الصرف بالجاذبية 
صفائح حديدية مجلفنة 
صف غرف الاجتراق 


الصفر المطلق 


المقابل الأجنبى 


strike-slip fault 
dipfault 

dextral fault 

right - lateral fault 
congruous drag folds 
ridge faults 

graben faults 

rift faults 

step faults 


radial faults 


en-echelon, ( faults and folds ) 


leather jacket faults 
trough faults 
multiple faults 
concentric faults 
antithetic faults 
gravity- drainage 


tinned sheet iron 


combustion chamber line 


absoloute zero 


VAY 
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vec dm 


decantation 


slickensiding 


medium carbon steel 


plow steel 
annealed steel 
lake clays 
plastic clay 


stiff-fissured clay 


dart valve 
needle valve 
excess-flow valve 
control valve 
by-pass valve 
relief valve 
wash-out valve 
drain valve 
differential valve 
bailer valve 
flush valve 


vent valve 


المصطلح العربى 


pue 
pratique 

صمام تنفيس = صمام تصريف 
صمام توازن 

صمام بخرزة 

صمام ذو عوامة 

صمام ذو كرة 

صمام 9 ريجان C‏ 

صمام ضبط gl‏ 

صمام عازل 

صمام قطع 

صمام لا ارتدادى 
EEE‏ 
te‏ معطي 

‘sa pha 

pros معام‎ 

صمامات تصريف الزيت 


decompression valve 
breather valve 
bleeder valve 
equalizing valve 


bead valve 


float valve 

ball valve 

Regan bag pasker 

cellar control valve 

isolating valve 

cut-off valve 

check valve = non-return valve 
manifold valve 


masked valve 


. regulating valve 


fabric seal 
oil drain valves 


blowout preventer stack 


potential gum 


oxidation stability 


Vi y cs‏ د 


يفف 


YTY 


المصطلح العربى 


صنبور إطفاء ( حنفية الحريق ) 
صندل 

Jane‏ الأنابيب 

صندل الحفر 

صندل برافعة 

صندل الر كائز 

صندل صيانة 

صندل مد oat‏ 
صندل مقطور 
صندوق 

صندوق الالتقاط 
صندوق ترسيب 
صندوق فولاذى 
blr! 6 p‏ 
صهر & استقبال 
uw‏ التبخر السريع 
صهرج ot‏ 


Ere‏ سيب 
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butterfly nut 


fly nut 


hydrant 
barge 

pipe barge 
drilling barge 
derrick barge 
pile barge 
work barge 
lay barge = pipelaying barge 
dumb barge 
caisson 
fishing box 
catch box 
steel caisson 
auxiliary tank 
receiver drum 
flash drum 


accumulator drum 


deposition tank 


المصطلح ey‏ 
6C?‏ تر سيب 
Ere‏ ترسيب الحمض 
eo‏ & التصريف 
e to?‏ 
42 & الخلط 
صهريج ذو سقف ثابت 
صهريج ذو سقف Ub‏ 
tue‏ الزيت 
P‏ الزيت stall‏ 
eoe‏ الشحن 
صهريم الضغط 
qo‏ & طاف 
ci» foe‏ 
4.6 £ الطينة 
Ene‏ الغسل 
uro‏ ع الفائض 
£n‏ فصل 
ot‏ فصل 


المقابل الأجنبى 


flocculation tank 
acid settling drum 
blowdown drum 
blow - down tank 
agitation tank 
drip drum 

mixing tank 


fixed roof tank 


| floating-roof tank 


oil tank 
ordinary oil tank 
cargo tank 


high pressure tank 


floating tank 


surge tank 
mud tank 
wash tank 
effluent drum 
separator 


disengaging drum 
= AN t oe 


المصطلح العرلى 


صهريح قشد 

صهر يح قياس 
dis Est‏ 
صهريح کروی 
صهريج الكيمياويات 
eu‏ بلا قعر 
E 42‏ لدائنى 
صهرج JA‏ 
Env‏ مخروطى 
Ee‏ مخروطى السقف 
aas t‏ 
صهر ج مقعر 

uo‏ & اللوثات 
صهرع منطادى 
Ene‏ اليوم 

eoe‏ اام 

صهارع iat‏ 
صودا كاوية 


صيانه 
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— lo س‎ 


المقابل الأجنبى 


skim tank 
gauge tank 
hortonspheroid tank 


hortonsphere tank 
chemicals’ tank 
bottomless tank 


plastic tank 


portable tank 
radial cone tank 
cone roof tank 
cutback tank 
dish-bottom tank 
slop tank 

blimp tank = bullet tank 
day tank 

crude oil tanks 
camouflaged tanks 
caustic soda 


maintenance 


MN 


المصطلح العربى 
صیغه أولية 


dn.‏ - ينية 


- 


صينية أكواب الفقاقيع 
صينية غطاء الفقاقيع 


- 1١5 - 


LV‏ الأجنبى 


empirical formula 
structural formula 
constitutional formula 
toplogical formula 
bubble cups tray 


bubble cap tray 


Yoj 


yoo «V\ 


YN 


Ty المصطلح‎ 


ضبط التكلفة 


xS 
الضغط الاستاتيكى‎ 


الضغط الاستاتيكى لقعر البثر 


مجمع اللفة العربية - القاهرة 


T. 


cost optimization 


, pumping 


static pressure 


static bottom - hole pressure 


original pressure = bottom - hole pressure „J الضغط الأصلى = ضغط قعر‎ 


ضغط الانحباس 


= Static bottom- hole pressure ع‎ static formation pressure= static pressure 
أنبوبة التغليف‎ isl ضغط‎ 


ضغط انحباس قعر البئر 
2 


ENT 


bottom - hole pressure shut in ( BHPSI ) 


shut - in casing pressure 
shut - in bottom - hole pressure 


break down pressure 


. well pressure 


vapour pressure 
equilibrium vapour pressure 
high vapour pressure 


initial flow pressure 


casing pressure 
virgin pressure 


flowing pressure 
— 1۷ — 


YYÀA « 


الملصطلح العرق 
ضغط التدفق bell‏ 
ضغط جوى تقنى 
ضغط جوى عيارى 
ضغط السطح 
ضغط الشحن 
ضغط صخر المكمن 
ضغط العادم 
ضغط فرق 
ضغط فوهة stil‏ 
FI‏ 


ضغط. قعر البثر 


المقابل الأجنبى 


final flowing pressure 


delivery pressure 


technical atmosphere 


standard atmosphere 


surface pressure 


charging pressure 


rock reservoir pressure 


| differential pressure ( DP ) 


exhaust pressure 


well-head pressure 


bottom pressure 


bottom-hole pressure ( BHP ) = closed-in 


pressure = original pressure = reservoir pressure =rock pressure 


Opel bas 
ضغط هدروستاق‎ 


ضوء مستقطب 


— virgin pressure = water pressure = well pressure 


bottom - hole pressure flowing ( BHPF ) 


closed - in pressure ( CLIP ) 


reservoir pressure 


reservoir oil pressure 


= NUT. 


hydrostatic pressure 


polarized light 


رقم 
ا 
١ 8‏ 


VYA 


Fev 


YY 


YYo 


۹۰ 


Bl المصطلح‎ 


jio asd 

طارة رفع 

طاردة 9 شاربلس » المركزية 
ارد NN‏ 

FUE 

طاقة البعر الابتدائية 
الطاقة التقديرية للبثر 
طاقة المكمن 

طاقم 

طاقم التجهيز 

طاقم الحفر 

lb 

الطباقية 

طبقة ترويق 

طبقة جلدية 

AT‏ اة 

iib‏ حاملة للزيت 
طبقة ختامية ( ظهارة ) 


ib‏ دالة 


مجمع اللغة العربية - القاهرة 


(+) 


-= 114 - 


المقابل الأجنبى 


| boring mill 


cathead 

Sharples supercentrifuge 
deaerator 

size of well 

initial well potential 
rated well potential 
reservoir energy 
crew 

dress up crew 
drilling crew 
headers 

bedding 
clarification bed 
leather bed 

carrier bed 
oil-bearing layer 
seal coat 


key bed 


506 


YYA 


10۹ , 


المصطلح à A‏ 
xb‏ عازلة 
طبقة غير منفذة 
طبقة مانعة الصداً 
طبقة متدرجة 


طبقة النفط 


pull‏ الأجنبى 
thin bed‏ 
incompetent bed‏ 
insulating coat‏ 
aquitard‏ 
antirust coat‏ 
graded bed‏ 
oil layer‏ 
petroliferous bed‏ 
subsurface beds‏ 
competent beds‏ 
topset beds‏ 
homotaxes ( homotaxial beds )‏ 
plicated strata‏ 


reservoir beds 


exhausted strata 
well stratigraphy 


rotating table 


evaporate off 


centrifugal dewaxing 


limb = flank 


مجمع اللغة العربية - القاهرة 





طرف أمامى 

طرف التفريغ 

طرف توصيل 

الطرف الطويل 

طرف الطية = جناح الطبة 
طرف طية مقلوب 


طرف عادى 


طرف قصير 

طرف المص 

طرف مقلوب 

طرق الاستكشاف بالجاذبية 


طرق الاستكشاف المغنطيسى 


طرق التشغيل 
V‏ 
gui un‏ 


an g 


) 
"c ia 


طريقة الاهتزاز 


يقة البروبان 


fore limb 

discharge end 

connector 

long limb 

fold limb 

inverted limb of a fold 

normal limb 

short limb 

suction end 

overturned limb 

gravimetric methods of exploration 
magnetic methods of exploration 
steam hammering 

Operating practices 

Edeleanu process 

Eshka method 

Allen’s method 

vibrosis method 


propane process 


= Yee 


المصطلح العرى 


طريقة حقن الحواء ( الغاز ( 


te 4 »..‏ 
طريقة دی 3239 
يقة الزيوليت 
* 5 
يمه go‏ للحقن 


طريقة فراش 
طريقة الفرفورال 
طريقة فيشر- تروبش 
طريقة كتارول" 
طريقة المذيبين 
"assa di‏ 


طريقة موحدة 


المقابل الأجنبى 


air ( gas ( injection method 


Distex process 

De Florez process 
zeolite process 

Shell — perm process 
Frasch method 

furfural process 

Fischer Tropsch process 
Catarole process 

duo — sol process 
Mercapsol process 


unit process 


Haudry fixed - bed catalytic cracking process ى‎ pus pe SN طريقة هو دزی‎ 


الطريقة الوزنية 

طريقة « يونيسول» 
طريق ذو dele‏ محدودة 
Shy dub‏ 
الطرين الجلوجرينى 


طغيان البحر ( تقدم ) 


dub‏ بتيومينى 


gravimetric method 
Unisol process 
limited road access 
arterial highway 


globigeringa ooze 


.sea transgression ( advance ) 


bituminous shale 


۳۱۹ 


oA 
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oil shale 
combustible shale 


blowout 


fat clay 
aetivated clay 
lean clay 
buoyancy 

tank battery 
asphalt paint 
pipe dope 
bituminous paint 
topping 
distemper 
antitouling paint 
talc 

flare shell 
dispersed phase 
apron ring 


ring hanger 


E ANNE 


TA“ «c Yo 


oA 


roy 


lov 


YA 


المصطلح العربى المقابل الأجنبى 


cable length dS طول‎ 
crest length AAA طول‎ 
| toluene طولوين‎ 
folding = plication السطى‎ 
rotational cylindroidal folding اسطوانى دوار‎ ub 
alpinotype folding | طى ألبى‎ 
flexure folding = compression folding طى الانضغاط‎ = clei طى‎ 
| flexure -slip folding الانزلاق‎ ub 
slip folding SY SY الطى‎ 
flow folding طى الانسياب‎ 
interfolding طى بینی‎ 
germanotype folding Gh > طى‎ 
injection folding طى حقنى‎ 
disharmonic folding = discordant folding طى غير متسق = طى غير متوافق‎ 
homotaxial folding الطى المتجانس‎ 
refolding الطى المتكرر‎ 
similar folding Ae الطى‎ 
harmonic folding طى منسق‎ 


fold ib 
— Row 


رقم 


الصفحة 


YAA « 


VAY « 


المصطلح العرلى 
طية إقليمية عادية 
طية انسياب معكوسة 
طية البناء القارى 
طية تشابه معكوسة 


E 
hos 
| ] 
Ee et 
Se ¥ Eo ts 
ft eecrece 


R 
Y 
t 


ib‏ متعرجة 
i‏ ستائلة Jal‏ 
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المقابل الأجنبى 
normol sync linorium‏ 
reverse flowage fold‏ 
fold epiorogenic‏ 
reverse similar fold‏ 


flexure fold 
shear fold = slip fold 


ridge fold 

advance fold = advance wave 
saddle fold 

plunging fold 

nonplunging fold 
asymmetrical fold 


supratenuous fold 
zigzag fold = chevron fold 


isoclinal fold 

bald -headed anticline 
tight fold 

pericline 

fan fold 


recumbent fold 


او 1 


YAA 


۳.۹ 


1 41 


YYA « YYÉ 


YAY 


VAT 


الملصطلح العرى المقابل الأجنبى 

| congruous fold طية مطابقة‎ 
closed fold atlas ib 
open fold مفتوحة‎ Ab 
syncline مقعرة‎ 4o 
over-turned fold مقلوبة‎ ib 
arcuate fold مقوسة‎ 4b 
overfold = turned fold = overthrown fold طية منكفئة‎ 

١ | dextral fold طية يمينية‎ 
| diapir folds طيات اختراقية‎ 
drag folds طيات انزلاقية‎ 
flowage folds طيات الانسياب‎ 
orogenic folds الجبال‎ ply طيات أورجينية - طيات‎ 
bending folds طيات الثنى‎ 
linear folds الطيات الخطية‎ 


الطيات الخطية الدرجية 
الطيات الخطية السجمية 
الطيات الخطية is idl‏ 
الطيات الخطية المستقيمة 


 échelon linear folds 


sigmoidal linear folds 


: dichotomic linear folds 


straight linear folds 


Y£Y < 8 


YYA « YEY 


١ ا‎ 


YE۲ 
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AT المصطلح العراى المقابل الأجنبى‎ 
Yo jarcuate linear folds الطيات الخطية المقوسة‎ 
Y£Y | arcuate linear folds الطيات الخطية المنحنية‎ 
a 4 | chevron folds طيات سبعية‎ 
VY | buckle folds | طيات الضغط‎ 
“y | brachy folds = broken folds الطيات القصيرة‎ 
١١١ Î disharmonic folds طيات لا تناسة.ة‎ 
١55 | folds of the Ist order طيات المرتبة الأولى‎ 
= anticlinoria and synclinoria تحدبات مركبة وتقعرات مركبة‎ = 
va x | foldsof the 2 nd order طيات المرتبة الثانية‎ 
Y۰ 1 | generative folds طيات متزايدة‎ 
1.۸ | congruous folds dale. طيات‎ 
YYY | isolated folds الطيات المنعزلة‎ 
V: | broken folds = isolated fold الطيات المنكسرة = الطيات المنعزلة‎ 
= brachy folds الطيات القصيرة‎ = 
4 | Ada mud طين ادا‎ 
TY | blue mud الطين الأزرق‎ 
YAo pill mud ثقيلة‎ ab 
1f | dry mud طينة جافة‎ 
11 Y | drilling mud طينة الحفر‎ 


ات 


pl الممطلح‎ 


طينة الحفر الزيتى 
طين الجفر GW‏ 
طينة الحقن 

طين الصدوع 
طينة عادية 

Axe iub 


طينة مخففة بالغاز 


معجمالنفسط 


NO‏ مس 


المقابل الأجنبى 


oil base mud 
water - base mud 
spotting mud 
gouge 
conventional mud 
plastering mud 


gas cut mud 


YAY 
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المصطلح العربى المقابل الأجنبى " 
Nun "‏ 


ظروف حرجة 
yy | critical conditions‏ \ 


ظهور الماء 
YY- | water - breakthrough‏ 


- 1۳۹ - 


عامل تييز ( خاصة (x‏ 
عامل حفز 

ple عامل‎ 

عامل الرافعة 

عامل مضاد للبلمرة 

عجلة تسار ع 

عجلة البرج الرئيسية 
عجلة السحب 


عداد 
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(C) 


= وات 


vapour lock 

baffle 

mixer baffle 

magnetic storm 
reducing agent 
oxidizing agent 
derrick man 

warning agent 
correction factor 
blasting agent 
characterization factor 
catalytic agent 
roustabout 

crane rigger 
depolymerization agent 
acceleration 

derrick bull wheel 
bull wheel 


counter 


Y*Y e NY 


YVV AY 


١ 5 


Ya 


المصطلح العربى 


عدم قابلية الانقسام 


العضو ) T‏ من النطاق العربى ( فى المملكة العربية السعودية ) 


المقابل الأجنبى 
atomic number‏ 
lens‏ 
indivisibility‏ 


cryogenic trailer 


| drive dolly 


hi - boy 

tank car 
converter dolly 
cradle car 


cable car 


accumulatcr vehicle 


sky hook 


isolating of formation 


divining rod 


graduated dip - rod 


Arab D - member ( in Saudi Arabia ) 


علامة 
sirgs‏ 


joint 


pick 


yro 


YAS 
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المصطلح العربى المقابل الأجنبى 

plimsoll mark » علامة « بليمسول‎ 
road markings علامات الطريق‎ 

علامات الغاطس draught marks‏ 
علم البيئة القديمة paiaeoecology‏ 
ole‏ الحيوفيزيقا ( الحيوفيزياء ) geophysics‏ 
علم الزلازل ( سيزمولوجيا ) seismology‏ 
علم الصفات الحجرية ( lithology ) om dae‏ 
علم كيمياء الأر ض ( جيو كيمياء ( geochemistry‏ 
عمر الصف half life‏ 
عمق التعاقد contract depth‏ 
عمق الطمر depth of burial‏ 
العمق الكل total depth‏ 
عمل طاری casual labour‏ 
عملية process‏ 
عملية Ni‏ وسورب arosorb process‏ 
عملية إزالة الغازات gas-freeing operation‏ 
عملية الااستخلاص OL SL‏ المستقم rectiflow extraction process‏ 
عملية إصلاح الجازولين gasoline hydroforming process‏ 
عملية التخثير coagulation process‏ 


= AVE SS 


المصطلح yl‏ 
عملية بالتفريغ 
عملية por‏ » 
عملية الدفع المتقطع 
عملية متعددة المراحل 
عملية موحدة 
عملية نموذجية 
عمليات الاختزال 
عمليات إصلاح 
عمليات التحويل 
العمليات الخارجية الأصل 
العمليات الداخلية: الأصل ( الحوفية ) 
عمليات الفصل 
عمليات الفك 
العمليات المتوالية 
عمليات ai‏ 
عمليات المعالجة الكيميائية 
عمود استخلاص البنتان بالألكلة 
عمود إعادة التقطير 


عمود نجزئة 


المقابل الأجنبى 
vacuum process‏ 
Dubbs process‏ 
huff and puff process‏ 
poor boy‏ 


multi-stage operation 


unit operation 


typical process 
reducing operations 
workover operations 
conversion processes 
epigene action 
hypogene action 


separation operation 


breaking-down operations 


down stream operations 


treating processes 


chemical treating processes 


alkylate depentaniser column 


rerun column 


fractionating column 


١8 


YN e lel 


VGA c Yi 


عمود تجوية 

عمود التخريم = عمود الحفر 
عمود التقطير الجوى 

العمود الجيولوجى 

عمود الحفر 

عمود الحفر 

عمود الخلط 

عمود ربط 

عمود فصل الغازات ( عمود نازع ) 
عمود محشو بالكريات 

عمود المضخة 


po» عمود‎ 


عناصر الصدع 

عنكبوت التبطين - ملقط التبطين 
عوائد الرصيف 

عوامة جرسية 

عوامات طفو 


عوامل تبريد 
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- We - 


المقابل الأجنبى 


weathering column 
boring bar = boring rod 


atmosphere column 


geologic column 


drill stem 


drilling rod = boring rod 


commingler column 
dead man 

splitter column 
bead-packed column 


sucker rod 


stripper column 


fault elements 
casing spider 

dock dues 

bell buoy 
buoyancy pontoons 


refrigerating agents 


VO ¢ 


المقابل الأجنبى 


well sample 


boring sample 


side-wall sample ( core ) 


- w- 


ditch sample 


sidewall core 


diamond core 
weathered sample 
hand specimen 
cuttings 


core samples 


TEL CO NAY 


yot 


YYo 
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المصطلح العرلى 


المقابل الأجنبى 





CÈ) 


الغاز الأزرق = غاز الماء الأزرق 


rv. كك‎ [blue gas = water gas ( blue water gas ) 

Ao |casing head gas غاز أنابيب التبطين‎ 
YY" [juvenile gas غاز باكورة‎ 
١١5 [cracked gas pol Sle 
١ ١: [dry gas غاز جاف‎ 
YY. [sour gas غاز حامض‎ 
14۹ | free gas غاز حر‎ 
r£4|thermogenic gas غاز حرارى الأصل‎ 
Y gy [sweet gas غاز حلو‎ 

¬ j acid gas ae غاز‎ 
Y ۲4 jinert gas غاز خامل‎ 

q o |choke damp pe غاز‎ 

1A | bradenhead gas AA غاز رأس‎ 

y 11 [dump gas غاز ردىء‎ 
vo j| wet gas ( rich gas ) (op غاز رطب ) غاز‎ 
Y ع‎ | natural gas غاز طبيعى‎ 
Y£Y|sweet natural gas حلو‎ qe غاز‎ 
ry. {sour natural gas gam غاز طبيعى‎ 
١ o y | 0155019760 natural gas الغاز الطبيعى الذائب‎ 


=A > 





المصطلح العرلى 


غاز طبيعى مسال 
غاز طبيعى مكربر 


غاز العادم 


غاز غنى 


غاز غير مصاحب - ) غاز منفرد ) 
غاز كبريتد الهدروجين 
DP‏ 

غاز الماء المكربر 

الغاز المتخلف 


Ma عار‎ 
غاز مثرى‎ 
p^ jv 


LAS عاز‎ 


المقابل الأجنبى 


liquified natural gas(L.N.G) 


water gas 


-\YA- 


associated natural gas 


carburated natural gas 


waste gas 


rich gas 


non-associated gas 


hydrogen sulphide gas 


blue-water gas 


carburated water gas 


tail gas = residue gas 


interpreted gas 
enriched gas 
refrigerated gas 
tested gas 
combination gas 
solution gas 


marsh gas 


producer gas 


stripped gas 


مجمع اللغة العربية - القاهرة 








الملصطلح العرلى 


المقابل الأجنبى 


Yítí|liquified petroleum gas(L.P.G) مسال‎ ds غاز‎ 
vg. | jean gas غاز هزيل‎ 
144۹ | fuel gas غاز الوقود‎ 
١٠١ Y | combustion gases غازات الاحتراق‎ 
14۹ ¢ | flue gases غازات الاحتراق‎ 
11%} dry flue gases غازات الاحتراق الجافة‎ 
‘A+ | exhaust gases غازات العادم‎ 
ل1‎ j alr washer غاسل المواء‎ 
دم | 51م‎ per inch immersion الغاطس بالطن / بوصة‎ 
1۰۰ | colloid ly 
¥1 A [screening ستر‎ - ٣ تصنيف‎ — Y غربلة‎ — ١ 
\\¢|control room تحكم‎ 4 
Y. v|reaction chamber غرفة التفاعل‎ 
V [acoustic plenum غرفة معزولة صوتيا‎ 
^^ | caustic scrubber غسال قلوى‎ 
٠١ 5 | gas scrubbing ju غسل‎ 
١1| air washing غسل اهواء‎ 
AX | caustic lye غسول قلوى‎ 
YY" Loverthrust sheet دسر شديد‎ clar 


EATA حا‎ 


[- overthrust block 


combination lock cap 


exhaust hood 

gas blanket (G.B) 
bubble cap 

inverted plunge 
heating mantle 
atmosphere 

export dip 

hot dipping 


un-finished 


inactive 


 off-test 


impermeable 


= yga 


YYA 


۷۰ 


فازلين 

فاصل ( فى التصدع ) 
فاصل إعصارى 

der فاصل‎ 

فاصل OU » Ji‏ 
فاصل حرارى 

فاصل بالضغط العالى 
فاصل الغاز عن الزيت 
فاصل اللقمة 

فاصل متجهى 

فاقد التر شيح 

فاقد التقطير 

فاقد التنفس 

فانادات 

ob‏ جرانيتى 

ols‏ احفر 

فتحة الصيانة 


, فجوات 
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( ك ) 


SNE 


surplus 

vaseline 

gap( in faulting ) 
cycione separator 
gun - barrel separator 
depropanizer 

heater treater 


high pressure separator 


gas oil separator ( 0.0.5 ) 


bit breaker 


strike joint 


filtration loss 
distillation loss 
breathing loss 
vanadate 
granite wash 
drilling cuttings 
manhole 


vugs 


فرز 
فرط الضخ 


فرفورال 


فرق التوازن 
فرن إعادة التسخين 


فرن art‏ الصلصال ( قميئة الصلصال ( 


oj‏ الحصى 
ys‏ ام 


EY om 


P المقابل‎ 


datum gap 

gas coal 
activated charcoal 
blind coal 
flaming coal 
cherry coal 
acre-foot of sand 
pigging 

pig 

sorting 
overpumping 
furfural 

brush gang 
overbalance 
reheat furnace 
clay kiln 

pebble heater 
crude furnace 


continuous furnace 


a 


الفضالة 

فضلات الصخر 

الفعل الانتقاق للمذيب 
فعل الأيون المشترك 
فعل الشعرية 

فعل الملامسة 
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المقابل الأجنبى 


horizontal graptolitic stripes 


erection gang 


drilling crew 

heave 

lubrication failure 
separation 
segregation 
de-asphalt the oil 
horizontal separation 
desalting 

bump-off a well 
de-oil the wax 

slack materials 
bottoms 

rock waste 

selective solvent action 
common-ion effect 
capillary action 


contact action 


ues 





YV 


١1١ 


فك المعدات 

فلجة الأنبوب ( ناقوس الأنبوب ) 
فلز « دارسيه ) 

فلز « مونل » 

الفلزات القلوية 

فلزات لا شرارية 


فلورة السحنة 


= Vet os 


المقابل الأجنبى 

depolymerization 
bulk -breaking 
demulsification 
rigging down 
pipe bell 

Darcet metal 
Monel metal 


alkaline metals 


nonsparking metals 
facies flora 
bulkheads 

diagonal joints 
evaporation losses 
down-stream losses 
kick ( borehole ) 
ultrahaline = hypersaline 
facies fauna 
discharge nozzle 
coil-drain nozzle 


calibrated nozzle 


رقم 
الصفحة 
TI‏ 


VY. 


المصطلح العربى 


فوهة à JU‏ 
فيض البثر 
فيضان رمل 


فى الموقع 
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— ìgo — 


"m‏ رقم 
المقابل الآفرنجى المفحة 
£A | diffuser nozzle‏ 1 
ryry | well effluent‏ 


"\1< sand flood 


YYY |on-plot ( plant area ) 
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+e 


refinery structures list 
dog clutch 
dismountable 
solubility 

hopper 

cement hopper 

weight hopper 
propane tar 

road tar 

deacidified tar 
dehyrated tar 

refined tar 

crew boat 

pipe dolly 

tugboat 

air tugger 

casing clipper = casing cutter 
casing cutter 


circuit breaker 


ces NN 


قاعدة خليطة 
القاعيّات 

قانون hyd‏ ( 
قانون » دالتون ( 
قأنون TT‏ 


قانون « هازن » 


المقابل الأجنبى 


biscuit cutter 
derrick floor 
granitic basement 
mixed base 
benthos 

Boyle’s law 
Dalton’s law 
Nernst’s law 


Hazen’s law 


dome 


salt dome 


overhanging salt dome 
piercement salt dome 
nonpiercement salt dome 
cellar 

arch of flow structure 
arch 

dissolving power 
covering capacity 


— \tA- 


YAO 


1Y 


۸۹ 


Yt 


۳٤ 


YoY 


۱۱۹ 
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قدر ة التكسير [cracking capacity‏ 4\\ 

YT Yo | wettability القدرة على التبليل‎ 

! Ye [cubic foot (F3) قدم مكعبة‎ 

VY tou. sec. UE ES pal 

\ Yo | cubic feet per minute (C.F. M) قدم مكعبة / دقيقة‎ 
rív|tar pots قدور القطران‎ 

YAY | zeolitic deposits زيوليتية‎ ANG 

Y\ vj sander disc فرص صنفرة‎ 

١٠١ : | crude scales قشور الشمع‎ 

“Y | boiler scales قشور المرجل‎ 

o4 | bleaching تبييض‎ pa 

YY £] decolourization قصر اللون‎ 

قصر اللون بالطفل ( بالصلصال ) clay bleaching‏ 3*1 

£A| goose neck bar قضيب معقوف‎ 

\¥ | crane rail قضبان الرافعة‎ 

E pe bar PN TAN‏ لين 
قضبان فولاذية solid steel bars‏ 5غ « YY4‏ 
قضبان ملتوية Y1 | deformed bars‏ \ 

Y.A | goose neck bar قضيب معقوف‎ 


- ۱4۹ — 


المقابل الأجنبى 


horizontal section 
velocity profile 
double section 
lost section 
sonde 

tar 

anhydrous tar 
pitching 

arc cutting 


cut 


| atmospheric topping 


tops 


rim syncline = rim sink = peri pheral sink 
synclinorium 
normal synclinorium 


bird cage 


buggy 


| orifice mixer 


cooler inset 


= \o. = 


YAY 


T\e ¢ 
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cap 

Greenland ice cap 
gas cap 

alkaline 

alkali 

spoil pit 
aluminium oxide abrasive cloth 
apex of fold 
separating funnel 
cylinder liner 
steam jacket 
cooling jacket 


water jacket 


canal ditch 


| subcapillary channels 


capillary channels 
drainage channels 
super -capillary channels 


diviner 


rt 


YY 


YYY 


a A الملصطلح‎ 


قواثم البرج 

قوائم المنصة 

OM ced ON 

قوالب مغطاة بالزيت 

قوة مقاومة السحق 

قوز = كثيب هلالى = كثيب Gey‏ 
القوس السورية 

s درفال‎ ob « قوی‎ 

قياس الحموضة 


قياس الزيت ( بعصا القياس ) 


المقابل الأجنبى 


derrick legs 


landing legs 

mastic blocks asphalt 
oiled forms 

crushing strength 


barchan dune = crescentic dune 


|. Syrian arc 


Van Der Waals forces 


acidimetry 


dipping 


shipping dip قياس الشحن بالغمس‎ 
alkalimetry قياس القلوية‎ 
stoichiometry C الاب الكتديان‎ 9 uli pall 
grovimetry قياس الجاذبية‎ - Y ojal القياس‎ - ١ 


La‏ أنهدريد المالييك 


E 


القيمةالحرارية — القمة السعرية 


volumetric measurements 
moleic anhydride value 


char value 


. calorific value 
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*Y3 f inhibitor كابح‎ 
1۲۹ | damping anchor JN كابح‎ 
1۹۱ | flame arrester كابح اللهب‎ 
1£1 booth كابينة‎ 
AY | carburetor = carburetter = carburettor کاربو راتیر‎ 
YYo| hydrophobic cL كاره‎ 
4 Y | chaldron كالدروت‎ 
Y¢\{ sulphurization كبرتة‎ 
Yg. Î sulphur Saas 
Y YY | elemental sulphur كبريت عنصرى‎ 
Y £A | dimethy sulphate الميثيل‎ au كبريتات‎ 
y4 | armoatic sulphides كبريتيدات أر وماتية‎ 
YAY | zinc blende = zinc sulphide كبريتيد الزنك‎ 
A+ | survival capsule كبسولة النجاة‎ 
yy | cable line Ji jl كبل‎ 
Ao « ¥4 | casing line = calf line التبطين‎ LS 
١١51 duplex cable J yas كبل‎ 
Yo | armoured cable مدرع‎ LS 


س کن — 


المصطلح العربى 
كبل المناولة 


كتلة دسر شديد 
الكتل المائلة 

الكثافة الحدية 

الكئافة المطلقة 

الكثافة النسبية 
الكحول الاثيل 
كحول أولى 

كحول بروبيل عادى 
كحول ثانوى 

كحول QW‏ 
og! Qu dues‏ 
كحول ميثيل = ميثانول 
کحولات 

كربازول 

كر بانيون 

كربرة 


كر بور ندوم 


المقابل الأجنبى 


drilling line 

over thrust block 
tilt blocks 
limiting density 
absolute density 
relative density 
dune 

ethyl alcohol 
primary alcohol 
n-propyl alcohol 
secondary alcohol 
tertiary alcohol 
diacetone alcohol 
methanol = methyl alcohol 
alcohols 
carbasole 
carbanion 
carburation 


carborundum 


— \ot — 


_ رم‎ j 


YS 


YY 


Y£Y ع‎ ١5٠ 


Yar 4 MN 


۳1۹4 6 AV 


TEA « \V 


AY. 


AY 


لصطلح العرلى 


كربو كول 
كربولوى 

الكربون الثابت 
WY Ops‏ 

١ كريون:‎ 

كربون « کنرادسون ١‏ 
الكربون المتبقى 
كر بيد 

كربيد الكلسيوم 
كربيدات الفلزات 
كر بينول 





كريوزوت 
كسارة لقمة الحفر 
كسح بالبخار 


كسم بالمواء 
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carbocoal 
carboloy 


fixed carbon 


carbon - 13 


carbon 


ws 
i» a 
FT 


Conradson carbon 
carbon residue 
carbide 

calcium carbide 
metal carbides 
carbinol 
creosote 

bit cuttings 
steamout 

air scavenging 
fracture 
master fracture 


gash fractures 


conjugate fractures or veins 


— ioo — 


المصطلح dd!‏ القابل الأجنبى 


trouble shooting ) كشف الأعطال ) تشخيص المشاكل‎ 
wildcating كشف عشو اق‎ 
dual discovery مزدوج‎ LASS. 
casing shoe كعب التبطين‎ 
engagement boot کعب تعشيق‎ 
drive shoe كعب الحفر‎ 
casing spear كلاب البطانة‎ 
| casing tong كلابة التبطين‎ 
spider elevator كلابة الرفع‎ 
air clips كلابات هوائية‎ 
corrosion fatigue کلال التا کل‎ 
chlorotrifluoroethylene ( C. F. E. ) فلورو الاثيلين‎ GW كلورو‎ 
chlorite كلوريت‎ 
ethyl chloride كلوريد إثيل‎ 
allyl chloride كلوريد الأليل‎ 
zinc chloride كلوريد الزنك‎ 
cupric chloride كلوريد النحاسيك‎ 
anhydrous hydrogen chloride dé كلوريد هدروجين لا‎ 
crush conglomerate كنجلمرات السحق‎ 


basal conglomerate = basal sand ^ se كنجلمرات قاعدية = حجر رمل‎ 
- jo" — 


YVY 


YYY ¢ 


T الملصطلح‎ 


كهف الجبس 

كوابح أمنية 

كورديت 

كوع 

t‏ مسلوب 

كوك البترول 

yank كوك‎ 

کو نستنتان 

act‏ ال الكل 2 نیون 
كيروسين ( جاز ) ( التفط الأبيض ( 
كيرو سين قياسى. 

الكيميائيات البترولية الوسيطة 
Sues‏ ادل 


OM eS 
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المقابل الأجنبى 


gypsum cave 


fail-safe instruments 
cordite 

dog leg 

reducing elbow 
petroleum coke 


calcined coke 


constantan 

acetone = dimethyl ketone 
kerosene 

standard kerosene 
petrochemical, intermediates 
neutralization chemicals 


cumene 


لب موجه 


€ إنجلر‎ « ay) 
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(J) 


— 8ه — 


laterite 

angular unconformity 
adhesive 

anhydrous 

landsat 

core 
reverse-circulation core 
oriented core 
bleeding core 
bituminized felt 
consulting panel 
bituminous lignite 
acetylene welding 

arc welding 

brazing 

plastics 


Engler viscosity 


Ye. 


Vt 


1¥ (o۹ 


oA 


١١١ 


OA 


YAY 


\Vi 


ER TS 


المقابل الأجنبى 


extrapolated viscosity 


relative viscosity 


sand spit 


back-twisting 
sand blasting 


shot blasting 


bit 


diamound bit 


crown bit 


bore bit 


crushing bit 
reaming bir 


tricone bit 
two-way bit = two-wing bit 
hollow bit 
drilling bit 


cable-tool bit 


pilot bit 


| rotary bit 


Yey ¢ OV 


Yoo e OA 
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fish-taii bit لقمة كذيل السمكة‎ 
four-way bit AE by aed 
four-wing bit ELT Ach, anal 
Zublin bit t زوبلين‎ ١ لقمة‎ 
drag bit لقمة سحب‎ 
cross bit لقمة صليبية‎ 
coring bit wll aa! 
green head bit لقمة متشعبة‎ 
X-bit لقمة متصالبة‎ 
differential bit لقمة متعا كسة‎ 
dull bit لقمة مثلومة‎ 
hollow bit لقمة محوفة‎ 
cone bit مخروطية‎ a) 
multiple blade bit aS مر‎ aed 
bull nose bit معموفة‎ Amil 
D-bit 4 plo لقمة نصف‎ 
drag bit لقمة نصلية‎ 
jet rock bit EEO 
cutting flame هب القطع‎ 


= A = 


vY 


١١١ 


١درك‎ « oV 


YYo 4 oV 


¥ 


المصطلح العربى 

لوحة استدلال 

لوح تسخين 

لوحة مراقبة 

لوح مشطرج 

لو a>‏ مفاتيح 

لوحة مفاتيح 

لوحة مكتبية 
cht‏ 


ليجروين ) جازولين ) 


۲ - 


المقابل الأجنبى 


bench mark 

hot plate 

control consolette 
checkered plate 
consolette 


panelboard 


desk switch board 


lithomarge 


ligroin ( gasoline ) 


رقم 
الصفحة 


٤ 


YEY 


ماء مجهول المصدر 
paa‏ 

sh‏ مسوس 

sh bl مفر غ‎ cle 

الماء المككنون = الماء القرين 
ماء ملح نحت سطحى 
الماء المنتزع ( الماء المنتكز ) 
sees‏ 


مائع طينى = مائع احفر 


مؤشر الاحراف 


مجمع اللغة العريية - القاهرة 


(0) 


formation water 
edge water 
interstitial water 
ballast water 
effluent water 
bottom water 
irreducable water 
interpreted water 
blind returns 
confined water 
brackish water E: 
deaerated water 
connate water 
subsurface salt water 
water of dehydration 
aqua fortis 


mud fluid = drilling fluid 


drift indicator 


b tt dics 


١5١ 


١ 4ه‎ 


Yo ¢ 


d à! الممطلح‎ 


مؤشر التدفق 

cS مو‎ 

ماوى مانع للانفجار 
مادة اتا 


اد ا 


ماده جاهزة للشحن 


مادة نفطية ) بترولية ( أساسية 
مادون الميكرون - أميكرون 
مار كازيت 

مارل البحيرات 

مارل الرمل pas‏ 

ماز 

مازوت 

مازورة ( أسترنجة ) ( طول ) 


Um 


معجمالنفط 


xs x 


المقابل الأجنبى 


flow indicator 


alkylates 


| explosion-proof housing 


stock base 


| asphaltic material 


direct-charge material 
cementing agent 
bonding material 
absorber 

processed material 


petroleum base stock 


amicron 


marcasite 
lake marl = boglime 


greensand marl 


| adsorbent 


gas oil 
string 


clip 


YYN 


۹۷ 


۹ ٠ 


YAY 
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ماسك أنبوب التبطين 
ماص 

ماص الصدمات 

مالتا 

مانع الانفجار ( للبئر ) 
مانع التسلسل 

مانع التسمم 

مانع الحريق 

مانع jal‏ امات 

مانعات الرغوة 

مانعات الصمغ 

مانع الطفح 

مانع اللهب = كابح اللهب 
المانع الهدروليكى للانفجار 


Joli‏ حرارى 
Sy! > dote‏ بارد 


مبادل dle‏ الرأس 


مبخرة بانابيب 


casing clamp 


absorbent 

absorber, shock 

Maltha 

blow out preventor ( BOP) 


chain stopper 


| detoxicant 


fire stop ( draft stop ) 

vortex breaker 

antifoam agents = antifroth agent 
gum inhibitors 

surge arrester 

flame arrester 


hydraulic blow out preventor 


heat exchanger 
cryogenic heat exchanger 
floating head exchanger 
evaporator 


pipe still 





١5١ 


chiller = cooler 
spray cooler 
bottoms cooler 
stage cooler 
bastard file 
condensate cooler 
air cooler 


pneumatic rivet 


plastic liner 


barrel house 


pump house 


insecticide materials 


acaricides 


crystaline 
homocline 


directrix 


| fault strike 


residuals 


cracking residue 


COMM 


١١ه‎ c۹4 


11° 


١١ه‎ ¢ VV 


YYY همأل‎ 


oY 


Vio «VV 


١ 


۹۰ 


المصطلح العرلى 


متر مكعب ( م" ) 
متسلسلة البرافين 
متسلسلة سابروبيليت 
المتعهد UI‏ بالعمليات 
متغير اللون 

متقارب الفواصل 
متقصى البيانات 
متكون كريتاوى 
ge‏ اليل 


مه 


متنفس دام 
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المقابل الأجنبى 


cubic meter ( m? ) 
paraffin series 
sapropelite series 
Operator 
allochromatic 
close-jointed 
Scout 


cretaceous formation 


isocline 


breather 

continous vent 

assorted 

temperature compensator 
emulsion stabilizer 
oxidation inhibitor 

metal deactivator 

chisel auger 

casing perforator 


enlarging drill 


١> 05 


معدم النفط 


المقابل الأجنبى 


deep borer 
screw auger 
bench drill 
brace drill 


pipe bender 


| tctal field 


geomagnetic field 


| catalyst regenerator 


flue work 


| gutter 


fractionator 
prefractionator 
desiccant 
desiccator 


ultimate recovery 


group 


alkyl group 


fossil assemblage 
- ١18 - 


oo 


14A 4 f. 
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Aa ^ Len time 


CIPIT MEC, رك‎ A وه جاب عمسي‎ Aa RARI Vtt tet TAR act range Nb TN str cm D A M P arr m mam pr rg s 1 1 ttt QU PIT Gd n ARIS < CB Yn: ماد‎ Hall a d S NP Portam d 
- 


ركم 


الملمطلح العرلى p miall‏ | الصفحة 
مُجب للماء = أليف الماء ) YYe | hydreptiuc‏ 
f granuiose NE Shy‏ 1۰ 
محبس 1١ | block valve‏ 
A | cock eem‏ 
حبس تحكم E : control cock‏ 
حبس تصريف drain cock‏ 5۹ 
حبس تفريغ ) 4A < 11 | blow off cock ( outlet cock‏ 
عبس ثلا المسالك ro. «44 | three way cock‏ 
حبس ذو 4v | ball cock BS‏ 
عبس عمود TTY «< 44 | kelly cock PHN‏ 
حبس مفرد YYo «44 | straight cock‏ 
حبس نفث “y | blow through cock‏ 
حابس ذانية التشحم YY | self-lubricated cocks‏ 
حابس رئيسية Y 44 | main stoppers‏ 
حجر Y.A] retainer‏ 
امحتوى الحمضى \\Y «< o | acid content‏ 
حتوى الرطوبة Yo¥ 211١| moisture content‏ 
الحتوى الكبريتى Yé. | sulphur content‏ 
عرق الطفل clay burner‏ | 41 


المصطلح العربى 
aw Se‏ للانفجار ( صامد للانفجار ) 
el‏ کات الأساسية 
m‏ 
محسن بالبلاتين 
حسنات بالحزارة 
محسنات اللزوجة 
محسنات هدرو جينية 
pat‏ المواء 
الحصول 


it 


t 
م ع م ع عع‎ EEE 


tf 
: 


= YN 


المقابل الأجنبى 


explosion-proof motor 


prime movers 


reformate 
plat-formate 
thermal reformates 
viscosity improvers 
hydroformates 

air lock 

outcrop 

bulk station 

cyclic plant 
booster station 


filling station 


distribution station 


sub-station 
degassing station 
power plant 


comperessor station 


relay station 
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المصطلح العربى المقابل الأجنبى 
analyser jis‏ 
لول decinormal solution ce E‏ 
de‏ عيارى normal solution‏ 
Je‏ قلوى alkaline solution‏ 
Qe‏ مخفف dilute solution‏ 
حلول مركز concentrated solution‏ 
J le‏ المعالجة doctor solution‏ 
احور ج ( فى علم الصخور التركيبى ) ) C-axis ( in structural petrology‏ 
حور الطية fold axis‏ 
حور الطية axis of fold‏ 
outlets cle‏ 
خاليط رصف باردة cold-laid mixtures‏ 
مختبر « ابل » Abel tester‏ 
مختبر « إيليوت Elliott tester t‏ 
مختبر الهواء air tester‏ 
خر ج الطواری escape way‏ 
c‏ فرعى off-take‏ 
مخروط الاستبلاك cone of exhaustion‏ 
خرن SERT‏ التبطين casing hanger‏ 


=) 8 


Ty المصطلح‎ 


خزون FH‏ 
he‏ الإنتاج 
مخطط التوصيلات 
1S > bbe‏ اديه 
مخطط السريان 
shee‏ العمل 

١‏ خطط المراحل 


cule‏ الاحتر اق 


5 شكل مجسم 


NY 


I‏ الأجنبى 


field storage 

yield chart 

layout connection 
process flow diagram 
flow chart 

flow sheet 

block diagram 
thinner 


combustion residue 


asphalt bottoms 
alkylate bottoms 
vacuum residium 
heavy bottoms 
drillings 

crude bottoms 
oily residues 
deactivator 
mobile camp 


exploratory period 


YAN 


hag | PET المصطلح العربى‎ 


مدة التنظيف 

مدة اللى 

Jo 

مدخل أهواء 

io Aa 

مدختة الشعلة 

مدفع الطينة 

مدّك التربة 

Soe‏ هدروليكى 
gla sa‏ 
ا 

مدى الغليان 

po Cam بب‎ 
cU مذيب التنظيف‎ 
See NU ات‎ 
مراجل‎ 

مرافق 

مرافق خارجية 


مراقبة المنافذ 


مجمع اللغة العربية - القاهرة 


—\vYy - 


clean-out period 
torsion period 
inlet pipe 

air intake 

draft stack 

flare stack 

mud gun 

soil compactor 
hydraulic rammer 
pneumatic tamper 
distillation range 
boiling range 
extractive solvent 
dry cleaning solvent 
aromatic solvent naphtha 
boilers 

utilities 

offsite facilities 


access control 


AV 


Yoy 


مرسب ١‏ كوتريل ) 
المرسل ( الدافع ) 
مرسمة الزلازل ( سيزموجراف ) 
مرسی 

er‏ شحن الزيت 
مرسی TAP‏ 

مرشح تفريغ 
مرشح Spar‏ 
مرشح Shale‏ 
مرشح ضغط 

مر شح مستمر 

مر شحات 


مر شحات 


c مرشحات‎ 


e ANS 


المقابل الأجنبى 


monkey wrench 
topographic high 
horizontal boiler 
donkey boiler 
anchorage 


settler 


Cottrell precipitator 


dispatcher 
seismograph 
enchorage 

oil loading berth 
jetty 

vacuum filter 
gravel filter 

clay filter 

filter press 
continuous filter 


filters 
screens 


rock salt filters 


YYY 


\\A 


\oy 


YY \ 


YV 


YV\ 


YYo 


1Y 


Yi. 


Q4" 


١ 8 


VAY 


١4 


YYA 


51١ 
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deck crane 
crab winch 
structural high 
utilities 


addition compound 


carbocyclic compound = homocyclic compound 


unsaturated compound 
sealing compound 
saturated compound 
additive compound 
complex compound 
anti-knock compound 
Components 

aromatic compounds 
asphaltenes 

aliphatic compounds 
co-ordination compounds 
alicyclic compounds 


chain compounds 


55١ « AY 


Y". « ١ ١ ه‎ 


TrA 


TIA c ١٠١ه‎ 


\V 
۹۱ 


معجمالنفط 





المصطلح a wl‏ 
مر Y ols‏ حلقية 
مر كبات المرجل 
م ركبات المستنقعات ( وحدات برمائية ) 
مركبتان = ثي وكحول = ثيوفينول 
مر كبة برمائية 
مر كز أنابيب التبطين 
مركز التحكم 


المقابل الأجنبى 


acyclic compounds 
boiler compounds 
marsh buggy ( ies ) 
mcrcaptan 


١ amphibious vehicle 


casing centralizer 


control center 


accumulator مرم‎ 
accumulator fractionator reflux T3 مر ع السائل المرتد إلى‎ 
overhead accumulator العلوى‎ 1 N 
incinerator الْمرمّد‎ 
sand fan مروحة رملية‎ 
draft fan مروحة سحب‎ 
exhaust fan مروحة شفط‎ 
escape booms مزالق النجاة‎ 
blending مزج‎ 
in-line blending فى الأنابيب‎ gz 
dribble blending iS am مزج‎ 


مزدوج الالومنيوم والزئبق 
= اس 


aluminium-mercury couple 


المصطلح العرلى 


مزدوج حرارى 
مزلقات 

مزلقات خالية من الأوساخ 
مزلقات الضغط العالى 
SI‏ متعدد الأغراض 
مزلق منزلى 

مزلق هواق 

مزيتة بالقطرات 

مزيح ثابت الغليان 
مزيل الأملاح المعدنية 
مزيل البوتان 

مزيل الرطوبة 

مزيل الرغوة 

مزيل الرمال 

em مزيل‎ 

by‏ العسر 

مزيل القشور 

مزيل الماء بالجليكول 


Ra coe Le 
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المقابل الأجنبى 


thermocouple 

lubricants 

dirt-free lubricants 

extreme pressure lubricants 


all purpose lubricants 


household lubricant 

air lubricator 

drop-feed oiler 

constant boiling mixture 
demineralizer 
debutanizer 

demister 

defoamant = defoaming agent 
desander 

degreaser 

softener 

disincrustant 


glycol dehydrator 


. built-up areas 
— ¥ = 


al الصطلح‎ 


مساحة إضافية 
مسار (AY) ile‏ 
مساعد عامل ( بديل تحت القرين ) 
مَسَافة ( قصابة ( 
مسافه الكبح 

مسالك المواء 

مسام 

مسام الاحلال 

مسام أولية 

مسام ثانوية 

مسام الذوبان 

مسام فعالة 

مسام مغلقة 

مسامية 


مسامية التشقق 


| side track ) bore hole ) 


المقابل الأجنبى 


additional area 


back-up man 
mormon board 
braking distance 
air ducts 

pores 
metasomatic pores 
primary pores 
secondary pores 
dissolution pores 
effective pores 
closed pores 
porosity 

fracture porosity 
sand porosity 
mud porosity 


effective porosity 


total ( absolute ) porosity 


= VA 


frame work porosity 


yor 


مجمع اللغة العربية - القاهرة 


المصطلح العرلى المقابل الأجنبى 


casing tester مسبار البطانة‎ 
depth finder مسبار العمق‎ 
dip stick مسبار غمس‎ 
carcinogen مسبب للسرطان = مسرطن‎ 
oil smellers مستافو النفط‎ 
bitumen emulsion مستحلب البتومين‎ 
aqueous emulsion Gl مستحلب‎ 
aromatic extracts re Oe يقر‎ 

backwash e المستخلص الر‎ 
mercaptan extractor OLS مستعخلص المر‎ 
operation requirements مستلزمات التشغيل‎ 
bottom hole letter aS مستند اتفاقية الحفر بالمشار‎ 
former producing horizon مستوى إنتاج سابق‎ 
withdrawal level مستوى السحب‎ 
draw down eol (c PC 
fault plane مستوى الصاح‎ 
bedding plane مستوى الطباقية‎ 
water table مستوى الماء بالمكمن‎ 
‘interpreted non-productive horizon مستوى متوقع عدم إنتاجه‎ 
fold plane مستوى محور الطية‎ 


-= 1۷۹ - 


معجمالنفط 


المقابل الأجنبى 


axial plane of folding 


| datum level 


gas producing horizon 


| crestal plane 


| alticorder 


drift recorder 
flow recorder 
dynalog recorder 


barograph 


| oil well surveying 
| aerial survey 


| geological surveying 


temperature survey 
electrical survey 
continous surveying 
scouring powder 
denaturation 

rivet gun 


casing gun 


grease gun > lubricating gun 


— AS 


At 


PEVNE N 








مسدس eei‏ هواق 
مسرب رمل 
مسرب هواء 
بسرت هران 


d 8 


مسقط منظورى 
مسكن عمال الحفر 
مسمار موازنة 
مسموح النضوب 
مسيك للهواء = eS‏ 
مشارف الزيت 
مشاكل padl‏ الحيوى 
مشبك ربط 
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air motor grease gun 
sand stream 

air flue 

air drain 

bomb calorimeter 
stratigraphic isometric projection 
perspective projection 
bunkhouse 

levelling jack 

depletion allowance 

air tight 

oil window 

biodegradability problems 
bonding clip 
prospective buyer 


compression cup 
development projects 


pilot project 
drilling exploitation 


— VAS 


المصطلح العرلى المقابل الأجنبى 
مشروع شامل ( تسلم مفتاح ( turnkey project‏ | 
مشطفة beveling machine‏ 
مشعل الاحتراق الكامل forced draft burner = platform burner‏ 
مشعل قطع cutting torch‏ 
مشوار اللقمة bit footage‏ 
مشوار اللقمة bit trip‏ 
مشوب contaminated‏ 
مصائد البخار steam traps‏ 
مصائد شحم grease traps‏ 
haughs —‏ 
مصاقل slickensides‏ 
مصب شحن الزيت - oil loading terminal‏ 
cla‏ حرق burner‏ 
مصباح كربيدى carbide lamp‏ 
مصدعة fault complex‏ 
مصفاة جرولية bonded gravel screen‏ 
مصفاة غشائية membrane demineralizer‏ 
مصلح بلاتينى plat-former‏ 
pl‏ هدرو جينى hydroformer‏ 


— A۲ — 


TAA < VAY 


¥ 


لاه 
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مضاد الحافز 
مضادات الالتحام 


culata‏ الا تد 


refrigeration plant 


pilot plant 

gas sweetening plant 

batch plant 

distillation plant 

bulk plant 

blending and treating plant 


satellite plant 


topping plant 
treating plants 
trap 
stratigraphic trap 
anticline trap 
structural trap 
fault trap 


dome trap 


anti-pollution 
anticatalyst 
anti-weld 


anti-oxidants 
= AANS 


الملصطلح العرلى 
مضاف 
مضاف e‏ التجمد 
مضاف مانع الكهرباء الاستاتيكية 
مضافات تشتيت 
مضافات تنظيف 
مضافات لا رمادية 
مضافات مانعة التا کل 
مضافات مانعة التحلل 
مضافات مانعة للصداً 
المضاهاة الليدرلوجية 
مضخة الأجاج 
مضخة إزاحة 
مضخة البئر العميقة 
مضخة برج الغسيل 
مضخة التغذية بالكيمياويات 


P‏ .*- تفريغ 


المقابل الأجنبى 


additive 


anti-icing additive 
anti-static additive 
dispersing additives 
detergent additives 

ashless additives 
anticorrosion additives 
antidecomposition additives 


rust-preventing additives 


| lithologic correlation 


brine pump 
displacement pump 
deep-well pump 
scrubber pump 
subsurface pump 
chemical feeder pump 


vacuum pump 


evacuating pump 


| diffusion pump 


a VANE. TS 
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مضخة محمولة 

مضخة هواء الكسح 
مضخات تبادل 

مضخات الدورة المستمرة 
مسر لب 

بلاطل الا شور 

مطاط البوتيل 

مطاط ستايرين -بوتادايين 
مطرقة هوائية 


مطفأة رغوية 


booster pump 


, proportionating pump 


injection pump 
high-lift pump 
charge pump 

mud pump 

heavy duty pump 
down-hole pump 
suction pump 
coolant pump 
barrow pump 
scavenging air pump 
reciprocating pumps 
recycle pumps 
strike 

isoprene rubber 
butyl rubber 
styrene-butadiene rubber 
air hammer 


foam extinguisher 
— A0٥ 


YNA 


yoV 


14o , VAY 


claw‏ العرن 
المطياف 
معادن صلصالية 
معادن مبللة بالنفط 
معالجة VM‏ كيميائيا 
معالجة أولية 


معالجة بالحمض 


المقابل الأجنبى 
spectrophotometer‏ 
clay minarals‏ 
oil-wet minerals‏ 
chemical treatment of wells‏ 
pretreatment‏ 
acid treatment‏ 
gas treating‏ 
contact treatment‏ 
anti-skid treatment‏ 
penetration index‏ 
recovery factor‏ 
absorption coefficient‏ 
productivity index‏ 
discharge coefficient‏ 
plasticity index‏ 
viscosity index‏ 
torsion coefficient‏ 
permeability coefficient‏ 
weighing factor‏ 


calibration 
ame, a ace 


مجمع اللفة العربية - القاهرة 





vr | electrometric titration معايرة إلكترومترية‎ 
Y£1| tank strapping معايرة الخزان‎ 
١٠١١ | commercial standards المعايير التجارية‎ 
YAY | zigzag crossway p معبر‎ 
vv£| Opaque معتم‎ 
Y | hardener accelerator معجل جفاف الدهان‎ 
oA} bitumastic ! معجون أسفلتى‎ 
1Y" equipments معدات‎ 
£Y| auxiliary equipments احتياطية‎ olin. 
YVV | workover rig معدات إصلاح‎ 
lo | boring rig EAD معدات‎ 
\1\] drilling assembly = drilling rig AH معدات الحفر = تجهيزات‎ 
YT. j in - line equipment المعدات الرئيسية‎ 
ys | deck modules معدات السطح‎ 
١١5 | demountable rig Ha ab معدات‎ 
Y.4| retirement candidates . معدات مستبلكة‎ 
YYY| rubber fenders معدات مطاطية‎ 
١ | air-borne equipment | معدات منقولة جوا‎ 
١57 | drilling rate AH معدل‎ 
Tv" f withdrawal rate WU ME 


™ AME oem 


"Vd 
معدل شحن الزيت‎ 
المعدلات القياسية‎ 
معدن اف‎ 
معدن فى البلور‎ 
معدن دقيق التبلور‎ 
ا‎ olden 
مغلاق‎ 
مفاصل التفسخ‎ 
مفاصل رئيسة‎ 
مفاصل ريشية‎ 
Je! مفاصل‎ 
مفاعل‎ 
مفاعل ثابت الوسط‎ 
مفتاح تمساحى‎ 
مفتاح ربط دفعى‎ 
QUS مفتاح‎ 
للانفجار‎ e^ مفتاح‎ 
p 
عقلة = وصلة‎ = hai 
مفصل طولى‎ 


= JAA > 


pial‏ الأجنبى 


oil loading rate 


standard rates 
agaric mineral 
cryptocrystalline mineral 
microcrystalline mineral 
basic data 
chimer machine 
release joints 
master joints 
feather joints 
dip-joints 
reactor 


fixed-bed reactor 


crocodile spanner 


impact wrench 
mercoid switch 
explosion-proof switch 


detonator 


| joint 


longitudinal joint 
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المصطلح Ty‏ 
مفصل كروى 
مفصل مائل 
الفقود بالنشع 
مفكك المستحلب 
مقاومة PU‏ 
مقاومة الرمال 
مقطر التكسير 
مقطو واسع المدى 
القطرات الخغيفة 
مقطرات زيوت الوقود 
مقطرات الضغط 
مقطرات عالية الغبيت 
المقطرات العلوية الخفيفة 
CALE‏ مرا 
مقطرات وسطى 
E‏ 
مقطع استراتجرافى 
مقطع جيولوجى 


مقطورة بصهرج 


مقياس alo‏ ؛ للانكسار 


— VA — 


المقابل الأجنبى 
ball-and-socket joint‏ 
oblique joint‏ 
seepage loss‏ 
demulsifying agent‏ 
coning control‏ 
sand control‏ 
cracked distillate‏ 
wide range distillate‏ 


light ends 


distillate fuel oils 


pressure distillates 


4 


deep stabilized distillates 


| light tops 


pressed distillates 
middle distillates 
section 
Stratigraphic section 
geological section 
tank trailer 


Abee refractometer 


Vey 


YAY« 


التغير = فاريومتر 

i 

توتر الكبل 

الجاذبية 

الجاذبية بالذبذبة 
E‏ 

الزلزلة - سيزمومتر 
زيت الوقود 
السريان ( تاكومتر ) 


المقابل الأجنبى 
altimeter‏ 
absorptiometer‏ 
explosimeter‏ 
Beaufort scale‏ 
dall tube‏ 
variometer‏ 
dischrage gauge‏ 
cable tensiometer‏ 
gravimeter — ( gravitymeter )‏ 
vibration gravimeter‏ 
drillometer‏ 
seismometer‏ 
fuel oil gauge‏ 
tachometer‏ 
audigauge‏ 
plate gauge‏ 
saybolt chromometer‏ 
sclerometer‏ 
depth sounder‏ 


air gauge 


YAY 


YAT 
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المصطلح العربى المقابل الأجنبى 














شان البق 

rir Vacquieer magnetometer مقياس و فاكبيه » للمغنطيسية‎ 
Fann viscosity-gravity meter مقياس وفان » للزوجة والكدافة‎ 
١ ٠١ | densimeter = hydrometer ) مقياس الكثافة ( هدرومتر‎ 
1Vt | Engler viscometer » مقياس اللزوجة ل )441 ) « ملزاج إنجلر‎ 
١٠٠١ | colorimeter مقياس اللون‎ 
T£1| magnetometer ( مقياس المغنطيسية ( مسصرمتر‎ 
Yir | ground magnetometer ue? hi مقياس المغنطيسية‎ 
Y a Gulf type magnetometer » مقياس المغنطيسية « طراز جلف‎ 
1 £۹ Î dip meter مقياس الميل‎ 
YY. | seepage meter مقياس النشع‎ 
"o۹ | Union colourimeter مقياس « يونيون » اللوى‎ 
1| blotter press مكبس ترشیح‎ 

١ 5 | dog house Jut cosa 
' 33 | fuliy tested | مكتمل الاختيار‎ 
P | Alenn condenser » ألين‎ « Gas. 
Yo*|tube condenser aN CASO 
\¢. | dephlegmator تجزئة‎ QAM 
\\\ contact condenser مكئف تلامس‎ 
\əv i double surface condenser — مکثف مزدوج‎ 


E 


المصطلح EOL‏ المقابل الأجنبى الصفحة 


yro | jet condenser | مكثف نافورى‎ 

Y£A| tested condensate B Git نفطى‎ GS 

\ | condensates cS 

Y. Y | gas condensate ja) مكثفات‎ 

^Y | carburetor / carburetter ) مكربر ( كربوراتور‎ 

Y.\ | raffinates المكررات‎ 

Y4 ¢ | product reboiler مكررة الغلى‎ 

١ ££ | detector مكشاف‎ 

YY‘ « \£& [holiday detector | مكشاف عيوب اللحام‎ 
4 ¢ | chlorinators c, Ae 

Y. V [reservoir Dco 

^Y [carbonate reservoir TI مكمن‎ 

YA [anticlinal reservoir Ty مكمن‎ 

1 £ Y [depletion-type reservoir مكمن سريع النفاد‎ 

vir « ry jaquifer = ground water reservoir مكمن ماء جوف‎ 
\ é» | depleted reservoir مكمن مستدزرف‎ 

Y Y | drilling machine ( مكنة التخريم ( الحفر‎ 

VA | cable-tool drilling machine Gash مكنة الحفر‎ 

Y. o | gasoline components مكونات الجازولين‎ 


-= yay — 


مجمع اللغة العربية - القاهرة 





المصطلح Gl‏ 
مكونات عالية الغليان 
مكونات لا هدروكربونية 
ملء البثر 
ملباب tops»‏ 
ملح متعادل 


ملحية ( ملوحة ) ماء التكوين 


ملح التنفصل 
بلح اللي 
ملف إشعال 
ملف التبريد 
ملفات التكثيف 


high boiling components 


non-hydrocarbons components 


= Vay 


| filling the hole 


| Kullenberg corer 


neutral salt 

salinity of formation water 
disjunctive dislocation 
plicative dislocation 
ignition coil 


chilling coil 


| condensing coils 


catchall 


catcher 


| junk catcher 


bicarbonate salinity 
sulphate salinity 
chloride salinity 
Md. ( millidarcy ) 
millilitre ( Ml ) 


intrusive contact 


Yr 


Bll المصطلح‎ 
ge ثماس‎ 


ee 


المنتجات البترولية للطائرات 
منتجات التقطير المباشر 


المقابل الأجنبى 


j liquid contactor 


geothermal gradient 


adsorbate 


conduit 

casing centralizer 

casing grab 

cat walk 

amalgam 

micro-climate 

molecular sieves 

number of bailerful per hour 
vapour up takes 

break tour 

lost circulation alarm 
by-product 

certified product 

petroleum products 

aviation petroleum products 
straight run products 


wild products 
— 1١914 - 


Yoo 


Yoa 


YUVA 


Yat 


14 


۲٤٦ 


Vi 


۹۱ 


YA 


ti 


YYA 


۳۷٦ 


منروح 
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EL Ge 


المقابل الأجنبى 
unstabilized products‏ 
Stabilized products‏ 
cutback products‏ 


sour products 


gas plant products 
refined products 
Manjak 

override 
Signature bonus 
casing ramp 
continental slope 
dipslope 
transition curve 
decline -curve 
family curve 
topographic low 
level alarm 
balier ( blr ) 


bailed ( bld ) 


Static water level 


منطقة الامتياز 
b J "Ti g‏ 


منطقة التجمع 


المقابل الأجنبى 

structural contour 

offshore structure 
activator 


duck nest 


| loading ramp 


fixed platform 


| mobile drilling platform 


granny board ( key board,lazy board, jack board ) 


= 441 = 


racking board 


double board 


crown platform 


| conical tower platform 


crow’s nest 

weight bridge 
preferential area 
concession area 

oil or gas province 
radius of investigation 
catchment area 


off-plot area 


AA 


۲۹۹ 








نفط خليج السويس 
iy A sl mall lau‏ 


واعذة 


PEFFE 


منظفات Y‏ رمادية 


cl yh! glace 
المنظمة العربية للمواصفات والقياس‎ 
Ny sul) ت‎ = 


on-shore area 

invaded zone 

prohibited zone 

exclusive area 

developed area 

Guif of Suez oil province 
Western Desert oil province 
prospect area 

hard detergent 

soft detergent 

ashiess detergents 
governer 

flow controller 

delivery regulator 
temperature controller 


air governor 


Arab organization for standerdization 
= Aramco materials specification. 


closure 
= 44V = 


on-piot area 


TICE 


4A 


c 5 *. 
الهواء‎ eie 


مهندس المكمن 


مواد أروماتية = مواد Jae‏ 4 


مواد بادئه 
موارد بترولية 
موازت 


‘ill dh الواضفات القياسية‎ 


المقابل الأجنبى 


abrasive jet 


air vent 


vent 

air vent 

air surger drum 
reservoir engineer 
aromatics 
starting materials 
extenders 

raw materials 
volatile matters 
intermediates 


oil resources 


dampener 


specifications 


marketing specifications 


British standard specifications 


-= MA - 


transverse wave 
whipstock 


pipe expander 


Ye 


YAT 
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المصطلح Bl‏ المقابل الأجنبى 


hole opener موسع اليئر‎ 
delivery time موعد التسلم‎ 
dead line حط متوقف‎ — Y Er موعد‎ - ١ 
adapter d» 
pipe adapter موفق الأنابيب‎ 
site موقع‎ 
well location sel موقع‎ 
plant area موقع المصنع‎ 
convenient location موقع مناسب‎ 
montmorillonite مونتموريللونيت‎ 
suspended water المياه العالقة‎ 
methane ou 
00 dé ميثانول = كحول‎ 
methyl cyclopentane ( M.C.P ) ميثيل سیکلو بنتان‎ 
downspout ميزاب‎ 
ظ‎ hand level تسوية يدوى‎ ob 
vertical balance اس‎ ) 92 
torsion balance PUN 
water softener المناء‎ nuu 
anomalous dip ميل شاذ‎ 


=- ۹۹ 


VY 


YAY 


المقابل الأجنبى 


dip of fault ) strike dip ) 
normal dip 
magnetic dip 


delivery port 


| fluidity 





لصطلح العرلى 
ناتج التقطير 
ناترو ليت 


النار الدائمة 


ناكل شاق 

ناقلة الزيت 

ناقلة الزيت القدر 
abil;‏ صغيرة 
ناقلة We‏ 
ناقلة كبيرة المدى 


all Y usp 
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(9) 


Y. لد‎ 





£- 
ال‎ bull 
T reci T بل‎ 
I ع ا مام ند‎ DIT nM A sen >- a N ERR AT PRI RC IRI Popham rey ¬ 


+ | disullaion product 


natrolite 


eternal fires 


i siftpper 


bead breaker 
pipe extractor 
depentanizer 
Side stripper 
fuel oil stripper 
desulphuriser 
blast pipe 
tanker 

gravity conveyer 
oil tanker 

dirty oil tanker 
nandy tanker 
mammoth tanker 


large range ianker 


Ue AM arises. CHA لد لور‎ e 


he a ا اناموج‎ M "EM ويم عمو‎ 


PRCI | non-conference carrier 


eL ARR n 


المصطلح al‏ 
ناقلة لدائنية 
Al‏ مقسمة 
ناقل Gly‏ - تلفريك 
ناقلات الزيون البيضاء 
d‏ 
نتائج المصنع الفعلية 
النتتروجلسرين > الزيت المتفجر 
نحاس إلكترو ليتى 
c»‏ 
cC‏ 
نزع 
ET C?‏ قل 
Si t£»‏ سفلت بالبروبان 
نزع الألكلة 
نزع الإيثان 
نزع البتومين ) 983 ( 
تزع البخار 
نزع البوتان 


المقابل الأجنبى 


plastic tanker 


parcel tanker 
aerial carrier = aerial conveyor 


clean oil tankers 


barker 


agitating device 

actual plant results 
nitroglycerine = explosive oil 
electrolytic copper 

cathode copper 


bailing 


| bailing out 


stripping 

deasphalting 

propane deasphalting 
dealkylation 

deethanization = deethanation 
debitumenization 


steam stripping 


. debutanization 
— Y à Y -— 


رقم 
الصفحة 


YAA 


FET «€ YAN 


١١ 


qv 
£4 


YYN 
\¥Y 
Y4o 
۳۲ 
1o 
VYY 
٤ 


VET 
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المصطلح العربى المقابل الأجنبى 


catalytic dehydrogenation حفرى للهدروجين‎ C? 
deacidizing yaar! نزع‎ 
propane dewaxing نزع الشمع بالبروبان‎ 
decarbonization = decarbonizing نزع الكربون‎ 
dehydrochlorination uer نزع كلوريد اهدرو‎ 
dehydration تزع الماء - نكر‎ 
deamination نز ع مجموعة الأمين‎ 
demethanation ot نزع‎ 
dehydrogenation نزع اهدرو جين‎ 
bleeding تزف‎ 
aggregate cement ratio cux | نسبة الخصى‎ 
gas oil ratio نسبة الغاز فى الزيت‎ 
aromatic HC % volume bs Uy S النسبة المحوية الحجمية للهدرو‎ 
volume percent loss النسبة الحوية للفاقد با لحجم‎ 
weight percent sulphur النسبة المئوية للكبريت‎ 
air-fuel ratio إلى الوقود‎ cb ght نسبة‎ 
allotriomorphic ( granular ) texture نسیج ( حبيبى ) عدم الأو جه‎ 


anhedral ( granular ) texture‏ ع 


= xenomorphic ( granular ) textur 


— Y.Y — 





Dheth ما بين‎ p 
E 

لقت هدر جه 

aus‏ الإنتاج 


نطاق الانسياب 


) العربى ( فى السعودية‎ Gus 


نظام تجميع النفط 


نظام التعيئة الفورى 


نظام خط الأنابيب المزدوج 


se نظام‎ 


نظرية تمرك الألواح 


المقابل الأجنبى 


aphanitic texture 


| fabric of rocks 


intergranular texture 
seepage 
semihydrogenation 
zone 


producing horizon 


asthenosphere ( tectosphere,zone of flowage ) 


Arab Zone ( in Saudi Arabia ) 
gas zone 

thief zone 

natron 

zonule 


oil gathering system 


| load-on-top system 


two pipeline system 
single-pipeline system 
fold system 

conjugate joint system 


plate tectonics theory 


— Y.$ — 


Y41 


YAA 
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aj) | e Qui 





abraison jet 
permeability 

formation permeability 
relative permeability 
fart 

naphiha 

straight run naphtha 
virgin naphtha 


slop naphtha 


* ; naphthalene 


naphthenes 


petroleum 


| asphalt base petroleum 


paraffin base oil 

heavy oil 

heavy crude oil 

light crude oll 

pipeline oii 

light petroieum ( petroleumether ) 


aromatic - free petroleum 
m Y a — 


١ 


- 


Evy 





rey | 


VAT 





یھی e‏ مشاہ تھ سے کے Mans ahr eta‏ او ———À—‏ 





المصطلح dll‏ 
نفط مهدرج 
نفقات ay lol‏ 
نفقات الاستكشاف 
نفقات الحفر غير المنظورة 
نفقات غير المنظورة 
نقطة SHEN‏ 
نقطة الانصهار 
نقطة الانعقاد 
نقطة بدء الفقاقيع 


aa;‏ التعادل 


نقطة التفقع 
نقطة التفكك 
ikä‏ الحفاف 
نقطة الغليان 
نقملة الغليان الحقيقية 


ilu‏ الغليان النهائية 
نقطة eX!‏ 


نقطة الليونة 


المقابل الأجنبى 
hydro - petrol‏ 


overhead costs 


exploration expenses 
intangible drilling costs 
intangible costs 
decomposition point 
melting point 
congealing point 
initial bubble point 
fow pour point 


neutral point 


ebullition point 
dissociation point 
dry point 

boiling point 
true boiling point 


final boiling point 


cloud point 


softening point 
Nm 


۹۸ 


NA 


Ty المصطلح‎ 


النقطة المضيكة 

نقطة النباية 

بعد ابرع 

نقطة الومض 

نقل الحركة بالسلاسل 
bes‏ الجريان | 
dad‏ دورى 

المط امحل 

ردج جيم 

Cle‏ ي 

i 

النواتج الثقلية = الفضالة 


AM نوبة‎ 
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— ¥ 


bright spot 

end point 
access point 
flash point 
chain transmission 
flow pattern 
cyclothem 
local pattern 
model diagram 
peg model 
terminal 
bottoms 


day tour 


Yío 


Yoy 


YA\ 


TEA 


VY 


VY 


هدرجة حفزية 

هدرجة زيوت التشحم 

هدرجة الفحم 

CARA! هدرجة‎ 

هدروكربون أليفاق 

هدرو كربونات برافينية 

هدرو كربونات حلقية 

هدر و كربونات متفرعة السلسلة 
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LS 4 


— ¥.4 = 


١ 


المقابل الأجنبى 


crest of fold 

heptane 

n. heptane 

pressure decline 
migration 

oil migration 

capillary migration 
parallel migration 
transverse migration 
hydrargillite = gibsite 
hydration 
hydrogenation 
catalytie hydrogenation 
lube hydrogenation 
hydrogenation of cool 


resibue hydrogenation 
aliphatic hydrocarbon 
paraffin hydrocarbons 


cyclic hydrocarbons 


branched chain hydrocarbons 


potassium hydroxide 


۲۷۱ ۱ 


A. 
YA\ « Yo 
FORYA\Y كه‎ 
YYY 
YYY 


Ye 


المصطلح pl‏ 
هدروليوم 
هدرومتر = مقياس الكثافة 
هراز ( رجاج ) 
هزاز QUEM‏ 
ره 
هکسان عادى ('ع . هکسان ) 
هکسان - جل 
هندسة المسام 
هواء دوار 


هيصم ( الابستر ) 


المقابل الأجنبى 


hydraolium 


hydrometer = densimeter 


= shaker 


— ¥\.- 


shaking machine 


shale shaker 
fossa 
n-hexane 

gel 

pore geometry 
circulating air 


alabaster 


رقم 
الصفحة 
YY£‏ 


Ye 
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Y14| wacke P 
"1Y | sand wedge وتد رمل‎ 
ri. | unit وحلة‎ 
Y: « gr | desanding unit وحدة إزالة الرمال‎ 


YA3 | plumbum sulphide treating unit (P.S) وحدة إزالة كبريتيد الرصاص ( ركب‎ 


١ 4T | desalting plant وحدة إزالة الملوحة‎ 
yyg | hydroforming unit Pe: وحدة الإصلاح‎ 
14 | alkylation unit ASN thc r 
r | absorption plant وحدة الامتصاص‎ 

v | absorption unit, amino-type ial وحدة امتصاص‎ 
vv | angstrom unit وحدة الأنجشتروم‎ 
+4. | polymerization unit وحدة البلمرة‎ 
1Yo | cryogenic plant وحدة التبريد الشديد‎ 
Y.o| reforming unit وحدة التحسين‎ 
+4 | thermal reforming unit وحدة التحسين بالحرارة‎ 
Ay | catalytic reforming unit ay pat! وحهة التحسين‎ 
y.o | gasoline loading unit تحميل الحازولين‎ TUN 
Yo. | disc storage unit وحدة لخزين مغنطيسية‎ 
\ | concentration plant R$ وحدة‎ 


SP 8 


المصطلح العربى المقابل الأجنبى a^‏ 


Y:o | refueling unit وحدة تزويد الوقود‎ 
y.y | recording unit وحدة التسجيل‎ 

v.v | gas processing unit وحدة: تصنيع الغاز‎ 

py | vacuum unit وحدة تفريغ‎ 

وحدة تقطير وإصلاح بلاتینی distillation platforming unit‏ | وه ١‏ 
وحدة تقطير مستمر \\y | continuous still‏ 

۳1۰ «< TÎ booster unit وحدة تقوية‎ 
“£1 booster pumping unit تقوية الضخ‎ sim y 

Y£ | air cooled condensing unit وحدة تكشيف بتبريد اهواء‎ 

£Y,| autorefining unit iE وحدة التكرير‎ 

YY£| hydrocracking Unit ) HY-C) ( H-oil ) وحدة تكسير هدرو جينية‎ 

Y*A| residue hydrocracking unit وحدة التكسير الهدروجينى للمتبقيات‎ 

44 | coking unit وحدة التكويك‎ 

Yo | gasoline dyeing unit وحدة تلوين الجازولين‎ 

^^ | catalyst unit وحدة الحافر‎ 

V. | british thermal unit ( B. T. U. ) وحدة حرارية بريطانية‎ 

4. | centigrade heat unit ) C. H. U. ) Aj go وحدة حرارية‎ 

| z pound - calorie باوند - كالورى‎ = 

١١١ | drilling unit وحدة الحفر‎ 

۳“ « YA | pulling unit v وحدة‎ 


- ee 


اسم المصطلح 
وحدة الصرف 
وحدة صناعة الحسض 
وحدة الضخ المساعدة 
وحدة عرض مرق 
وحدة الغسل بالمواد الكاوية 
وحدة قطف الخام 


وحدة المعالجة القلوية 

وحدة معالجة الكيروسين 
وحدة المعالجة الهدروجينية 
وحدة نزع الكبريت من الديزل 
وحدة الهدرجة 

وحدات سابقة التصنيع 

وحيد اليل 

ورشة تر كيب 

الوزن الإزاحى للسفينة 


الوزن الأقصى 
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المقابل الأجنبى 
drainage unit‏ 
acid manufacturing plant‏ 
auxiliary pumping unit‏ 
visual display unit‏ 
Caustic wash plant‏ 
crude topping unit‏ 
air - cooled unit‏ 
stabilizer plant‏ 
combination plant‏ 
doctor plant‏ 
caustic treating unit = alkalitreating unit‏ 
kerosene treating unit‏ 
hydrotreating unit‏ 
D. D. U. = diesel desulphurizing unit‏ 
hydrogenation unit‏ 
prefabricated unit‏ 
monocline‏ 
erecting shop‏ 
ship displacement‏ 


dead weight tonnage 
— YF = 


Y4 


YYY 


المصطلح العربى 


الوزن الذرى 


وزن السفينة فارغة 


وزن السفينة محملة 


الوزن الكلى 


الوزن الكلى للسيارة 


الوزن GH‏ 
وستفلت 
es‏ برافینی 
وصل البثر 


HUNE e 


المقابل الأجنبى 
atomic weight‏ 
light displacement‏ 
loaded displacement‏ 
gross weight‏ 
gross vehicle weight‏ 
equivalent weight‏ 
westphalt‏ 
paraffin dirt‏ 
buck on (a well)‏ 
joint‏ 
female connection‏ 
casing spool‏ 
casing joint‏ 
branch joint‏ 
delta connection‏ 
male connection‏ 
box and pin joint‏ 
coupling joint‏ 
cross connection‏ 


swivel 


VY 


yro 


VAA 8ل‎ 


المصطلح العرلى 
XL ale,‏ التسنين 
وصلة الكبل 

Ole S ale, 

وصلة ) كيل ) 

وصلة متشبعة ( وصلة لى ( 


وصلة مزدوجة 


وقود خام 

وفود «١‏ دبر ) 

وقود الديزل 

DN وقود‎ 

وقود الطائرات = جازولين الطائرات 
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لمقابل الأجنبى 
all thread nipple‏ 
cable coupler‏ 
cardan joint‏ 
kelly joint‏ 


tee joint (Tj) 


| double box 


crowber connection 
bumper sub 
disposable cantainer 
cathodic protection 
down time 

dead time 

shut down 

alkylate fuel 

raw fuel 

Dubbs-fuel 

diesel fuel 

bunker fuel 
aviation fuel — aviation gazoline 


exotic fuel 


۱۸1 


المصطلح العربى المقابل الأجنبى 
وقود غارى gaseous fuel‏ 
وقود القوالب brick fuel‏ 
الوقود الكحولى alcohol fuel‏ 
وقود Al‏ كات motor fuel‏ 
وقود معالج doped fuel‏ 
composite fuel uly: 233‏ 
وقود النفاثات jet fuel‏ 
( وقود توربينات الطيران ( ) aviation turbine fuel- A. T. F.‏ ( 
وقود النفاثات ) jet petrol ( JP‏ 


- YM - 


Ye 
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to alkylate * 
cubic yard ياردة مكعبة‎ 
manual a Spy 
pool springs ينابيع البرك‎ 
seepage spring | ينبوع نشع‎ 
day of entry يوم الدخول‎ 
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A 


Abqaiq pool » أبقيق‎ «١ ba بر كة‎ 


حقل نفط ف المملكة العربية السعودية يبلغ طوله 
ثلاثين ميلاً وعرضه ستة أميال » مكمنه على هيئة 
تركيب قبوى مستطيل » يرجع عمر صخوره إلى 
العصر الجورى العلوى وتتكون تلك الصخور من 
حجر جيرى يكون دولوميتيا وسرئيا فى كثير من 
أجزائه ويتميز بدرجة عالية من النفاذية لوجود 
فجوات كثيرة 4 229 c‏ بالاضافة إلى فجوات 
أخرى عديدة يصل عرضها إلى abs‏ أقدام أحيانا. 
ويبلغ أقصى طول عمود النفط به ١65٠١‏ قدم »وعدد 
آباره يصل إلى ست وستينهراً ومتوسط إنتاجها سبعة 
عشر ألف برميل يوميا . 


abrasion jet e$ inii 
جسيماته صلدة مثل‎ [HEN [TT جهاز ينفشث‎ 
. الرمل » يستعمل لتنظيف أسطح المعادن‎ 


اختبار السحج abrasion test‏ 
احتبار يجرى على عینات صخرية أو مواد أخرى 
اتعيين درجات البرّى فى الظروف الختلفة . 


١ 


زيت متروك abandoned oll‏ 
نفط ) زیت ( ترك d: rA ioci da‏ 
يسشخرج a‏ قيمته الاقتصادية أو لعدم مناسبة 


abandoned well مهجورة‎ gu 


“Abe” refractometer 
› جهاز لقياس معامل الانكسار الضوى للسوائل‎ 


يستعمل Gar d‏ السوائل فى عمليات التحليل 
الدق . 


"Abel" apparatus (for flash point) 
( إييل » ( لقياس نقطة الومض‎ ١ جهاز‎ 


جهاز تعين به نقطة ومض مقطرات البترول › 
وفيه يسخن الزيت تدريجيا ويعرض بخاره للهب من 
حين لآخر وعند اشتعال بخار الزيت تقاس درجة 
الحرارة . وينسب الجهاز إلى مبتكره الکیمیانی البریطانی 
و سير فريدريك ابل ۲ ( ۱۹۰۲ ). 


معجم النفط 


abr 





absorber, shock ماص الصدمات‎ 

Sher‏ يعمل بضغط الزيت أو غيره لمساعدة 

اللوالب » wx‏ إلى منع ارتجاج الآلات 
الجر Ghat aug ¢ SF‏ المساغن . 


مقياس الامتصاص absorptiometer‏ 
جهاز تقاس به قدرة السوائل be‏ أمتصاص 
ETT‏ 


امتصاص 
عملية امتصاص مادة لمادة أخرى إما عن 
طريق الذوبان وإما عن طريق بعض التفاعلات 


absorption 


الكيميائية . 

absorption apparatus جهاز الامتصاص‎ 
( absorber : انظر‎ ( 

absorption band شريط امتصاص‎ 


عند تمدير طيف الامتصاص لبعض المواد 
أو المركبات » تظهر هناك بعض المناطق يكون 
فیہا امتصاص الضوء a‏ ما يمكن © و تسمى 
هذه المناطق حزمة الامتصاص c‏ وهى تساعد على 
تمييز بعض المواد أو ASM‏ عن غيرها . 


absorption coefficient معامل الامتصاص‎ 

Ves eos ol Gud RAS‏ م.ج 

susti Sates. "عند وج اة‎ oo 
. وتقدر بالجرام‎ 


~ Y — 


abrasive wear F 

بلى السحج 
pi sul‏ عن السحج | الصنفرة أ الإحتكاك > وف 
الجيولوجيا يعنى : تفتت الصخور وزوال Oe‏ 
الظاهرة بعوامل الإحتكاك مع فتات غيرها من الصخور 
فى أثناء عمليات نقل باهواء أو الجليد أو السقوط بفعل 


الجاذبية الارضية . 


الكنافة المطلقة 

كثافة المادة فى الظروف القياسية وتقاس فى 
حالة الغازات عند درجة الصفر المموى 
وضغط 7٠١‏ ثم من الزئبق . 


absolute density 


absolute zero الصفر المطلق‎ 

درجة الحرارة التى يفترض أن تسكن عندها 

كل الاهترازات الحرارية لحزيعات المادة وهى 

تعادل 770 درجة Ug‏ وعندها تكون 
كل السوائل والغازات فى Ye‏ الصلبة . 


absorbent ri 
صفة للمادة التى تسمح طبيعتها بتغلغل‎ 


مادة ماصة absorber‏ 
مادة تستعمل ف عمليات الامتصاص . 


absorber (absorption apparatus) 


الجهاز الذى تجرى فيه عمليات امتصاص 
مادة لمادة Ni. Pa‏ 
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acc 
absorption gasoline جازولين الامتصاص‎ acaricides مبيدات العت والسوس‎ 
, 1 المت‎ Boll فى‎ AL للج‎ oU 
gl aces nola Mill, dal عازولن‎ HILDA e 
; | 
. بنقاوته‎ neus والسوس بواسطة زيت الامتصاص‎ 
absorption oil زيت الامتصاص‎ 
زیت درجة غليانه مرتفعة » يستعمل ف‎ accelerated charge شحنة معجلة‎ 
ليا يد‎ by اة‎ ola at lanl اصطلاح يطلق على ما يطلب من الشحنات‎ 
. على وجه السرعة . غيرها من المقطرات‎ 
absorption plant وحدة الأمتصاص‎ 
امتصاص‎ T تستعمل‎ ic جموعة من‎ accelerated filtration ترشيح معجل‎ 
. نوع من الترشيح يستعمل فيه الضغط لزيادة الامخرة الهدرو كربونية من الغاز الطبيعى‎ 
absorption unit, amino-type 
وحدة امتصاص أمينية‎ 
accelerated velocity سرعة معجلة‎ 


سرعة تزداد باطراد . 


ا 

أ ) زيادة السرعة فى OW‏ مقيسة 
بالسم / ثانية / ast‏ للأجسام الأرضية وقياسه 
lL‏ / ثانية / ثانية للأجسام السماوية . 


acceleration 


ب) تغير فى سرعة تفاعل كيمياوى بوساطة 
مؤثر خارجى مثل درجة الحرارة أو الضغط 
أو مادة حافزة . 


معجل حفاف الدهان accelerator , hardener‏ 
مادة تضاف إلى الزيوت أو الدهان لتعجيل 


CA jie‏ فيه امتصاص المركبات 
التتروجينية العضوية . 


الامتصاصية absorptivity‏ 
قدرة المادة على تشرب مائع ما. 


abutment سنادة‎ 


البيئة السحيقة abyssal environment‏ 
مجموعة الظروف والعوامل الطبيعية 


والكيميائية الى تسود فى Geel‏ البحر leg‏ يزيد 
وغيرها . 


مركم 
6 جهاز لتخزين الكهرباء يعتمد على 
eS ges‏ عكسى مثل Tp‏ 


accumulator 


الرصاص i‏ 
ب) جهاز لتخزين البخار حيث يجتمع 
البخار فيما يشبه الغلاية تحت 


الضغط وف ملامسة الماء الساخن ٠‏ 
شاحن المراكم accumulator charger‏ 
جهاز يستخدم فى إعادة شحن SE‏ 

. البطاريات ) السائلة بالكهرباء‎ y 


صهر é‏ تجميع accumulator drum‏ 
Este‏ تجمع فيه بعض النواتج الثانوية من 


accumulator fractionator reflux 
السائل المرتد إلى المجرئ‎ aot 
خزان يتجمع فيه السائل المرتد إلى عمود‎ 
. التجزئة‎ 


accumulator,overhead 


المركم العلوى 


( overhead accumulator : انظر‎ ) 


عربة مر كمية accumulator vehicle‏ 
عربة تعمل بالبطاريات الكهربائية تستعمل 


فى النقل السريع داحل المصنع . 


me 


access control ASL مراقبة‎ 


access limited road محدودة‎ dike طريق ذو‎ 


طريق قليل التفرع . 


نقطة الولو access point c‏ 
OUS‏ الذى يتم عنده الاتصال بطريق 


باب مسطر accordion door‏ 
باب تطوى أجزاؤه بعضها على بعض عند 


فتحه مثل UT‏ الأكورديون . 


accretion ( تضايف‎ ( aly 

أ) إضافة مستمرة من أرض جديدة إلى أرض 

قديمة بترسب المواد التى يحملها مجرى Qu‏ 

(oo‏ العملية التى تدمو بها الأجسام غير العضوية 

بإضافة p‏ اء جديدة من الخارج مثل نمو 
البلورات فى الحاليل BS AM‏ 


accumulation 


التراكم 


مجمع اللغة العربية - القاهرة 


aci 


دقائق الكربون التى تتكون عند احتراق غاز 
الأستيلين احتراقا غير كامل » تستعمل فى صنع 


acetylene black 


due‏ بالأستيلين 
Jussu‏ الأستيلين. d aee s M,‏ نام 
الفلزات . 


حقل نفط ١‏ أخى سو » Achi -Su oil field‏ 
أحد حقول النفط فى الاتحاد السوفيتى فى 

جنوب شرق منطقة جروزفى فى الشمال الشرق 
من القوقاز . يعد مثالا لمكامن النفط فوق 
الدسرية فى الطبقات المحدبة » ينحصر فيه النفط 
فى قبو مستطيل مغلق فوق دسرى يكون الصدع 
المعكوس فيه حافة المصيدة € ويوجد بعض النفط 


acetylene welding 


أسفل الصدع المعكوس فى التكاوين المجدوعة. 


يبلغ طول الحقل نحو ۸ كيلومترات وعرضه نحو 
كيلومتر واحد . 


بلورات إبرية 
وصف للبلورات الدقيقة المفرطة فى الطول 
بالنسبة لأبعادها المستعرضة فتبدو فى هيئة الإبر . 


acicular crystals 


acid cleaning تنظيف بالحمض‎ 

إزالة الصدأ من سطح الفلزات بغمسها فى 
مض ما . 

acid content ی الحمضى‎ gel 


بنسبة مكوية . 


acetic anhydride 
أبدريد الخليك = أنهدريد أسيتيك‎ 
مركب عضوى يتكون من الكربون‎ 
والهدروجين والأكسجين » ويعتبر كأنه مشتق‎ 
من جزأين من حمض الخليك بعد نزع عناصر‎ 
وهو سائل ذو رائحة نفاذة» صيغته‎ Lye الماء‎ 
. (C, Hg O4) ( E ae 3) : الكيميائية‎ 


acetone = dimethyl ketone 

أسيتون = كيتون aU‏ الميثيل 
مركب عضوى يتكون من الكربون 
والمهدروجين والااكسجين » صيغته الكيميائية: 
(C,H, O) (! Su)‏ وهو سائل ete‏ 
اللون دو رائحة dele‏ مميزة » ويوجد ضمن 
مكونات السائل الناتج عن التقطير الاتلافى 
للخشب e‏ ويستعمل مذيبا للزيوت والدهون 
وبعض أنواع الراتينج ونترات السليولوز وغيرها 


acetylene = ethine = ethyne أمستيلين‎ 


أول أفراد مجموعة اهدر وكربونات غير 
المشبعة xl‏ على رابطة ثلاثية »> وهو غاز 
لا لون له ذو رائحة تشبه رائحة الثوم » pem‏ 
الذوبان فى الماء ويذوب فى الكحول ويستعمل 
فى التخليق العضوى وى شعلة الأوكسى 
أستيلين » صيغته الكيمائية : 


)45 = ك يد CH).(‏ ع (HC‏ 


aci 


اس سس سسسب يه 


صامد للحمض acid proof‏ 
وصف للمادة التى تقاوم فعل الا حماض . 


تكرير با حمض i‏ 

xus‏ الزيوت باستخدام الأحماض وذلك 
لإزالة ASM‏ الاروماتية والجريعات غير 
المشبعة c‏ وكذلك ماقد نحتويه هذه الزيوت من 
مركبات قاعدية . 


acid refining 


صهر ج ترسيب aed!‏ 
cle,‏ :اسطواق a dos‏ السبوائل i!‏ 
بالأحماض حتى تنفصل بقايا الحمض مكونة طبقة 


سفلية . 


acid settling drum 


معالجة بالخمض acid treatment‏ 
معالجة السوائل البترولية برجها مع abl‏ 

لازالة ما بها من قواعد عضوية أو مركبات 
أروماتية أو غير مشبعة وبذلك نتحسن 


خواصها . 

acidic rocks صخور حمضية‎ 
, Ad فى‎ 3. 

acidification UA 


إضافة أحد الأحماض إلى محلول ما لرفع 
درجة تركيز أيون الهدروجين هذا المحلول . 


gi 


العا كل الحمضى acid corrosion‏ 

لتا كل الناتج عن تكوين بعضٍ الأحماض 
المعدنية أثناء عمليات النفط » ومن أمثلة ذلك 
حمض ادر وكلوريك الناتج عن JE‏ كلوريد 
المغنسيوم بالماء » وحمض الكبريتيك الذى قد 
يتكون بأكسدة غاز كبريتيد ال هدروجين ف 
وجود بخار الماء » وتظهر اثار هذا التاكل فى 
خطوط الأنابيب Gy‏ المكثفات وى بعض 
الصمامات » لذلك يجب غسل الزيت الخام جيدا 
قبل تقطيره لازالة هذه الأحماض . 


acid gas gar غاز‎ 
Ae $i QU غار‎ bec dem MU d je 


الكربون QU,‏ أكسيد الكبريت وغيرهها 5 


acids, green خام‎ eui 


( green acids : انظر‎ ) 


acid manufacturing plant 
UA وحدة صناعة‎ 
per وصف جموع الاجهزة المستعملة فى‎ 
. ala أحد‎ 


acid number الرقم الحمضى‎ 

ote‏ مليجرامات هدر وكسيد البوتاسيوم 

اللازمة لمعادلة الحمض الدهنى فى جرام واحد من 
الدهن . 
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aco 
مضي س‎ 


سجل الصوت 

سجل بيان لسرعة Spall‏ وتغيرات 
إنعكاساته ما يساعد على تحديد الابعاد وطبيعة 
الصخور . 


acoustic log 


acoustic plenum Wye غرفة معزولة‎ 


غرفة على dav‏ حفر بحرية ذات جدران 


acoustic sreentry Gp توجيه‎ 


توجيه مركب الحفر إلى موقع js‏ معطلة فى 
البحر أو إعادة العمل فى بعر معطلة أرضية 
باستعمال: الإشارات الصوية . 


acoustic tile 


بلاط عازل للصوت 
نوع خاص من البلاط يتص الصوت . 


acoustic velosity log = acoustic log 
سجل الصوت‎ 


( acoustic log : انظر‎ ( 


acre foot of sand فدان — قدم رمل‎ 





قياس i gas!‏ 
تعيين نسبة اهمض فى محلول ما بمعايرته 
بمحلول قلوى معلوم التر كيز . 


acidimetry 


acidity iat = ig 
خاصية تتميز بها المواد التى تعطى أيونات‎ 
بقياس‎ lele Jana, » هدروجين فى الحاليل‎ 
الرقم الهدروجينى للمحاليل التى تعطيها هذه‎ 
. الاحماض‎ 


acidity, inorganic 


Lp‏ غير عضوية 
inorganic acidity : ja)‏ ( 


acidity, total 


( total acidity : x ذ‎ 


acidization ^W 

اة ج ار او انهو Ea‏ 

أو حجر الرمل بحمض لزيادة النفاذية والمسامية 

وذلك بإزالة spr‏ من مكونات الصخر € 

وتستعمل كذلك فى إزالة الطينة ا محقونة فى البثر 
d‏ اثناء عملية الحفر . 


acidizatiom of a well y vov 
حمض محتويات بكر لتفكيك المواد‎ Xu 
. الجيرية‎ 


معجمالنفط 


act 





العمليات الخارجية الأصل action, epigene‏ 

العمليات الجيولوجية الفيزيقية والكيميائية 
التى تستمد الطاقة اللازمة لنشاطها وسيرها من 
الشمسءومن أمثلتها التعرية والحت والنقل بالرياح 
والماء ALDI,‏ . 


action, hypogene 


العمليات الداخلية الأصل ١‏ الجوفية ) 


( hypogene action : انظر‎ ) 


action, selective solvent 
للمذيب‎ Que JA C 


( selective solvent action : انظر‎ ( 


فحم Gli‏ منشط activated charcoal‏ 
فحم يحضر بتسخين الاخشاب بمعزل عن 

tle c e! Al‏ بوسائل جو قدرته على 
الامتزاز » يستعمل فى إزالة الالوان من السوائل 
والزيوت € يستعمل فى الأقنعة الواقية من 


الغازات . 


طفل منشط activated clay‏ 
نوع من الطفل يستعمل فى تنقية الزيوت 
ويتم تنشيطه بالتسخين بمعزل عن الواء . 


تنشيط activation‏ 
تحويل مادة من حالتها الخاملة إلى Lie‏ 
النشيطة مثل تنشيط حافز ما 


( نحو 47٠٠١‏ متر مربع ) وسمكه قدم واحدة 
وهى وحدة تستعمل فى قياس حجم الخزان 
النفطى وماء التكوين . 
إيكر — قدم رمل acre foot of sand‏ 
وحدة قياس التراكيب الجيولوجية المنتجة 
للنفط مساحته إيكر ( ٠‏ 
وسمكه قدم واحدة . 


۰ متر مربع (LË‏ 


acre-foot of water 


gle إيكر — قدم‎ 
v و مساحة‎ ll sU RAS 
. مكعبا‎ lis V YYo قدما 3" أو‎ 


ألياف أكريلية 
ألياف صناعية تنتج من بلمرة مركب 
أكريلونتريل وتستخدم فى صنع نسيج يشبه 


acrylic fibers 


1x3 vua 
acrylonitrile نتريل‎ ny 
م » يستعمل‎ VA عند‎ di لون له‎ Y سائل‎ 


= AS) صيغته الكيميائية:‎ 
: ( CH, = CH CN ) 


(0935 


فعل الشعرية action, capillary‏ 
ارتفاع السوائل داخل الأنابيب الشعرية 

وهى خاصية طبيعية تنتج عن قابلية السوائل 
للالتصاق بالأسطح الداخلية للأنابيب نتيجة , 


لظاهرة التوتر السطحى ; 
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300 
eee Add 


Ada mud 4 00 


le ناسك‎ w ليحافظ‎ a طينة‎ di 


o 


adapter a» 
قطرا طرفيهاءتستعمل‎ he خاصة‎ ibo, 
فى وصل أنبوبتين مختلفتى القطر الواحدة‎ 


بالاخرى . 


مساحة إضافية additional area‏ 
jf HL‏ ; منطقة أضيفت إلى منطقة ig‏ 


أكبر منها . 


addition compound مركب إضافة‎ 

مركب يتكون باضافة جزىء 

إلى اخر مثل بروميد SIN GLY‏ 

يتكون بإضافة جزىء البروم إلى 

جرىء من oM‏ ( ك يد,بر - ك يدېبر ) 
CH, Br. CH, Br)‏ ( 


addition reaction تفاعل إضافة‎ 

تفاعل Gees‏ يحدث بإضافة جزىء ما إلى 
وصلة UW UL‏ فى جزىء آخر» مثل 
إضافة الكلور إلى الاثيلين لينتج 
کلوروایثان . 


مضاف additive‏ 
مادة تضاف إلى السوائل البترولية لتحسين 
خواصها عند الاستعمال » ومثال ذلك رابع إثيل 
الرصاص الذى يقلل ظاهرة dal‏ للجازولين 
ويساعد على رفع رقمه SM‏ . 


D 


activator منشط‎ 

ما يساعد على تنشيط التفاعل GS‏ 
وزيادة معدله . 

actual plant results نتائج المصنع الفعلية‎ 


النتائج العملية التى يتم الحصول dele‏ من 
التشغيا اليومى فى المصنع وهى قد BLE‏ عن 
نتائج المعمل ونتائج الوحدات نصف الصناعية 


actuating cylinder = air brake 
( اسطوانة تشغيل الكابحة ر الفرملة اهوائية‎ 
| تدفع‎ T 4S المتحر‎ 4) Ja. VI 
. الهوائية لتؤدى عملها‎ 


actuation 


تشغيل 
دفع الشىء 24( عملا محددا . 


مر كبات y‏ حلقية acyclic compounds‏ 
CAS,‏ عضوية تت رکب جزيئاتها من 
ee LL‏ أو متفرعية. g‏ “دراك 
الكربون . 
حفار adamantine drill pu‏ 


جهاز لحفر ابار البترول تكون فيه لقمة 
الحفر مطعمة بقطع صغيرة من الالماس لزيادة 


قدرتها على قطع الصخور الصلبة . 


معجمالنفط 


add 


adhesive مُلصق‎ - Rey 
الطبيعية التى‎ j عض الوا اد الصناعية‎ 


adiabatic change 
( تغير أدياباق ( ثابت الحرارة‎ 
کل تغير فى حالة المادة لا يصحبه انتقال‎ 


حرارة . 

حمالة قابلة للضبط adjustable cradle‏ 
حمالة أنابيب يكن تعديلها لحمل أطوال 

adsorbate 
Bole المادة التى يتم امتزازها على سطح‎ 

EA 

adsorbent 5b 
eme 

adsorption DE 


قدرة مادة ما على تجميع مادة أخرى على 
سطحها وقد تككون المادة الممتزة غازا أو سائلا 
أو مادة مذابة فى محلول c‏ ومن أمثلة ذلك امتزاز 


الفحم المنشط للألوان والشوائب من الحاليل . 


additive,anti-icing = antifreeze additives 


إضافات منع التجمد 


( anti- icing addetives 


( انظر : 


additive, antistatic 

مضاف مانع الكهرباء الاستاتيكية 
( انظر : anti- static additive‏ ( 
مضافات لا رمادية 


( انظر : 


additives, ashless 


( ashless additives 


مركب مضاف 
مركب يضاف إلى مقطرات البترول 

لتحسين خواصها مثل رابع إثيل we‏ الذى 

يضاف إلى الجازولين لرفع رقمه الأوكتانى . 


additive compound 


إضافة مخسنة additive dope‏ 
dL‏ تضاف إلى الزيت لتحسين 
خصائصه 


additives , rust - preventing 


مضافات مانعة للصداً 


( rust- preventing additives: انظر‎ ) 


مجمع اللغة العربية - القاهرة 


aga 


aerial carrier = aerial conveyor 
ناقل هوانی = تلفريك‎ 
. الخامات‎ J E معلقة تستعمل‎ å عر‎ 


aerial conveyor تلفر يك‎ 


( aerial carrier : pail) 


خريطة جوية aerial map‏ 
uH‏ »> ويتم فيا رسم التفاصيل الطوبوغرافية 
والجيولوجية على الخريطة المساحية . 


التصوير الجوى 
تصوير سطح الارض من طائرة على 
ارتفاعات معينة vials d‏ خاصة ويستعمل à‏ 


عمل الخرائط الجيولوجية وما إليها . 


aerial photography 


مسح جوى aerial survey‏ 
الطائرات . 
معدن أجار ى agaric mineral‏ 


Oly‏ المظهرء يوجد فى الكهوف والكهيفات 
ويترسب فيها من utm HE!‏ أحيانا بالدقيق 


, (rock meal ) الصخرى‎ 


تحليل امتزازى adsorption analysis‏ 
فصل الخاليط باستخدام الفرق فى امتزازها 
على سطح مادة ماءمثل فصل uam‏ الأصباغ على 


سطح الألومينا . 


advance fold = advance wave 
طية زاحفة = موجة الزحف‎ 
علوية على نطاق واسع تظهر فى‎ ih 
بمحاذاة الساحل ويزداد نحديها‎ hsi صخور قاع‎ 
البطىء المتواصل للكتلة القارية المجاورة فى الاتجاه‎ 
نفسه » وبمرور الزمن تبرز فوق سطح الماء‎ 
E » وتكون سلسلة من الجزائر موازية للشاطىء‎ 
. فى جزر اليابان‎ 


advance wave = advance fold 
الر حف‎ ås احفة = مو‎ j Lb 
( advance fold : انظر‎ ) 


دخو ل الماء 


advent , water 


( water advent : انظر‎ ) 


adverse water advance زحف الماء المضاد‎ 


عملية تحرك الماء المضاد إلى الأمام . 


زيوت مهراة aerated oils‏ 
زيوت مرر فیا تيار من الهواء أو من ای 
غاز غير فعال لازالة ما بها من مواد طيارة غير 


مرغوب فيها . 


٩ =‏ ن 





age 
age dating تار يخ العمر‎ —— ulli عن‎ 
. فتات الصخور التى تستعمل مع البتومين فى تحديد العمر الجيولوجى للصخور‎ 
. رصف الطرق‎ 
ageing تقادم‎ 
. تغير حالة المادة بمرور الزمن‎ 
aggregates,angular تجمعات صخرية زاوية‎ 


( angular aggregates : انظر‎ ( 


aggregate cement ratio 
ca / نسبة الحصى‎ 
نسبة الوزن لحصى الرصف إلى كمية‎ 
. الأمنت المستخدم فى عمليات الانشاء‎ 


aggregate, coarse 


( coarse aggregate : Ja ) 


aggregate,fine 


GS? تجمع صخرى‎ 
( fine aggregate : $al) 


aggregate,graded 
ری معلف‎ RACIO مارج‎ a a 


( graded aggregate : انظر‎ ) 





agent, blasting عامل تفجير‎ 


( blasting agent : انظر‎ ( 


agent, catalytic 


( catalytic agent : انظر‎ ) 


agent , cementing 


( cementing agent : انظر‎ ) 


agent, oxidizing 


( oxidizing agent : انظر‎ ) 


agent , reducing 
( reducing agent : انظر‎ ) 


agglomeration 3 SS 
. واحدة‎ AES حبيبات المادة فى‎ af 


تلزن agglutination‏ 
التصاق جسيمات المادة بعضها ببعض 
بوساطة مادة ded‏ أو تجمد سائل إلى هلام . 
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air 





نبيطة تقليب agitating device‏ 
عمود ذو عدد من الزوائد الجانبية يدور 

حول محوره shy‏ فى ole deb‏ طينة PA‏ 
لتقليب الطينة باستمرار ويمنع ركود مكوناته 


الصلبة . 

صهر é‏ تقليب agitation tank‏ 
foto‏ يستعمل فى مزج السوائل بتقلييها 

E" 


air ammonia sweetening plant 
جهاز تحلية باهواء والنشادر‎ 
إزالة الشوائب والغازات الحمضية من‎ 
. الزيت بواسطة المواء والنشادر‎ 


air borne equipment 


ed‏ منقولة جوا 
وصف للمعدات التى تنقل بالطائرات . 


air brake 
( اسطوانة تشغيل الكابحة ر الفرملة الهوائية‎ 


( actuating cylinder : انظر‎ ( 


كلابات هوائية 
كلابات تعمل باهواء المضغوط . 


air clips 


( ماكادام‎ |j bi 


aggregate, Macadam 


( Macadam aggregate : انظر‎ ) 


aggregate, open graded 
جمع صخرى غير مفروز‎ 


( open graded aggregate : ja) 


aggregate,rock 


تجمع صخرى 


( rock aggregate : Ja) 


aggregation تكدس‎ 


حقل ١ ba‏ أغاجارى » Aghajari field‏ 
أحد حقول النفط فى إيرانءيعد مثالا Jat‏ 
النفط التى تقع مكامن النفط فيها فى تراكيب 
جيولوجية أسفل صدوع فوق دسرية؛يذكر مثالا 
أيضا لزيادة درجة النفاذية نتيجة لكثرة الفواصل 
والشقوق فى صخور المكمن By.‏ هذا الحقل 
تتکون صخور الممكن من حجر جيرى متمفصل 
فى تركيب قبوى تعلوه طبقة من الملح تتفاوت 
tabs‏ بين ٠٠ - Vo‏ مترا تغطيها الصخور فوق 
الدسرية على امتداد صدع معكوس . 


معجمالنفط 


air 





air drill هرای‎ ji 


جهاز حفر يعمل باهواء المضغوط . 


air drilling حفر باهواء‎ 


لنقل القطع الصخرية بدلا من طينة الحفر . 


مسالك اهواء air ducts‏ 
cat‏ التى ينتقل فيها المواءء مثل 


. el gal مسالك تكييف‎ 


air entrained concrete 


خرسانة حابسة افواء 


نوع من الخرسانة es pt‏ على قدر كبير من 
cist‏ فى لواحا ها 


مسرب هواء air flue‏ 
حرج اهواء العادم . 


نسبة st‏ إلى الوقود air fuel ratio‏ 
LO‏ ثابتة يجب dae‏ عليها فى عر كات 
الاحتراق الداخلى حتى تؤدى glee‏ على الوجه 
الأكمل . 
مقياس ضغط £M‏ 
جهاز يستعمل لقياس ضغط اغواء . 


air gauge 


تكييف air conditioning ol gal‏ 
ضبط درجة حرارة ehl‏ ورطوبته عند 
حدود معینه بوساطة أجهزة خاصة . 


air cooled condensing unit 
وحدة تكثيف بتبريد اهواء‎ 
وحدة يجرى فما تكثيف الأبخرة الساخنة‎ 
إلى سوائل بتيار من اهواء البارد يسرى فى عكس‎ 
.8 E انجاه‎ 


وحدة مبردة بافواء air cooled unit‏ 
كل جهاز تخفض درجة حرارتة بواسطة 


تيار من اطواء . 


air cooler هرای‎ 2 yA 

جهاز تمرر فيه السوائل فى أنابيب يحيط بها 

تيار من dAl‏ الذى يقلل من حرارتها » ومثال 
ذلك هبرد Let 5 £g‏ $ : 


سحب افواء air drag‏ 
alia‏ مة اهواء حر كة جسم ما » وهى تظهر 


الخلف . 

مسرب هوان air drain‏ 
فتحة elab Us dis‏ الزائد منطلقا إلى 

الجو . 
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air lift sl jad! رفع‎ 

رفع بعض المواد مثل السوائل والأتربة من 

شر إلى سطح الأرض بإد خال تيار من الحواء فى 
قاعها . 


خط اهراء 
الأنابيب التى يدفع bad‏ المواء فى المصانع . 


air line 


air lock 


محصر اهواء 


air lubricator هو الى‎ ay 


الهراء المضغوط . 


air motor grease gun 
مسدس تشحم هواق‎ 
جهاز يشبه المسدس يدفع فيه زيت التشحم‎ 
ا خركات‎ is su تحت ضغط‎ 
NG 


air pack سدادة هوائية‎ 


سدادة للبعر تعمل بال هواء المضغوط . 


صامد للهواء air proof‏ 
صفة للجهاز امحكم الذى Y‏ يسمح للهواء 
بالدحول فيه . 


AP m, 


air governer 
: الأجهرة‎ 


مطرقة هوائية air hammer‏ 
الة دق تعمل با هواء المضغوط وتستعمل فى 


التخريم . 


air hoist رافعة هوائية‎ 


رافعة تعمل بالهواء المضغوط : 


air hoist line سلك الرافعة اهوائية‎ 


محموعة الأسلاك التى تساعد على رفع 
الأجسام فى الرافعة الهوائية . 


air (gas) injection method 

طريقة حقن افواء SW!)‏ ( 
أسلوب لرفع إنتاجية البعر بحقن الهواء 
١‏ الغاز ) فى قاعها للمساعدة على رفع النفط إلى 


مدخل افواء air intake‏ 
الفتحة التى يدحل فما الحواء إلى الأجهزة 
الصناعية . 


i i i د‎ 


air 





air tight oS = مسيك للهواء‎ 


air tugger قاطرة هوائية‎ 
. المضغوط‎ ol db 
air vent منفس هواء‎ 


فتحة تبوية يمخرج منها اهواء . 


غاسل الهو air washer "n‏ 
' جهاز يدفع فيه الماء على isa‏ رذاذ فيقابل 
تيارا من اطواء الساخحن يقوم بتبريده وإزالة مابه 
من وات 
LL‏ الهواء air washing‏ 
إزالة الشوائب بتبريد الهواء الساخن بالماء 
ويتم ذلك بدفع cl gl‏ فى ابراج خاصة يتساقط 
منبا رذاذ من ott‏ . 


ذبالة الهواء air wick‏ 
إناء صغير يتصل بفوهته شريط من القماش 

أو من الخيوط المجدولة توضع به بعض السوائل 
الخاصة التى تتبخر ببطء عن طريق الشريط 
فتساعد على إزالة الروائح الكريبة من المواء . 


p‏ اهواء 


air scavenging sl bl كسح‎ 

5 igo Yl المضغوط فى تفريغ‎ cl yal استخدام‎ 

APTENT 
Nen 


برج غسل أفواء air scrubber‏ 

برج خاص يتم فيه غسل cll‏ بالماء 
أو ببعض الحاليل القلوية لإزالة «b‏ من 
غازات . 


تحلية بال حواء 

استعمال المواء المضغوط فى رج خليط من 
البتزين ومحلول الصودا الكاوية للتخلص من 
مركبات الكبريت الضارة . 


air solutizer sweetening 


air surger drum ol gal مهدي‎ 
el l تېد له تيار‎ à وعاء كبير يستخدم‎ 


الصاعد وتقليل ضغطه . 


تحلية بالهواء air sweetening‏ 
إمرار الهواء فى بعض الزيوت لإزالة ما بها 
من مركبات الكبريت المتطايرة . 


air tester 

جهاز يستعمل فى أخذ عينات من المواء 

وتحليلها لبيان ما بها من شوائب أو غازات 
ارت 


= MM - 
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alcohol thermometer كحولى‎ py 
ترمومتر لقياس درجات الحرارة المنخفضة‎ 
. يستعمل فيه الكحول بدلا من الزئبق‎ 
الكسندريت‎ 
dio Ji معدن من ألومينات البريليوم فى لون‎ 
فلورية»ويستعمل فى صنع ا‎ 


مر OS‏ حلقية أليفاتية 


alexandrite 


alicyclic compounds 
عضوية مشبعة تتكون جزيئاتها من‎ COLS م‎ 
حلقات من ذرات الكربون تشبه المركبات‎ 
الحكسان‎ uini الأليفاتية فى خواصهاء من‎ 
. (Cg Hp) )١١ 3“ 42) الحلقى‎ 


aliphatic acid أيفاق‎ ar 
الكربوكسيل الحمضية بسلسلة من ذرات‎ 
حمض‎ Je » الكربون أو بحلقة غير أروماتية‎ 
(CH, COOH ) ) يد‎ Î الخليك ( ك يد ك أ‎ 


مر كبات أليفاتية 

CAS,‏ عضوية تتركب جزيكاتها من 
سلاسل مستقيمة أو متفرعة من ذرات الكربون 
وقد تكون مشبعه je‏ مشتقات اليثان أو غير 
مشبعة مثل مشتقات الإثيلين والإستيلين » P‏ قد 
تكون على هيئة حلقات غير اروماتية . 


aliphatic compounds 


هدروكربون GUS‏ 
مركب عضوى يتكون جزيؤه من سلسلة 

من ذرات الكربون متحدة بذرات المدرو جين 
o^ Vue, Oly ou SS Ju,‏ 


المدرو كربونات S, S1‏ لمقطرات البترول . 


aliphatic hydrocarbon 


زيت محراكات الطائرات aircraft engine oil‏ 
زيت محدد المواصفات يستعمل فى Se‏ 
الطائرات . 
شيم alabaster ( pel)‏ 
حجر رخامى المظهر يتكون من كبريتات 
الكلسيوم المتبلورة » صيغته الكيميائية : 


£ Y a 


دائرة إنذار alarm circuit‏ 
جهاز تنبيه يعمل لاصدار 4 صوق 

أو ضولى عند py‏ خطر ما . 
كحولات alcohols‏ 
مركبات عضوية أليفاتية تحتوى جزيئاتها 


عل AE pas‏ هدرو كسيل واحدة أو أكثر , 


الوقود الكحولى 

مزج من المر OLS‏ العضوية TI ll‏ 
جزيئاتها على الاكسجين مثل الكحولات TH‏ 
مع الحازولين لاستعماله وقودا فى محركات 


alcohol fuel 


i9 adi 

alcohol, primary كحول أولى‎ 
(primary alcohol: — X; 

alcohol, secondary كحول ثانوى‎ 


( secondary alcohol : انظر‎ ) 


( tertiary alcohol : انظر‎ ) 


alcohol, tertiary 


bi ——— 


3 5 


Aliso canyon field 


حقل أخدود ' أليزو t‏ 


والسيزيوم » وتعطى أيونات موجبة التكهرب فى 
هدرو كسيدات مع انطلاق الهدروجين . 


alkaline solution c قلو‎ dae 

محلول يزيد فيه تركيز أيون اهدرو كسيل 

على تركيز أيون الحدروجين ويزيد رقمه 
uem MM‏ على ۷ . 


alkalitreating unit القلوية‎ idiali وحدة‎ 


( caustic treating unit :  رظنا‎ ) 


alkanes ألكانات‎ 

اهدرو كربونات الأليفاتية الم لمشبعة 3 صيغتها 

العامة Sy:‏ ن يك ون م ¢ )2 , CH,‏ ( 
ومن أمثلتها obli‏ والايئان والبروبان . 


ألكينات alkenes‏ 
مجموعة من الحدرو كربونات غير المشبعة 
تحتوى جزيئاتها على رابطة ثنائية > ومن أمئلتها 
الاثيلين وبعض المركبات الأخرى المشتقة cae‏ 
صيغتها العامة )3 ن يدون ) (CHa).‏ 


alkyl - arylsulphonates 
سلفونات ألكيلية - أريلية‎ . 


نوع من المنظفات الصناعية يحتوى على 
مجموعة السلفونيك » أيوناتها سالبة الشحنة . 


bil Je ai‏ فى be ve‏ فى 

كليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية » يذكر 
مثالا للحقول ixl‏ من نطاقات طويت طيا 
معقداً أو تأثرت بالعديد من الصدوع OP‏ 
الدسرية . ويغطى هذا الحقل مساحة تزيد على 


أربعة أميال مربعة . 


alkali sy = p 
أيونات‎ LS y مادة تذوب فى الماء فترفع‎ 

المدروكسيل أكثر من تركيز أيونات 
الهدروجين » ومن أمثلتها هدر وكسيدات الليثيوم 
والصوديوم والبوتاسيوم » ويضاف إليها أخيانا 
كربونات هذه الفلزات» وتستعمل القلويات d‏ 
إزالة مركبات الكبريت من مقطرات البترول . 


قياس القلوية alkalimetry‏ 
تقدير كمية القلوى فى المحلول بمعادلته 

بحمض معروف التركيز . 

alkaline قلوى‎ 


الحلول qc‏ يحتوى de‏ المادة القلوية 
ويكون رقمة الهدروجينى بين ١4 V‏ . 


الفلزات القلوية alkaline metals‏ 
الفلزات الأحادية التكافوٌ التى تقع فى 

المجموعة الأولى من الجدول الدورى وهى فلزات 
الليئيوم والصوديوم . والبوتاسيوم والروبيديوم 
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alk 


muc CEREREM ل‎ em 


وقود alkylate fuel SAS‏ 
نوع من الجازولين تضاف إليه uam‏ 
البرافينات متفرعة السلسلة التى تحضر بطريقة 
ay‏ وذلك لرفع رقمه (GLEN‏ 
ويستعمل هذا الجازولين bj,‏ فى بعض 
الطائرات . 


alkylates AI y 
الأجزاء أو السوائل البترولية التى تمت‎ 
. أو إدخال مجموعة الألكيل فيها‎ sit 


الألكلة alkylation‏ 
استبدال ذرة هدرجين فى مركب أروماق 
بشق عضوى GUT‏ » مثال ذلك اتحاد جزىء 
هدرو کربون أوليفينى بجزىء هدر وكربون عطرى 
« أروماتى c‏ فى صناعة البترول . 


جازولين الألكلة alkylation gasoline‏ 
نوع من الجازولين يحضر بالكلة المقطرات 


وحدة الألكلة alkylation unit‏ 
مجموعة je‏ 3 المستعملة فى عمليات 


الالكلة . 


الكيل بنزين alkyl benzene‏ 
بنرين Jusl‏ تتصل بحلقته مجموعة 

جانبية » ومثال ذلك الطولوين : 
( كب ,4 ¬ ك يدم (CC H; - CH‏ . 


مجموعة الكيل alkyl group‏ 
شق pos Solel‏ يتكون بنزع ذرة 
هدروجين من هدروكربون مشبع » ومن أمثلتها 
مجموعة اليثيل . 
.(CH,) (ye 4)‏ 


يۇلكل alkylate, to‏ 
معالجة الم كب بطريقة الألكلة . 


أروماتيات alkylated aromatics USI y‏ 
المواد الأروماتية التى أدخلت بها مجموعات 
الألكيل على هيئة سلاسل جانبية . 


مخلفات الألكلة alkylate bottoms‏ 
الزيوت الثقيلة التى تتبقى بعد عمليات 
ألكلة المقطرات . 


alkylate depentaniser column 

عمو د استخلاص البنتان بالألكلة 
بناء من الصلب تتم بداخله تفاعلات 
كيميائية تؤدى إلى استخلاص البنتان بالألكلة . 


allemontite 

V Op anf op Le‏ .بين 

الرمادى ETE‏ ؛) صيغتها الكيميائية : 
(نت ز, ) (ركخ (Sb‏ 


Allen’s method 


طريقة ٠‏ ألين » 

طريقة لقياس سرعة سريان cll‏ فى الولبقات 
وتتم بواسطة إدخال محلول ملحى مركز فى ihe‏ 
pli à jn cl ca peer tt dea‏ 
ليظهر فى محطة ملاحظة أخرى منسوبها أقل من 
منسوب محطة التزويد . وتسمى طريقة وسرعة 
سریان salt velocity method ) ¢ c‏ (. 


رائحة ثومية 

رائحة تشبه الثوم يمكن تمييز بعض الصخور 
الطينية بها » ويمكن التدريب على تعرفها من شم 
المواد الأزرنيخية عند تسخينها . 


allied oil te زیت‎ 

زيت حسنت aly‏ باضافة مواد أخرى 
E‏ 

alligatoring تشقق‎ 


di‏ طبقة الطلاء أو الأسفلت وظهور 


alliaceous odour 


ألكاينات alkynes‏ 
te prt‏ من ادرو كربونات غير المشبعة 

تحتوى جزيئاتها على رابطة ثلاثية » ومن أمثلتها 

الاستيلين ؛ 

( ك يد = ك يد ) CH 5 CH)‏ ) . 


all-in aggregate 


anf‏ صخرى شامل 
خليط صخرى طبيعى من الجرول والرمل . 


all purpose gear lube 
زيت تشحم تروس متعدد الأغراض‎ 
زیت تشحم ذو صفات خاصة يستعمل فى‎ 
درجات‎ dia تشحم التروس فى مختلف الظروف‎ 
. الحرارة امختلفة‎ 


?3 متعل د الأغر all purpose lubricant T‏ 
زیت تشحم ينتج من تقطير زیت الوقود 

تحت ضغط مخلخل » وهو زيت متوسط الكثافة 
pa à qua‏ احاور والتروس وكثير من 


وصلة كاملة التسنين all thread nipple‏ 
وصلة اسطوانية مسننة كلها من الداخل أو 
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alloy, antifriction SUA أشابة مضادة‎ 


( antifriction alloy : انظر‎ ) 


alloy, heavy أشابة ثقيلة‎ 


( heavy alloy : انظر‎ ) 


» هوسلر‎ OLLI! 


"s alloy : انظر‎ ( 


alloys, Heussler’s 


alloy, light weight أشابة خفيفة الوزن‎ 


( light weight alloy : انظر‎ ) 


t ليبوفتز‎ ١ أشابة‎ 


( Lipowitz alloy : انظر‎ ( 


alloy, Lipowitz 


أشابة منخفضة الانصهار alloy, low fusion‏ 
أشابة تتميز بانخفاض درجة انصهارها » 
ومن أمثلتها الأشابة التى تتكون من LAA‏ جاليوم 


و SAY‏ قصدير وتنصهر عند ١٠م‏ . 


alloy, Newten € اشابة : نيوتن‎ 


( Newten alloy : انظر‎ ( 


» ألين‎ AS 

مکثف زجاجى يتكون سطحه الداخلى من 

مجموعة من الانتفاخات المتعاقبة تتكثف على 
سطحها البارد asl‏ السوائل . 


Allenn condenser 


متغير اللون allochromatic‏ 
وصف للمادة الى کب bd‏ غير les)‏ 


. فى ظروف الختلفة‎ Led! 


تمائل بلورى allomerism‏ 
تشابه التركيب البلوری مع Del‏ 
de A‏ 


allotriomorphic (granular) texture-xenomorphic 


(granular) texture-anhedral (granular) texture. 
نسيج ( حبيبى )عديم الأوجه‎ 

مصطلح يطلق على معادن الصخور النارية 
التى لاتحددها أوجه بلوراتها الخاصة ولكن يحدد 
شكلها الخارجى ما يجاورها من معادن . 


الإنتاج المسموح به 


الجيولوجية والهندسية للحقل البترولى . 


allowable production 


alloy أشابة‎ 


مخلوط من فلزين أو AT‏ وقد يكون هذا 
اتخلوط على tee‏ محلول صلب أو مركب 
كيميالى . 


— YN — 


معجومالنفط 
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صيغته الكيميائية:(ك يد, = ك يد.ك يد کل) 
(CH, = CH. CH, C1)‏ . 


alpinotype folding sl طی‎ 

بنیات الطى الكبرى التى تؤثر فى الرواسب 

الأصلية فى التقعرات الاقليمية » ومن أبرز أمثلته 
التراكيب البنائية فى جبال الآلب . 


alstonite eJ pel 
معدن متبلور يتكون من كربونات الباريوم‎ 
alternating current تيار متردد‎ 


تيار كوربان يعكس اتجاه سريانه مرات 


عديدة فى الثانية الواحدة . 


أوعية pbs‏ هتبادلة alternating stills‏ 
أعمدة تقطير تتفاوت AV‏ درجات الحرارة 


مسجل الار تفاع alticorder‏ 
جهاز تسجيل الارتفاع بالنسبة إلى مستوى سطح 


البحر . 


أشابة فولاذية 


alloy, steel 


( steel alloy : انظر‎ ( 


alluvial deposits ) alluvium deposits )‏ 
رواسب طميية 
ena‏ الأنار الحديثة من تراب ورمل وأحجار 
ومواد اخرى منقولة بعيدا عن مصادرها بواسطة 
مياه الأنهار والفيضانات وغيرها» وتحوى 
الرسوبيات التى على قاع النهر والبحيرات والتلاع 
عند سفوح منحدرات QUE‏ فى مصاب c Ae!‏ 
وإذا ما تصلبت هذه الرواسب albi‏ علا اسم 
الرواسب الطميية القديمة 


. * ancient alluvial deposits ” 


تلعة = مروحة alluvial fan Dab‏ 
علوة من رواسب المياه الجارية Aes‏ شكل 

نصف by Al‏ أو المروحة» وتتسرب عندما 
ينخفض ميل المجرى فجأة عند دخوله فى aol‏ 


السهول . 

إطماء alluviation‏ 
بناء الرواسب با تحمله الأنبار والمياه الجارية 

Te- PM 

allyl chloride كلوريد الأليل‎ 


سائل لا لون له da‏ عند "6م Yoo‏ يذوب 
فى الماء pot‏ بكلورة البروبلين . 


Es 45s 
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أشابات الألومنيوم aluminium alloys‏ 
أشابات من فلز الالومنيوم مع بعض 
الفازات الأخرى مثل الفضة والنحاس والحديد 


والأنتيمون » تستعمل فى كثير من الأغراض . 


aluminium brass ) AA ) ut sa Jr "a 
نحاس أصفر مضاف إليه قليل من الالومنيوم‎ 
. لريادة صلابته‎ 


aluminium chloride alkylation 
ألكلة بكلوريد الألومنيوم‎ 
كادة‎ Ju To BSN Cae Pees) 
de مجموعات من الالكيل‎ July حافزة‎ 
. اهدرو كربونات‎ Oly > 


شحم ألرمنيومى aluminium grease‏ 
شحم يحضر بخلط مسحوق الألومينوم أو 

صابون الألومنيوم بشحم البرافين » يستعمل فى 
تشحم 238 التى تتعرض لدرجة حرارة عالية . 


aluminium mercury couple 
l مزدوج الألومنيوم والزئبق‎ 
مادة جامدة تحضر بغمس رقائق الالومنيوم‎ 
d تستعمل‎ (aJ فى محلول كلوريد‎ 
. عمليات الاختزال‎ 





مقياس الارتفاع altimeter‏ 
جهاز يستعمل فى قياس الارتفاع بالنسبة 
TEC‏ سطح البحر : 


alum €‏ 
ملح مزدوج متبلور من كبريتات الألومنيوم 
والبوتاسيوم ويسمى أيضا شب بوتاسى » 
ويوجد شب نشادرى وشب حديدى حيث 
يحل النشادر أو الحديد محل البوتاسيوم فى جزئ 
alll‏ »> صيغته الكيميائية: 
(بو, كب فى » لو, (he YE - GES)‏ 
(Ky SO, * Al, (SO, 424 H, O )‏ . 


ألوميل alumel‏ 
أشابة تتكون من )/۹٤( GSS‏ 
والألومنيوم jy (AY)‏ )13,9( 
والسليكون ( )/١‏ والحديد ( 5,/ ) » تستعمل 
فى صنع المزدوجات الحرارية . 


alumina ألومينا‎ 

› ذات درجة انصهار عالية‎ clay sol 

وهى أكسيد الألومنيوم c‏ صيغتها الكيميائية: 
( لوم (AL, 03) Cel‏ 


ألكيلات الألومنيوم 
مجموعة من المركبات تتصل فما ذرة 
ألومنيوم بشق ألكيلى c‏ مثل GE‏ ميثيل الالومنيوم 


. CAI(CH,),) c (e (لو )5 يد‎ 


aluminium alkyls 
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تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية . وطبقات 
هذا الحقل المنتجة للهدروكربون تتكون من 
الرمال A‏ تتبع تكوين dy)‏ فى عصر 
الاوليجوسين . 


American Chemical Society 
الجمعية الكيميائية الأمريكية‎ 
OLY Ju LAVA جمعية علمية تكونت عام‎ 
يكية تقوم بتشجيع الدراسات‎ PEE 
الجمعية الكيميائية‎ Ue الكيميائية . وبنشر‎ 
والملخصات الكيميائية ومجلة الكيمياء الهندسية‎ 
. والصناعية‎ 


American melting point 

درجة الانصهار الأمريكية 
درجة حرارة انصهار شمع البرافين » کا 
Gow‏ الجمعية الامريكية لاختبار المواد وهى 
تزيد على درجة حرارة انصهار الشمع البرافينى 


American Standards Association 
الرابطة الأمريكية للمعابير‎ 
هيئة أمريكية تضع المواصفات القياسية‎ 


أميانت amianthus‏ 
أسم آخر معدن DE‏ المعروف 
بالحرير الصخرى . 


aluminium oxide abrasive cloth 
قماش صنفرة أكسيد الألو منيوم‎ 
قماش مغطى با كسيد الالومنيوم يستعمل‎ 
i فى اغراض السحج‎ 


amalgam eM 

اشابة من بعض الفلزات والزئبق وتكون 

هذه الأشابات فى العادة جامدة أو شبه جامدة » 
* صنع مواد QUAM M‏ ; 


أماتول amatol‏ 
مادة متفجرة تتکون hls‏ مانن جا من 


نتروطولوين » تستعمل فى حفر مناجم الفحم . 


amberite Cpl 
; قطن البارود بنترات الباريوم والبرافين‎ 


درجة الخحرارة ambient temperature — SUL!‏ 
درجة حرارة الوسط الحيط et‏ ما . 


حقل Amelia field Cual ١‏ 
حقل نموذج لنيرة قبوية فى جانب المرمى 
السفل لصدع عادى . يقع فى منطقة جفرس d‏ 
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ana 
amicron مادون اليكرون — أميكر ون‎ amortization استبلاك القيمة‎ 
قطره نحو‎ a استهلاك الأصول فى رأس امال على فترات جسم غروى دقيق‎ 
(1x 10-7 بمبالغ دورية . ( ۱ × ۰ سم ).رص‎ 
amine, primary amphibious vehicle برمائية‎ is P 


مركبة تسير على البر وعلى الماء . 


Amphiboles wy أمفيبو‎ 

مجموعة طبيعية من المعادن السليكاتية 

ت ركيبها ies Sidi‏ العام : 

وكلسيوم ومغنسيوم وحديد وألومنيوم متراكبة › 

وأكثرها شيوعا معدن المورنبلند ولونه أخضر 
أدكن,وتتشقق على زاوية قدرها ١٠١‏ . 


سليكات صوديوم 


analcite أنالسيت‎ 


معدل من سليكات الصوديوم والألومنيوء 
صيغته الكيميائية : 


, (Na AL H; Si; 07 () سء اب‎ «X ص لو‎ ( 


محلل analyser‏ 
جهاز لإجراء تحليل فيزيقى أو BS‏ 

او نجوه ‘ 
تحايل ت رکیبی analysis, compositional‏ 


( compositional analysis : 4) 


yl أمين‎ | 


( primary amine |, Jài ) 


amine, secondary أمين ثانوى‎ 


( secondary amine „$ ) 


amine, tertiary 


ow أمين‎ 


( (tertiary amine : انظر‎ ) 


ammonal Ju yi 
من ثلاف‎ dade متفجرة 0955 من‎ dab 
الطولوين ونترات الامونيوم ومسحوق‎ n 


الألومنيوم والفحم . 


ammonia oil الأمونيا‎ cj 


y. الأجهرة التى تضغط غاز التشادر‎ Lats 


تحلية بالنشادر ammonia sweetening‏ 
الشوائب أو الغازات الحمضية من مقطرات 
aged‏ 


معجمالنفط 





VONT. 


( quantitative analysis : انظر‎ ) 


analysis, quantitative 


Jue تحايل‎ 


( rational analysis : انظر‎ ( 


analysis, rational 


analysis, sieve = screen analysis jd! التحليل‎ | 


( sieve analysis : انظر‎ ) 


analysis, spectral 


( spectral analysis‘: انظر‎ ) 


analysis,ultimate 


dv تحايل‎ 


( ultimate analysis : انظر‎ ( 


analysis, volumetric 


( volumetric analysis `: & ) 


دسار تثبيت anchor bolt‏ 
ilos‏ صلبة تسأعد على تثبيت cM‏ أو الأجسام 


فى قواعدها . 


analysis, core 


تحليل اللب 


( core analysis : JU ( 


analysis, ecological 


نابل بيئى 


( ecological analysis : انظر‎ ) 


analysis, gravimetric 


HS‏ وزلى 


( gravimetric analysis : انظر‎ ) 


تحليل البيئةالقديمة 


( ( paleoecological analysis : انظر‎ ( 


analysis, paleoecological 


analysis, petrological al لیل خصائص‎ 


( petrological analysis : (انظر‎ 


analysis, proximate 


jae‏ تقریی 


( proximate analysis : rely 


AS JF 


( qualitative analysis : انظر‎ ( 


analysis, qualitative 
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وحدة للقياس تساوى جزءًا من ٠٠١‏ 
مليون جزء من السنتيمتر . 


تجمعات صخرية زاوية angular aggregates‏ 
تتكون من حبات أو قطع غير منتظمة الشكل 


angular unconformity لاتوافق زاوى‎ 
فين‎ jes ile UI Zit we 

يجموعة Sol‏ من CARE‏ فوق مجموعة 
أقدم » ولكل منهما درجة ميل تلفة عن 


. C$ 57 Yl 


angularity التزوى‎ 
lil m, Stet! ob yf ua det de 


شكل الزواية . 


anhedral ( granular ( texture 
الأوجه‎ eM ) نسيج ( حبيبى‎ 


( allotrophic granular texture : à ) 


anhydrite ca Ael 

معدن من كبريتات الكلسيوم (كاكب G!‏ 

cy hl c (Ca SO, )‏ ويكون فى العادة 
كتلى الشكل فى طبقات التبخريات . 


anchor string CS خط‎ 

fers Lott gf tl ee das:‏ ل 
الربط eL,‏ 

anchorage bla ye - 1 


مجموعة الأدوات التى تستعمل فى ces‏ 
Shall eas‏ وقد تكون. جرا pe‏ 


wir cr 
الكان الصالح لرسو السفن أو تثبيت‎ 
. المعدات‎ 
angle of deflection زاوية الانعطاف‎ 
y الزاوية الى يصنعها الجسم مع‎ 
l : be’ 
angle of deviation UN زاوية‎ 
dil, رة يت ااه عور الق‎ pas الزاوية‎ 
اا‎ 


زاوية الاستقرار angle of repose‏ 
الرواسب الفتاتية » وتتغير هذه الزاوية مع اختلاف 
soll!‏ الفتاتية وكمية المحتوى QUIE‏ بها » وهى فى 


الرواسب غير المهاسكة تتردد بين PTO , °۲٥‏ , 


وحدة الأنجشتروم 


Angstrom unit 


anh 


حيز حلقى 
الحيز الواقع بين جدران بكر النفط وبين 


annular space 


أنبوب التغليف . 

أنود anode bed “a‏ 
كل جسم أو سطح يتصل بالقطب الموجب 

4 تيار كهرلى . 

anomalous dip ميل شاذ‎ 


ميل لا Us‏ من الميل الطبيعى للطبقات 
ولكن بسبب الطى الشديد وتهشم الطبقات فى 
مناطق التصدع الحاد , 


anticatalyst PHU مضاد‎ 

المادة التى تثبط فعل الحافز أو توقف alec‏ 
E.‏ 

anticlinal bend ثنية تحدبية‎ 


انثناء محدب فى الصخور ويميل أحد جناحى 
الثنية فيه ميلا خفيفا نحو قمة الثنية ويميل الجناح 
ميل Colt!‏ متساويا أو lake‏ . 


anticlinal reservoir Sm pce 
مغطاة‎ LG y صخور على هيكة حنيرة‎ 

بصخور غير منفذة يتجمع فيبا ما قد يوجد بها 
من الغاز والنفط والماء » وقد تسمى مكمن طى 


لا anhydrous Gb‏ 
مركب فقد ماء التبلور . 


anhydrous hydrogen chloride 
كلوريد هدروجين لا ماق‎ 
غاز كلوريد الهدروجين بعد إزالة ما به من‎ 
المواد الماصة للماء»‎ dol رطوبة بوساطة تجفيفه‎ 
أكسيد‎ pale مثل حمض الكبريتيك المركز أو‎ 
OUNI الفسفور أو كلوريد الكلسيوم‎ 


قطران لا Ge‏ 
قطران خال من الماء . 


anhydrous tar 


صلب oaa‏ 
و * 2 
صلب سخن لدرجة حرارة معينة ثم ترك 
بعد ذلك ليبرد تدريجيا . 


annealed steel 


الحصيلة السنوية annual output‏ 
الإنتاج السنوى AU‏ أو لحقل النفط . 


annual shut down التوقف السنوى‎ 


وقف العمل فى المصنع فى ale‏ العام "o‏ 
الاصلاحات السنوية ; 


تدفق حلقى annular flow‏ 
Ges‏ للحالة التى يندفع فيها المائع دائراً فى 
حلقات . 
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ant 
anticline محدبة‎ ib = ô wo antifouling paint طلاء مانع الحشف‎ 
جناحاها إلى اسفل متباعدين‎ any ash Ob 
epee |. Gree ere يطل زه‎ el on ey 
| نمو الكائنات البحرية مثل الحشائش والطحالب‎ 
anticline trap مصيدة کدیه‎ 


antifreeze additives = anti-icing additives 


إضافات e^‏ التحمد 


( anti-icing additives : انظر‎ ( 


أشابة مضادة للاحتكاك antifriction alloy‏ 
أشابة تصنع بصهر القصدير والرصاص مع 
احتكاكها بالااجسام f‏ 


anti-froth agents = antifoam agents 


مانعات الرغوة 


( antifoam agents : A) 


anti-icing additives = antifreeze additives 
إضافات منع التجمد‎ 
i» d osx ad oll إل‎ Glas aly 
الصفر . مثل مادة جليكول الاثيلين التى تضاف‎ 
إلى مبرد السيارات لنع تجمد الماء فى الطقس‎ 
. البارد‎ 


\ 


تر کیب تحدبى يحتوى على قبو من الصخور 
المصمتة تعلو صخورا مسامية فتتشكل مصيدة 


anticlinorium AS مر‎ 8v 
محدبة كبيرة تتر كب من عدد كبير من‎ ib 


الطيات الصغيرة "TEC‏ والمقعرة 1 


مضافات مانعة anticorrosion additives is Wl‏ 
تأكل الأجزاء المتحركة فى الآلات . 


antidecomposition additives 
مضافات مانعة التحلل‎ 
epee 


antifoam agents = antifroth agents 
مانعات الرغوة‎ 
مواد تضاف إلى زيوت التشحم بكميات‎ 
لمنع تكون الرغوة »> ومن أمثلتها‎ ae ضئيلة‎ 
Ep am Car 


معجمالنفط 


ant 





مضادات التا كسد anti-oxidants‏ 

بعض المواد التى ها القدرة على امتصاص 
eM‏ أو felis‏ معه .+ تضاف إل الريوت 
أحياناً لتقلل من ميلها للتأكسد بأكسجين 
اهواء . 


anti-oxidant additives 
إضافات منع التأكسد‎ 
ad مواد تضاف إلى زيوت التشحم‎ 
الأكسدة ومع التأكل وتكون الرواسب » ومن‎ 
بعض أملاح سلفونات الكلسيوم وبعض‎ Vll 
. التربينات المكبرتة‎ 


مضاد التلوث anti-pollution‏ 

استخلاص جميع المكونات السامة والضارة 
من مخلفات الصناعة أو تحويلها إلى صورة غير 
ضارة . 


طبقة مانعة الصدأ anti-rust coat‏ 
طبقة من مواد خاصة تطلى بها الأسطح 
المعدنية ad‏ تكون الصدأ عليها ومن أمثلتها طلاء 


| Osa 


أنبوبة مانعة الارتداد anti-siphon pipe‏ 


أنبوية تمنع ارتداد السائل فى الأجهزة . 


إضافات منع الدق anti-knock additives‏ 

المواد الكيميائية ئية التى تضاف إلى بعض أنواع 
الوقود المستعملة فى الات الاحتراق e o‏ 
الدق الناتج عن الاشتعال المبكر py‏ المنتظم 


للوقود » ومن أمثلتها رباعى إثيل الرصاص . 


مركب منع الدق anti-knock compound‏ 

مركب يضاف إلى الوقود ad‏ الاشتعال 
المبكر وغير المنتظم الذى يسبب الدق فى Jel‏ 
الات الاحتراق ell‏ . 


جازولين مانع الدق anti-knock gasoline‏ 

نوع من الجازولين يتصف برقم JUS d‏ 
مرتفع ويتكون من سلاسل هدرو كربونية متفرعة 
ولا بحدث lio‏ فى محركات الاحتراق الداخلى . 


anti-knock value ) or rating )‏ 
درجة € الدق 
وحدة خاصة اصطلح عليها لتعيين قدرة 
إحدى المواد عل منع الدق . 


أشابة لا مغنطيسية 

أشابة تصنع من بعض الفلزات التى لا تقاثر 
JA‏ المغناطيسى > مثل اشابات pest‏ 
والألومنيوم . 


anti-magnetic alloy 


— Y, 
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بر Apache pool TEN‏ 
حقل dau‏ فى منطقة أ وكلاهوما بالولايات 

c S, YY 6A li‏ مصيدته على ia‏ حنيرة 
مقلوبة ¢ طبقاته المنتجة من الرمال التى تسمى 
رمال البروميد تغطيها طبقة من الطفلة الخضراء 
الكثيفة » وجميعها تتبع العصر الأوردوفيشى . 


تتميز طبقات التتابع الصخرى فى هذا الحقل 


بالتفاوت الكبير بين بنية التكوينات السفلية وبنية 
التكوينات العلوية . 


أباتيت Apaiite‏ 
معدن لونه أخضر حائل يميل إلى الحمرة وله 
بريق شبه راتینجی»یتبلور J‏ ور سدأسية 
عليها أهرام قصيرة وتركيبه Ge‏ فوسفات 
الكلسيوم مع الكلور والفلورء وعندما يوجد 
بكميات كبيرة فى الصخور يمكن استغلاله خحاما 
Clin yal‏ . 


حقل ) أبكو ( Apco field‏ 
حقل hä‏ فى منطقة تكساس بالولايات 

المنتحدة CAS,‏ يعد مثالا للمصايد النفطية 
الناتجة من تقاطع سطحين من أسطح اللاتوافق . 


وفى هذا الحقل يتقاطع سطح اللاتوافق بين 
p‏ القاعدة المعقدة وصخور العصر 


E‏ الحاملة للنفط مع سطح اللاتوافق 
ru‏ الذى بين صخور العصر الاوردوفيشى 
وصخور العصر البرمى . 


TS 


anti-skid treatment منع الانزلاق‎ ttle 
الانزلاق وذلك‎ es إضافة بعض المواد التى‎ 

fy‏ مواد معينة على سطوح الشوارع المغطاة 
بالجليد حتى يكون طبقة جامدة تمنع الانزلاق . 


user عام‎ enn 

نوع e‏ من pee‏ يتحمل درجات 

الحرارة العالية تشحم به الاجزاء المتحركة JI‏ 
يايات السيارات وغيرها . 


anti-squeak grease 


anti-static additive 
مضاف مانع الكهرباء الاستاتيكية‎ 
مادة تضاف لمنع تجمع الكهرباء الاستاتيكية‎ 
. الناتجة من الاحتكاك‎ 


صدوع مضادة antithetic faults‏ 
de ye‏ من الصدوع ay lll‏ المتوازية تقريبا 
يتجه ميلها جميعا فى عكس اتجاه ميل طبقاتباء 
وتتجة da‏ نحو صدع nS‏ مرماه فى ناحية 
AP got‏ الصدوع المضادة i‏ 


مضادات الالتحام anti-weld‏ 
قراف ات :إلى الأسطح المعنية المنع 
التحامها بفعل الاحتكاك أو بارتفاع درجة 


حرارتما . 


} $ 1l 3 


« بوميه € (Baumé Scale)‏ لمقارنة السوائل 
الخفيفة بالماء . 


جهاز apparatus‏ 
af‏ أداة أو مجموعة من الأدوات تسد مل ى 
أحد الأغراض العلمية أو الصناعية . 


إزاحة ظاهرية apparent displacement‏ 
المسافة التى تزحفها طبقة ما بعيدا عن 


حفر تقیمی appraisal drilling‏ 
حفر بثر أو مجموعة من GLY‏ حقل lu‏ 


بئر تقييمية appraisal well‏ 
البعر التى تحفر عقب اكتشاف حقل غاز أو 


الحامل للهدرو كربونات . 


إزار = طوق إزارى apron ring‏ 
طوق من المعدن أو سياج من الطوب تقام 


حول صهري النفط لتقويته وحمايته . 


ape 


والطبقات المنتجة فى هذا الحقل من الحجر 
الجيرى المتدلمت,واكتسب نفاذية من القفصل 
الذى أصابه نتيجة تعرضه للحرارة من مواجهته 
لمشرق الشمس على هيئة جرف ممتد بطول 
المنطقة فى أثناء فترة تعريته فى العصر البرمى . 


قمة الطية 
خط تقاطع المستوى المحورى للطية مع أى 
مستوى أفقى يمر بها وقد يكون هذا المستوى هو 


apex of fold 


نسيج aphanitic texture d»‏ 
وصف للصخر إذا دقت بلوراته التى يتكون 
منها eue‏ لا تراها العين المجردة ويشمل كلا 
Tg‏ 
أ ) نسيج دقيق التبلور 
microcrystaline texture‏ 


ب) نسيج خفى التبلور 


cryptocrystaline texture 


A P I Gravity Gol: uei jal درجة‎ 

الطريقة العيارية لمعهد البترول الأمريكى 

لتعيين BUT‏ البترول الخام والكثافة بالدرجات 
اب ی 

41, 

وتساوی لل - MY e‏ حيث ب GUS‏ 

النوعية Co‏ مقيسة فى درجة حرارة 5٠‏ 

فرينبيت » > أن هذا اخ nla‏ 


zii 
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aquifer = ground water reservoir 

مكمن dm slo‏ 
مكون صخرى أو مجموعة منه أو جزء منه 
c‏ سطح الارض UL ce bf‏ 


aquitard غير منفذة‎ iib 
طبقة صخرية لا تسمح بمرور السوائل‎ 
. خلاها‎ 


Arab D-member (in Saudi Arabia) 
د € من النطاق العرنى ر فى المملكة العربية‎ ١ العضو‎ 
) السعودية‎ 
أحد الأعضاء الصخرية من النطاق العربى‎ 
. على الفط فى السعودية‎ cs ys 


Arab organization for standardization 
المنظمة العربية للمواصفات والقياس‎ 
Aramco materials specifications 
مواصفات أرامكو للمواد‎ 
مواصفات خاصة للمواد التى فى صناعة‎ 
. وضعتها شركة أرامكو‎ c النفط‎ 


Arab Zone ) in Saudi Arabia )‏ 
النطاق العرنى ر فى المملحة العربية السعودية ( 
نطاق من صخور العصر الجوراوى العلوى 


بالسعودية يحمل النفط . 


ماء النار aqua fortis‏ 
اسم اطلق فيما مضى على حمض النتريك . 
ريد ذام) رو (HNO‏ 


حل aquagel Gb‏ 
نوع من البنتونيت يضاف إلى طينة الحفر 
اسطوانة الغوص ( رئة مائية ) aqualung‏ 


قارورة الأكسجين أو المحواء التى يحملها 
الغواص على ظهره للتنفس منہا تحت الماء . 


الزمرد الأزرق ( أكوامارين ) 
ضرب من مجموعة معادن الزمرد لونه مائل 
إلى الزرقة وتركيبه GS‏ سليكات الألومنيوم 
والبريليوم » صلادته عالية تبلغ نحو ies, V,o‏ 
العينات الرائقة الشفافة أحجارا SACS‏ 


aquamarine 


مستحلب aqueous emulsion Gb‏ 
تكون Ul‏ فيه مثل قطرات الزيت فى الاء . 


حابس للماء 
راسب به مسام Lau dine‏ بعضها 
ببعص e‏ يمتص الماء c Ja‏ ولا يطلقه بالسرعة ol‏ 


ELECTED TNR ald 


aquiclude 


— vv — 
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arcs, Asiatic Syrian الأقواس الأسيوية السورية‎ 


( Asiatic Syrian arcs : انظر‎ ) 


arc Islands جزر قوسية‎ 

جزر شاطنية أو قريبة من الشاطئ تتخذ فى 

uy‏ العام شكل القوس وتنتج من حركات 
PN"‏ 


القوس السورية 
سلاسل الجبال الناتجة من الطيات الاقليمية 
$i‏ من hi‏ اضى السورية إلى الأراضى 


arc, Syrian 


arc welding اللحام بالقوس‎ 
elt do Xu الكهر‎ uw استعمال القو‎ 

المعادن . 
رة arch‏ 


طية محدبة طويلة الامتداد . 


arch of flow structure قبو ببية أنسيابية‎ 

بنية تظهر على شكل أقواس متوازية عرضية 

على أسطح التدحلات النارية › وتكون الجوانب 

المحدبة للأقواس فى اتجاه الطرف الاقصى للتدخل 
النارى . 


خام التصدير العربى arabian export crude‏ 
النفط العربى !استخرج من المملكة العربية 


الخام العربى الثقيل arabian heavy crude‏ 
الخامات البترولية العربية ذات الكثافة العالية 


ودرجات الغليان المرتفعة : 


الام العربى arabian light crude Ast!‏ 
الخامات البترولية العربية ذات الكثافة 
المنخفضة ودرجات الغليان المنخفضة . 


الحام العربى المتوسط 

الخامات البترولية العربية التى تعطى 
مقطرات ذوات درجات غليان متوسطة عند 
ره 


arabian medium crude 


الدرع العربية Arabian shield‏ 
نواة الصخور النارية التى تكون أساس شبه 
الجزيرة العربية فى دهر ما قبل الكمبرى » والتى 
ترسبت فى حوافها طبقات الصخور الرسوبية 
وأحواضها فى الدهور والأحقاب اللاحقة . 


القطع بالقوس 
استعمال القوس الكهربائية فى قطع 
المعادن . 


arc culting 


pee Yt == 
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رمل arenaceous‏ 
وصف للرواسب أو البقايا الحفرية للكائنات 
الحية إذا تكونت فى أساسها من مادة السليكا . 


أركوز arkose‏ 
صخر رمل شبه ناضج يحتوى على jer‏ 
على الأقل من معادن الفلسبارات . 


كبل مدرع armoured cable‏ 
كبل يتم عزله جيدا بطريقة dled‏ يتحمل 
عمليات الثنى والضغط Fc‏ يقاوم الاحتكاك 


وعوامل التعرية . 


زجاج مقوى armoured glass‏ 
زجاج يتكون من عدة طبقات إحداها من 
dab‏ التتروسليولوز أو ما يشاببها ومثال ذلك 


زجاج التربلكس . 


aromatics مواد أروماتية‎ - ١ 
مركبات عضوية تحتوى على نواة البنزين‎ 

cas Gel أى مواد‎ ibe d 

با لخواص الأروماتية . 


؟ - مواد عطرية 


Archaeozoic Era 
) حقب الياة العتيقة ( الحقب الأركيزوى‎ 
حقب من العصور الجيولوجية السابقة‎ 
لعصر الكمبرى تمثلها صخور غير متحولة مما قبل‎ 
c الكمبرى» ترتكز على طبقات شديدة التحول‎ 
ونسب هذا الحقب إلى الحياة العتيقة لوجود بعض‎ 
. أثار للحياة مشكوك فيها ببعض صخوره‎ 


arcuate fold 


طية مقوسة 
ib‏ إقليمية تحدبية تتخذ s‏ 


القوس .ومثلها القوس السورية . 


الطيات الخطية المقوسة 


arcuate linear folds 


( linear folds : انظر‎ ) 


area, concession منطقة امتياز‎ 
( concession area : انظسر‎ ( 

area, exclusive منطقة خصصة‎ 
( exclusive area : انظر‎ ) 

area, preferential منطقة الأفضلية‎ 


( preferential area : Jai! ) 


ji i il à 


aro 





aromatic solvent naphtha مذيب نفتا الأروماق‎ 

hds‏ من اهدرو كربونات 

والنفتينات eel‏ & على بعض المقطرات الأروماتية 
الناتجة عن تقطير خام البترول . 


البارافينية 


كبريتيدات أر وماتية aromatic sulphides‏ 
AS y‏ عضوية أروماتية تحتوى جزهاتها 
عل درة كبريت e‏ ومثال ذلك مركبات 


الليوفينولاات . 


aromatic HC% volume 
النسبة المحوية الحجمية للهدروكربونات الأرومإتية‎ 
النسبة الحوية للهدروكربونات الأروماتية‎ 
. التى توجد بالسائل البترولى مقدرة بالحجم‎ 


أر متة aromatization‏ 
عملية تحويل مركب عضوى أليفاق إلى 
مركب عضوى أروماق « وذلك بنزع عدد من 
ذرات اهدرو جين إما بالحرارة والضغط وإما 
عملية الأروسورب arosorb process‏ 
طريقة لامتزاز المر OLS‏ الاروماتية من 


arrester, flame 


مانع اللهب = كاج اللهب 


(flame arrester : انظر‎ ) 


aromatic acid أروماق‎ uar 

ga‏ عفري تفل فيه جرع 
الكربوكسيل الحمضية بالنواة الأروماتية مباشرة 
مثل حمض البنزويك ( كيد - ك |١‏ يد) 
(C,H,.COOH )‏ . 


aroma:'cs, alkylated أروماتيات » لكة‎ 


( alkylated aromatics : انظر‎ ( 


مركبات أروماتية aromatic compounds‏ 
م OLS‏ كيميائية تحتوى جزيئاتها على حلقة 

البنزين » ويمكن أن تحتوى على سلاسل جانبية 
مرتبطة بالحلقة » ومن أمثلتها البنزين والطولوين . 


مستخلصات أروماتية 

بعض المواد الأروماتية التى تفصل من 
المقطرات البترولية مثل تلك المواد التى تفصل من 
الكيروسين والسولار بالرج مع حمض الكبريتيك. 


aromatic extracts 


aromatic fraction 


الجزء الأروماق 
القطير امحتوى على المركبات الأروماتية . 


نفط لا أروماق aromatic free petroleum‏ 
uil dau‏ الأسانن جلو ULE‏ سن الموآذ 


— yy — 
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والحديد . وهو معدن اقتصادى وأهم خصائصه 
المقاومة الشديدة للحرارة à pos‏ : 


ash, fly الرماد المتطاير‎ 
( fly ash : انظر‎ ( 
ash, sulphated : الرماد المكبرت‎ 


( sulphated ash : انظر‎ ) 


اختبار الرماد 

اختبار تسخن فيه زيوت التشحم عند 
درجة حرارة معينة لتقدير كمية الرماد التى 
تتخلف عنما . 


ash test 


مضافات لا رمادية 
مواد lol | doy‏ عند احتراقها c‏ وهى 
تضاف إلى بعض أنواع الوقود أو زيوت التشحم 


ashless additives 


منظفات لا ,436 ashlessdetergents‏ 
منظفات à.‏ لا تترك رمادا عند 
إحراقها . 





Yy 


| طریق شريانى 


بئر ارتوازية 


تيار هواق اصطناعى 


تجفيف اصطناعى 


الروافد الأولى 


( first arrivals : انغظر‎ ) 


arrivals,first 


arterial highway 
طريق رئيس تخرج منه فروع جانبية تصله‎ 


ببقية المناطق الحيطة به . 


artesian weli 
بكر تصعد فيا المياه الجوفية إلى سطح‎ 
. الأرض بقوة دفع طبيعية‎ 


artificial draught 
. باجهزة الشفط‎ 


رفع اصطناعى artificial lift‏ 
استعمال وسائل اصطناعية لرفع النفط من 
المكمن إلى السطح . 


artificial seasoning 


إزالة الرطوبة أو اثار الماء بواسطة الحرارة . 


أسبستوس ( صخر حريرى ) Asbestos‏ 
معدن ييل لونه إلى الاخضرار الخفيف 
ويتكون من ألياف دقيقة طويلة . تركيبه 


معجمالنفط 


251 





أسفلت الخلط البارد 


asphalt, cold mix 


( cold mix asphalt : انظر‎ ) 


خرسانة أسفلتية 
خليط من الأسفلت به حبات الحصى جيدة 

الفرز ( متقاربة الاحجام ) يستعمل فى رصف 

الطرق التى تسير عليها الشاحنات الثقيلة . 


asphalt concrete 


asphalt, catback or fluxed 


iz cdd 


( cutback or fluxed asphalt : انظر‎ ) 


( emulsified asphalt : انظر‎ ) 


asphalt, emulsified 


asphalt, hard صلد‎ chin! 


( hard asphalt: انظر‎ ) 

asphalt, hot lay أسفلت الفرش الساخن‎ 
) hot lay asphalt : انظر‎ ١ 

asphalt, mastic blocks قوالب الأسفلت المرن‎ 


( mastic blocks asphalt : انظر‎ ) 


TA = 


الأقو اس الأسيو ية السورية Asiatic Syrian arcs‏ 

سلاسل الجبال القوسية الناتجة من الطيات 
القوسية الاقليمية الممتدة من الأراضى السورية 
إلى الأراضى المصرية مارة بفلسطين وشمال شبه 


Ente جزيرة‎ 


أسفلت asphalt‏ 
مادة تتكون أساسا من البتومين وبعض 

المواد المعدنية لونها أسود أو بنى » غالبا ما تكون 
طرية » وقد تكون he‏ فتتراوح صلابتها من 
eis Y - |‏ النوعى من ١,١‏ إلى SY‏ 
تستعمل مادة عازلة وحابسة للسوائل وفى 


الرصف . 


نفط أسفلتى الأساس 
الأسفلتية . 


asphalt base petroleum 


asphalt, blown or oxidized 


أسفلت مؤكسد 


( blown or oxidized asphalt : انظر‎ ) 


مخلفات أسفلتية asphalt bottoms‏ 
eae‏ ن ع ر روت 
الوقود وغيرها . 
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asphalt, paving أسفلت الرمف‎ 
) paving asphalt : انظر‎ ) 
asphalt primer بطانة أسفلتية‎ 


طلاء أولى من الأسفلت يستعمل فى تبطين 
المواد المطلوب عزها توطئة لتغطيتها بطبقات 
أخرى من الطلاء . 


asphalt, rapid curing 


( rapid curing asphalt : انظر‎ ) 


أسفلت الطرق 


asphalt, road 


( paving asphalt : à» ji cel pal) 


asphalt rock صخر أسفلتى‎ 

حجر qe‏ حجر جيرى مشبع 
بالاسفلت . 

asphalt, roofing أسفلت السطوح‎ 


( roofing asphalt : انظر‎ ) 


asphalt, rubber bile أسفلت‎ 


( rubber asphalt : à ( 


asphalt, medium curing 


أسفلت متوسط الفاسك 
( انظر : medium curing asphalt‏ ( 


أسفلت محمل بالمعادن 


asphalt, mineral filled 


( mineral filled asphalt : انظر‎ ) 


asphalt, native 


أسفلت خام 


) native asphalt : انظر‎ ) 


أسفلت طبيعى 


( natural asphalt : انظر‎ ( 


asphalt, natural 


asphalt, natural rock 
حجر الأسفلت الطبيعى‎ 


( natural rock asphalt : انظر‎ ) 


asphalt, on test أسفلت مختبر‎ 


( on test asphalt : à) 


طلاء أسفلتى asphalt paint‏ 
نوع من الطلاء أساسه الاسفلت» يستعمل 
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أسفلتيت asphaltite‏ 
بقايا أسفاتية توجد فى الطبيعة . 


asphaltum أسفلت‎ 
( asphalt : انظر‎ ) 
assemblage, fossil dy yim AP yok 
( fossil assemblage : انظر‎ ( 
assessment drilling حفر تقييمى‎ 


حفر يجرى لتقدير كميات النفط الموجودة 


بالمكمن وتعيين نوعه ورتبته . 


استخراج معان ر بالدفع assisted recovery  (‏ 
دفع الغاز أو الماء فى الطبقة المنتجة 


UY .من‎ eal y zd لاستخراج‎ 


d^) أسفلت‎ 


asphalt, sand 


( sand asphalt : انظر‎ y 


أسفلت بطىء الفاسك asphalt, slow curing‏ 
أسفلت يتاسك فى زمن Job‏ نسبيا . 


مر کبات أسفلتية 
مركبات ذوات وزن جزيئى كبير ودرجات 
غليان مرتفعة وتشبة الأسفلت فى خواضها . 


asphaltenes 


asphaltic cement أسفلتى‎ cul 

مادة لاحمة تستعمل لتغطية سطح الأسفلت 

تتكون من البتومين أو من dade‏ من البتومين 
وأحد زيوت النفط . 


مادة أسفلتية asphaltic material‏ 
مادة تشبه الأسفلت فى خواصها مثل القار 


شابه ذلك . 

بتر ول أسفلتى asphaltic petroleum‏ 
زيت بترول يحتوى على نسبة عالية من المواد 

ETE 
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eee am 


طية غير متائلة 

بنية جيولوجية فى الصخور الرسوبية تنش 
عن رد فعل للحركات الأرضية تستجيب U‏ 
الصخور بالانثناء إلى أعلى أو إلى أسفل ds.‏ 
حالة الطية غير Will‏ يميل كل من جناحى الطية 
بزاوية مختلفة عن الآخر بالنسبة إلى حور الطى . 


asymmetrical fold 


الفلاف Spt!‏ 
ما ER bs‏ من غازات . 


atmosphere 


عمود التقطير الجوى 


عمود تقطير أو تجزئة تقطر فيه السوائل 
النفطية ( البترولية ) تحت الضغط الجوى المعتاد . 


atmosphere column 


atmospheric column reflux drum 
ارتداد عمود التقطير‎ al > 
التقطير قبل إعادته إلى عمود التقطير لتکرار‎ 
. تقطيره‎ 


القطير الجوى 

التقطير الأولى للنفط الخام تحت الضغط 
الجوى للحصول على مر OLS‏ نہائية وشبه نائية 
صالحة للاستهلاك c‏ واهمها الجازولين ( بنزين 
السيارات ) ووقود الطائرات النفاثة والكيرو سين 
وزيت الغاز وزيت الوقود . 


atmospheric distillation 


associated natural gas 
7 الغاز الطبيعى المصاحب‎ 
الغاز الطبيعى المرافق للبترول ويكون إما‎ 
ذائبا فيه تحت الضغط الطبيعى للمكمن ويعرف‎ 
وإما مكونا لتجمع غازى أعلى‎ e بالغاز الذائب‎ 
. المكمن ويعرف بغاز الغطاء‎ 


assorted £o 
وصف لما اختلفت أشكاله أو صفاته أو‎ 
. هرا معا‎ 


ASTM distillation 
تقطير بطريقة الجمعية الأمريكية لاخبار المواد‎ 
استعمال طريقة التقطير التى ابتكرتبها‎ 
volt Sle Y الأفريكية‎ cect! 


asthenosphere ( tectosphere-zone of flowage ) 
نطاق الانسياب‎ 

الجزء الذى يلى القشرة الأرضية وقد يعتبر 
النطاق العميق منها والذى توجد فيه الصخور فى 
حالة تسمح Sul‏ السريع بحركات الطى 
والتشوه . 


astral oil زيت الإضاءة‎ 


اسم يطلق أحيانا على الكيروسين . 


atm 


atomic weight الوزن الذرى‎ 

O59‏ ما بنواة الذرة من بروتونات 
ونيوترونات . 

atomization ترذيذ‎ - ١ 


تحويل سائل ما إلى رذاذ بضغط المواء . 


۲ ¬ تىذريىر 
c‏ جسم صلب إلى قطع متناهية فى 
الصغر تحت بعض الظروف الخاصة . 


ترليق atomized lubrication dd Ju‏ 
استعمال ردد يت التشحم d‏ تزييت 
بعض أجزاء الآلات بوساطة el bl‏ المضغوط . 


attrition test T necs 
مقدار التاكل والبرى‎ Old اختبار يجرى‎ 


نتيجة للاحتكاك تحت ضغط . 


مقياس ”معی audigauge‏ 


الصه E‏ باستعمال الموجات فوق Spall‏ . 


atmospheric fractionating tower 
جوى‎ UE برج‎ 
النفط إلى مقطراته‎ i فيه‎ SF برج‎ 
. الختلفة بتقطيره تحت الضغط الجوى العتاد‎ 


atmospheric rerun التقطير الجوى‎ Sole} 

إعادة تقطير المقطرات تحت الضغط الجوى 
المعتاد لق 

atmospheric topping Ty قطفض‎ 


تقطير بعض المقطرات متوسطة الغليان 
لإزالة ما بها من قطفة المواد المتطايرة . 


شِعْبٌ حلقی ) Atoll (dh‏ 
شعب مرجانی حديث أو حفرى Ux‏ من 
نمو مستعمرات المرجان حول جزيرة بركانية 
هابطة فى الحيط › ويزداد هبوط الجزيرة مع 
ازدياد نمو المستعمرات حتى تظل ملامسة 
لمنسوب الماء . ومع اختفاء الجزيرة تماما يظهر 
الشعب Que M‏ على هيئة حلقة محيطة ببحيرة 
مستديرة ( لاجون ) . 


العدد الذرى 
عدد يدل على ما بالذرة من بروتونات : 


atomic number 
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ave 





مصطلح يطلق على معادن من الصخور 


النارية محدودة بأوجه بلوراتها الخاصة بها . 


automotive diesel 


Jy‏ المخركات 
الزيت المستعمل وقودا فى محركات الديزل . 


وحدة التكريرالذاق 
وحدة يتم فيها نزع شوائب الكبريت من 
المقطرات بواسطة اهدرو جين . 


autorefining unit 


auxiliary equipments معدات احتياطية‎ 


تجهيزات تستعمل عند الحاجة إليها أو فى 


وحدة الضخ المساعدة auxiliary pumping unit‏ 
وحدة ضخ عير رئيسية تستخدم فى رفع 


السوائل البترولية . 


auxiliary tank 


be‏ احتياطى 
حزان يستعمل عند الحاجة إليه . 


average freight rate assessment( A F R A ) 
a N] 5 
اجور شحن السلع وهو ماخوذ من الحروف‎ 
. الاولى للتعبير الانجليزى‎ 


| أوجيت 





augite 
Cur S audi معدن من مجموعة معادن‎ 

لونه بنى أو أسود وله بريق زجاجى أو صمغى 
وبلوراته أحادية اميل » تر كيبه الكيميان EAS bos‏ 
الألومنيوم والكلسيوم والمغنسيوم والحديد . 
يكثر وجوده على الأخص فى الصخور النارية 


autoclave كلاف‎ pyi 
جهاز خحاص تجرى به التفاعلات الكيميائية‎ 
نحت ضغط مرتفع وفى درجة حرارة عالية»ويجرى‎ 
تسخينه إما بالبخار وإما بالكهرباء» كما‎ 
أدوات الجراحة‎ pigs يستعمل أحيانا فى عمليات‎ 
. وأدوات المعامل أو الملابس‎ 


autoignition temperature 


درجة حرارة الاشتعال الذاق 


درجة الحرارة التى تشتعل فما المادة 
Et‏ 


automation d'ó bass 
لاجراء العمليات الصناعية‎ COMMI إدارة‎ 


دون الحاجة إلى تدخل الانسان . 


automorphic = idiomorphic = éuhédral 


ذال الأوجه 


معجمالنفط 


axial plane of folding 

السطح الذى يمكن تخيله بداخل الطية بحيث 

تكون كل نقطة عليه على بعدين متساويين من 
جناحى الطية Olt F‏ بطبقة معينة فيها . 


axis of fold محور الطية‎ 

الخط الذى يمل A‏ المستوى الحورى للطية 

qut‏ فى قطاع عرضى ها وهو يعين الاتجاه 
العام للطى . 


axle grease شحم المحاور‎ 

شحم يتحمل درجات الحرارة العالية › 

يستعمل فى تشحم أجزاء الآلات التى تدور 
بسرعة كبيرة . 


الحقب الازوى ( حقب اللاحياة Azoic Era‏ 

اول الاحقاب من عمر الأرض ويلغ أكار 
من all‏ مليون من السنين 6 وتتميز صخوره 
yx‏ تماما من الحياة أو أى أثر ها . 


۶ 


avi 
aviation fuel = aviation gasoline 
وقود الطائرات = جازولين الطائرات‎ 
Jie نوع من الجازولين ذو رقم أوكتانى‎ 
وتستعمل الطائرات النفاثة‎ «( ١ 5 ~A ) 
: من الوقود البرافينى‎ lel نوعا‎ 


aviation gasaline جازولين الطائرات‎ 
) avition fuel ١ انظر‎ ) 


aviation petroleum products 
المنتجات البترولية للطائرات‎ 
مقطرات بترولية من زيوت وشحوم‎ 
لاستعماها فى‎ dele cle, وجازولين‎ 
. الطائرات‎ 


axial line of fold للطية‎ sy yet b! 
تقاطع المستوى المحورى للطية مع‎ > 
۰ سصح الارض‎ 


اختبار الضغط !$31.59( — back - pressure test‏ 
اختبار يعتمد على قياس الضغط المرتد من 


back shore الشاطى الخلفى‎ 

جزء من CPUS‏ البحر لا ala‏ الماء إلا فى 
حالة المد . 

back sweetening تحلية عكسية‎ 


إضافة مادة 6 oU‏ إلى أحد المقطرات 
أو المواد النفطية c‏ مثل إضافة OESTE‏ إلى الغاز 


لف مضاد back - twisting‏ 
إذارة الشى فى عكس اتجاه حر كته العادية . 


back-up man 
Ctl مساعد عامل ( بديل تحت‎ 


xcci 


B 


babbit ( € أشبابة و بابت‎ ( tc) 
وامحاور‎ Y أشابه خاصة تبطن بها بعض‎ 


back filling ردم‎ 

إعادة ما استخرج من الأرض فى عملية 

حفر إلى مكانه الأصلى مثل ردم خندق بعد وضع 
الأنابيب . 


شدادات خلفية back guys‏ 
حبال أو أسلاك cus‏ الجانب الخلفى من 
برج AM‏ . 


back - off 
فك أنبوب الحفر' من أنبوب ساقط داخل‎ 
E 


سحب الأنابيب 


back - off tool أداة فك‎ 


أداة تستعمل فى فك أنابيب الحفر . 


— $0 — 


معجمالنففط 


عارضة الخلاط baffle, mixer‏ 
لوح عارض يوضح على جدار الوعاء من 
الداخل وعلى مسافة محددة من القلاب حتى يمنع 
السائل المجاور من الدوران مع حركة القلاب › 
وبذلك يساعد على تمام التقليب والخلط . 


baffle wall ye 


سور الحجز الرمال . 


منزوح ) bailed ( bld‏ 
ما ينزح من البئر من cle‏ وطين وبقايا حفر 
ويمكن ان يرمز إليه patel‏ ( منز ) . 


bailer ) bir ) ij 
اسطوانى طويل محكم مزود بصمام فى‎ sul 

قعره » يستعمل فى نزح الماء والطين من ابار 
الحفر . ويمكن أن يرمز إليه path‏ ( نز ) . 


bailer valve 


plane‏ تفريغ 
صمام خاص يتحكم فى تفريغ طينة الحفر . 


bailing نزح‎ 

إزالة الرمل من البئر باستخدام المنزحة وهى 

أنبوبة مفتوحة الطرفين يقفل طرفها الأسفل 
بصمام وتدلى داخل AA‏ بواسطة سلك . 


bac 


المستخلص الر اجع backwash‏ 
سائل الاستخلاص الذى يعاد مرة أخرى 


إلى الجهاز لإعادة استعماله » وذلك لرفع كفاءة 


عملية الاستخلااص : 

bacterial degradation Ty UM M 
تخليص حام النفط من المواد ذات الجزيئات‎ 

القصيرة بوساطة البكتريا . 

أرض وعرة — حزن badlands‏ 
أراض لا تصلح لسير العربات أو وسائل 

النقل الأخرى . 

badly sorted ردىء الفرز‎ 


صفة التربة والصخور المائية التى تتكون 
من خليط غير متجانس من الحبيبات المتفاوتة 
الاحجام . 


عارضة baffle‏ 
شريحة صلبة من المعدن أو الخشب تعترض 
طريق سائل أو PIER‏ لمعن مار 
الأصلى » مثال ذلك العوارض التى توضع داخل 
أوعية التفاعل GLAS‏ التى dey‏ بها قلاب 
حيث تساعد هذه العوارض على منع دوران 
السائل مع القلاب وتساعد بذلك على تمام عملية 
المرج . 
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bal 


حبس ذوكرة ball cock‏ 
هذه الكرة فى إغلاق الفتحة التى يخرج منها السائل . 


ball - and - socket joint كروى‎ jar 
- 8 sd 
مفصل يتكون بتداخل جزء كروى فى تجويف‎ 


ball - up ( balling of bit ) تالبك لقمة احفر‎ 

امتلاء فجوات مثقب الحفر بالطين أو غيره 

ما يقلل من كفاءته ولذلك يلزم تنظيفه لاستمرار 
الحفر . 


صمام ذو كرة ball valve‏ 
صمام بداخله mos QA U^ aS‏ تملها مرور 


شاحة تفريغ ballast car‏ 
شاحنة بها جهاز يسمح بتفريغ الرمل أو 

الحصى . 

ballast voyage رحلة الاتزان‎ 


الرحلة التى تقوم بها الناقلة بعد إفراغ ما بها 
من بترول وملء بعض خزاناتها بالماء حفظا 
لتوازنها . 


bailing out نرح‎ 

إخلاء الشىئ من محتوياته » وتستعمل أيضا 
oat‏ تصفية . 

با کلیت bakelite‏ 


أسم is sé‏ لمادة بو ay‏ صلبة تحضر 
بتفاعل الفينول والفورمالدهيد بالحرارة 
والضغط c‏ لا تتأثر بالحرارة ولا تقبل الاشتعال : 
ويصنع UAM Ys‏ الأدوات الكهربائية » وتنسب 
إلى مبتكرها الكيميالى البلجيكى الامریکی 
و باكلاند » . 


جازولين متوازد 

جازولين متوازن الخواص 2 فهو ذو رقم 
أوكتانى مناسب ولا يحتوى على شوائب . مثل 
M TEL NEN‏ ا ات 


earl 


balanced gasoline 


بالكو 
اشابه شديدة الضلابة تحمل الحرارة 
العالية » تتكون من 7١‏ / من اليكل و ٠١‏ / 


balco 


bald - headed anticline 
طية محدبة عارية‎ 
. صخور قمتها بعوامل التعرية‎ 


معجمالنفط 


bal 





بركة « باردسديل Bardsdale pool (C‏ 
بالولايات المتحدة الأمريكية . وتتكون صخوره 
المنتجة من سحنات طباقية حمراء برية تبلغ ثخاتها 
٠‏ مر » موزعة على حوض (bog‏ 
ويتراوح عمر تلك الصخور بين الايوسين 
العلوى والميوسين السفلى » وتتكون من صخور 
رملية أ ركوزية دقيقة الحبيبات مع قليل من الطفل 
الغرينى والاحجار الطينية ورصيص deo‏ سى 


الفرز . 

إكمال عار barefoot completion‏ 
إ كال البكر بعد الانتهاء من عمليات الحفر 

دون تبطين قعرها . 

barefooted well بئر عارية‎ 

bar, finger sand J by شريط‎ 


( finger sand bar : انظر‎ ( 


bar, goose neck قضيب معقرف‎ 


( goose neck : انظر‎ ) 


£A — 


ماء الصابورة ballast water‏ 
الماء الذى AE‏ به gles‏ الناقلات بعد 
تفريغها bit‏ توازنها فى عرض البحار . 


ballast well بئر الصابورة‎ 


ابعر التى يفرغ فيها ماء الصابورة . 


تكور balling‏ 
التصاق فتات الحفر بلقمة الحفر و تجمعه على 
هيئة كرة تقلل من كفاءة عملية الحفر . 


سلسلة طويلة من الرسوبيات تكونت بفعل 
التيارات المائية أو الأمواج . 


بار bar‏ 
وحدة Em‏ الضغط c‏ وتساوى مليون 
داين على السنتيمتر المربع 5 


barchan dune = crescentic dune 
Jey كثيب‎ = De قوز = كثيب‎ 
ويكثر فى‎ IMI يتخذ شكل‎ by at 
المناطق الصحراوية التى تسود فيها الرياح فى اتجاه‎ 
. واحد تقريبا طوال العام‎ 
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bar 
ا 0 سس س0‎ 


صلادته بين ۳,١ CY‏ .ثقيل leg‏ وثقله النوعى 
حول cto‏ يوجد فى عروق مختلط بالخامات 
Sij) Rau nS‏ رارضا deum‏ اق 
صناعة الطلاء والنسيج وإعداد طينات الحفر . 


اختبار كلو ريد الباريوم barium chloride test‏ 
احتبار GLAS‏ للكشف عن وجود أملاح 


الكبريتات فى النفط . 

النباح barker‏ 
صفارة العادم التى تدل من بعيد على أن 

. تعمل‎ XM 

بارو کو baroco‏ 


طينة حفر خاصة لا مائية الأساس تستعمل 
فى حالة وجود تكوينات ملحية . 


سجل الضغط barogram‏ 
بيان بتغيرات الضغط فى منطقة ما خلال 
مدة معينةءيظهر على هيئة رسم Gly‏ يتضح فيه 


مسجل الضغط الجوى barograph‏ 


باروترموجراف 


barothermograph 


رفوف قضبانية 


bar racks 


حديد ( قضبان ( تسليح 


( reinforcement bars : انظر‎ ) 


bars, reinforcement 


Dar, sand 


حاجز رمل 


( sand bar : انظر‎ ( 


43d À ola 


bars, solid steel 


( solid steel bars : انظر‎ ( 


قضبان bars, tie Ju JI‏ 
١‏ انظر : tie bars‏ ( 
صندل barge‏ 
قن کی مسطح يلحق بمجموعة معدات 
ال حفر الببحرى à‏ 
باریت barite‏ 


معدن تر كيبه GLAS‏ كبريتات Ce Wl‏ 
يتبلور فى النظام المعينى eae e ZUM‏ اللون 
أو أبيض cox‏ على بعض شوائب ملونة » درجة 


barrels fluid per hour ) BFPH )‏ 
براميل السوائل فى الساعة 
كمية السوائل النفطية ممدرة بعدد البراميل 
التى تنتج منها فى الساعة الواحدة . ويمكن أن 
يرمز إليه باختصر ( ب . سل / سع ) . 


barrel house مبنى التعبئة‎ 

المبنى المعد j‏ لتعبئة البراميل فى معامل تكرير 
النفط . 

barrel / mile برميل / ميل‎ 


تكاليف نقل برميل النفط لمسافة ميل 


واحد ; 


barrels oil per day ) BOPD (‏ 
براميل الزيت فى اليوم 
بالبراميل . ويمكن أن يرمز إليه pate‏ 


OY Fee) 


barrels per stream day ( BSD )‏ 
براميل فى اليوم التقويمى ( ب ىت ( 
ويحسب هذا العدد بقسمة عدد البراميل 
المستخرجة فى العام على عدد أيام السنة . 





حوض محتجز 

حو ض الترسيب الذى يحول بينه وبين 
BE dad‏ برى من جزيرة أو سلسلة جزر تبدو 
متدة أمامه فتعوق الاتصال GA‏ للحوض 
باحيط » وتؤدى إلى وجود بيئة ترسيبية تمل فير 
حركة الماء وبالتالى ما يحويه من IU‏ 
ومن ثم يقل الاتصال الحيوى أيضا c‏ وعثاله بحر 
اليابان . 


barred basin 


barrel برميل‎ 


)١‏ وحدة من وحدات الوزن أو الحجم يختلف 
قدرها باختلاف الأوجه التى تستعمل Ud‏ 
dy‏ البترول يعتبر البرميل معادلا £Y‏ 
ET‏ 

ب) وعاء اسطوانی يطرح من شرائح td‏ 
أو من المعدن يستعمل فى تعبئة وتخزين المواد 
الصلبة والسائلة فى الصناعة . 


barrels condensate per day ( BCPD ) 
فى اليوم‎ OW براميل‎ 

كمية السوائل المقطرة مقدرة بعدد البراميل 
التى تنتج منها فى اليوم الواحد . ويمكن أن يرمز 
ol‏ باختصر ( ب . م | يوم ) . 


barrels condensate per hour ) BCPH ) 


براميل المكثفات فى الساعة 


كمية السوائل المقطرة مقدرة بعدد البراميل 
التى تنتج منها فى الساعة الواحدة . ويمكن أن 
يرمز إليه باختصر ( ب . م / سع ) . 
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bas 





barrels water per hour ( BWPH ) 


براميل ماء فى الساعة 


ويمكن أن يرمز إليه path‏ ( ب . ماء | Cg‏ 


barren well "dba 
. كر غير منتجة‎ 

مضخة barrow pump ij pt‏ 
مضخة تحملها عربة فيمكن استعمالها فى أى 

مكان . 


basal conglomerate = basal sands 
کنجلومرات قاعدية = حجر رمل قاعدى‎ 
الصخور‎ d حالة من هيئات التتابع‎ 
الرسوبية؛ يكون فيها الجزء الأسفل من التكوين‎ 
الأعلى ) عند سطح‎ LE الأحدث‎ or à x 
de اللاتوافق مكونا من كنجلومرات أم حجر‎ 
مستمد من كسارة من التكوين الجيولوجى‎ 
. ) الاقدم ( ای الاسفل‎ 


خط base line i'l!‏ 
الخط الذى يبدأ منه القياس أو العد فى أية 
عملية WA E‏ عليه العمل فى علم المساحة . 


barrels per day ) b /d ) براميل فى اليوم‎ 

ote‏ ما تنتجه البعر فى اليوم من نفط أو ماء 

مقدرا بالبرميل . ويمكن أن يرمز إليه باختصر 
( ب /ی). 


barrels per hour (BPH) براميل فى الساعة‎ 

مقياس لانتاج النفط الخام مقدراً بعدد 

البراميل فى الساعة . ويمكن أن يرمز إليه path‏ 
Cele)‏ 


barrels per stream day (BSD) 
) براميل فى يوم العمل( ب ى ع‎ 
مصطلح مختصر للدلالة عل عدد براميل‎ 
. النفط التى تستخرج فى يوم عمل‎ 


barrels per well per day ) BPWPD ) 

براميل البثر فى اليوم 
ما تنتجه بثر من النفط الخام مقدرا بعدد 
البراميل فى اليوم » ويمكن أن يرمز إليه pad‏ 


( ب . بر ]يوم ). 


براميل barrels water ( BW ) s L‏ 
إنتاج الماء مقدرا بالبراميل . ويمكن أن يرمز 
إليه باختصر( ب .ماء ) . 


barrels water per day ( BWPD (‏ 
براميل ماء فى اليوم 
az)‏ الماء مقدرا بالبراميل فى اليوم . ويمكن 
ol‏ یرمز إليه باختصر( ب . sv‏ | يوم ) , 


— وى — 


معجم النفط 


basic capacity السعة الأساسية‎ 


سعة الجهاز أو الصهرع امحسوبة نظريا . 


المعطيات الأساسية basic data‏ 
البيانات اللازمة لاتخاذ قرار سلم . 


بترو کیمیار يات أساسية basic petrochemicals‏ 
مواد بترو كيميائية بسيطة الت ركيب تستخدم 
الإثيلين الذى يستخدم ف إنتاج اللدائن وغيرها . 


الحوض basin‏ 
طية مقعرة مقوسة إلى أسفل وهى عكس 
القبة وتميل فيها الطبقات نحو نقطة مركزية فى قعر 


basin, structural 


( structural basin : انظر‎ ) 


bastard file stall المبرد‎ 


مبرد نصف خشن يصلح ف أغراض 
عديدة . 


= 


bas 


خط base line erosion cos!‏ 
الخط الذى يبين الحد الأقصى لعمليات 
النحر . 


db, >‏ العام الأساسية 
خريطة تر سم لنطقة دود أى E‏ 
ولكنها تحمل bt‏ معالمها الاساسية . 


base map 


صخور القاعدة basement rocks‏ 
الصخور التبلورة القديمة النارية والمتحولة 

التى توجد تحت الصخور الرسوبية فى العمود 
الجيولوجى , وتتبع فى الغالب دهر ما قبل 


الكمبرى . 


base oil زيت أولى‎ 

زيت ينتج من تقطير النفط دون معالجة او 
إضافة . 

أر صدة أساسية base stocks‏ 


المواة. البعرولية الأساسية الموجودة ONAL‏ 


£o‏ والمعدة للتصنيع › إما بالتقطير أو 


base stock, petroleum 
مادة نفطية ) بترولية ( أساسية‎ 


( petroleum base stock : Jai ) 


= X. — 
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بوكسيت 

d Je Coy eye MI ust 
تنقية بعض الزيوت الخفيفة فيزيل ألوانها وما بها‎ 
. من شوائب وهو خام طبيعى‎ 


bauxite 


از ع الإطار bead breaker‏ 
جهاز به خرزة من الصلب تساعد على نزع 
الاطار الخارجى لعجلة السيارة وغيرها . 


عمود — بالكر bead - packed column Wt‏ 
المقطرات الت تتقارب درجات Vue‏ . 


bead valve صمام بخرزة‎ 

صمام به كرية صغيرة Sel Gb‏ وضبط 
تدفق السوائل فى الأنابيب . 

beam well بثر بمضخة‎ 


P‏ تنج بمساعدة مضخة وليس بقوة 
الضغط fell‏ للمكمن وتكون المضخة عادة 
شحم الخاور bearing grease‏ 
شحم غير قابل أل“ كسدة Ae‏ درجت 
الحرارة العالية > يشتعمل y‏ تشحم eL VI‏ 
eal!‏ كة هك لمأو tea aa‏ کھا VN TY‏ 


| 
اده‎ oo 

| 

| 


batch AL ACE; 
من‎ MAD صناعية كاملة‎ ila وصف‎ 
ARES بالمادة‎ zai, المواد الخام‎ 


برج التشغيلة batch column‏ 
برج تجرى فيه العمليات الصناعية على 
دفعات . 


batch plant 
من الاجهزة تجرى فيا‎ 
الإنتاج‎ pn دفعات‎ Ue العمليات الصناعية‎ 


إنتاج JM‏ 
إحدى طرق الانتاج يكون فيها العمل على 


دفعات وبطريقة py‏ مستمرة : 


batch production 


ar = $146 jar‏ البطارية 

| حمض كبريتيك تقع «AUS‏ بين 

٠,۸٤١ |‏ يستعمل فى البطاريات السائلة » مثل 
مر 8 الرصاص . 


battery acid 


«u ١١ ٠ 


battery, tank 


d ud 
| 


( tank battery : put j 


— of ve 


معهجمالنفط 


MM‏ کے 


beidellite بیدیللیت‎ 


« المونتموريللونيت » . 


حقل نفط ١‏ بلشر » Belcher oil field‏ 
أحد حقول النفط فى منطقة أونتاريو 
بكندا . يعد مثالا لحقول النفط التى تختزن نفطها 
فى نطق من صخر الدولوميت Lidl‏ التى تحتويها 
صخور حجر جيرى أصم . 
وتتكون نطق الدولوميت هذه نتيجة للدلمتة 
ale‏ لصخور الحجر الجيرى - ويسمى التكوين 


المنتج فى هذا الحقل تكوين سالينا » ويتبع العصر 
السيلورى . 
عوامة جرسية bell buoy‏ 


عوامة LA‏ بها جرس يدق مع حركة 
الامواج لتتعرف علا الزوارق فى الظلام . 


bell hole ثقب ناقوسی‎ 
الاتجاه‎ Q يضيق‎ ds gill واسع‎ T تقب‎ 


. M 


أنبوبة ناقوسية bell mouthed tube‏ 
أنبوبة يتسع طرفها بالتدريج ويشبه الناقوس 
ويستعمل هذا الطرف لاستقبال أطراف الانابيب 


. c$ 27M 


bea 


مقياس «١‏ بوفورت » Beaufort scale‏ 
٠‏ مقياس لتعيين قوة الرياح وسرعتها » وهو 


بدرجة ١١۲‏ للعاصفة . وينسب إلى مبتكره 

— VVE) 6 سير فرانسيس بوفورت‎ d 

.) \AOV 

الطباقية bedding‏ 
كون الصخور الرسوبية فى طبقات بعضها 

فوق بعض . 

bedding plane مستوى الطباقية‎ 


المستوى الذى تتكون الطبقات عليه . 


طبقة نفطية bed , petroliferous‏ 
iib‏ مسامية تحتوى على النفط . 


صخر الأديم bedrock‏ 

صخر المنطقة oil‏ ترتكز عليه التربة 
والذى jy i‏ فيه á ,-l cA‏ بعد » وقد 
تكون التربة المرتكزة عليه ناتجة منه أو مترسبة 


bed - rock price السعر الأدلى‎ 


أقل of‏ ممكن للبيع أو الشراء . 


= عم — 
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البركانى يزداد فى حجمه عند تبلله بالماء € ويتميز 
بقدرته العالية على الامتزاز » ولذلك يستعمل فى 
acus‏ السوائل أو الحاليل لامتصاص ما بها من 
شوائب ولتحسين ألوانها . 


benzene = benzol بنزول‎ = wj 
سائل لا لون له ذو رائحة خاصة يغلى عند‎ 

٥م‏ وهو أبسط مركب فى مجموعة 
لمركبات الأروماتية » ويتكون جزيؤه من ست 
ذرات من الكربون وست ذرات من الهدروجين 
على ita‏ حلقة سداسية » صيغته الكيميائية : 


(C4 H4) C242) 


benzine V 
لون له يتكون من خليط من‎ Y سائل‎ 
اهدرو كربونات المشبعة السهلة التطاير » وهو‎ 
الجزء الأسابى فى الجازولين المستعمل وقودا‎ 
للسيارات.‎ 


benzol بنزول‎ 


( benzene: انظر‎ ( 


beveling machine مذ طفة‎ 


UM Be تعمل التسوية‎ ar 


bench drill منضدة‎ wl 
متو سط الحجم مثبت على منضدة‎ lite 
. ) التشغيل( تزجه‎ 


لوحة استدلال bench mark‏ 
بيانات يسترشد بها فى أعمال المساحة. 


bench-scale test معمل‎ jw 


طيات الثنى bending folds‏ 
الطيات التى les‏ عن قوى الضغط الرأسية 

ذات الشدة الختلفة فى المواضع AERE‏ من 
يؤدى إلى قصر فى طول قطاع الطية إذ أن الطى 


يكون نتيجة الدفع من أسفل نحو أطراف الطية . 
القاعيّات benthos‏ 


ما يعيش على قعر البحر من أحياء . 


bentonite بنتونيت‎ 


نوع من الطفل يتكون من تحلل الرماد 


معجمالنفط 


bib 


biogas بيوجاز‎ 


( biogenic gas : انظر‎ ) 


biogenic gas = biogas بيوجاز‎ 

غاز c» ou‏ عن النشاط البكتيرى فى 

طحالب أعماق المياه الضحلة » أو فى بعض المواد 
العضوية الأخر ی 


٠‏ م 
جغرافيا احيائية biogeography‏ 


فرع من علم الجغرافيا gate‏ بدراسة توزيع 


£ 


الاحياء عل سطح الأرض وعلاقة بعضها 


قفص نقل bird cage‏ 
iL.‏ من الأسياخ الحديدية تحملها رافعة 
لنقل العاملين من الم ركب إلى منصة الحفر البحرية 


وبالعكس . 


bird foot delta دلتا متشعة‎ 


. نهر متعددة الأفرع‎ us 


قاطع اللب biscuit cutter‏ 
M‏ تستعما فى قطع عمود اللب الصخرى 


حقل نفط ١‏ بيبى Bibi Elbat field — « cu]‏ 
i‏ حقول النفط المتعددة المكامن النفطية 
Ax d‏ قبوية ضخمة مستطيلة o‏ > يقطع هامتها 
بركان وحل قديم « بالاضافة إلى مجموعة من 
الصدوع » تتبع صخوره النتجة m‏ 
البليوسين » ويعد مثالا J pid‏ النفط التى تقطعها 
براكين الوحل فى منطقة باكو على ساحل بحر 
قزوين بالاتحاد السوفيتى c‏ وهى منطقة غنية 
ببراكين الوحل » القديم منها والحديث . 


ملوحةالبيكربونات bicarbonate salinity‏ 
نسبة أيون البيكربونات فى ماء التكوين 
المصاحب للنفط . 


biodegradability problems 
TIN مشاكل‎ 
ما تسببه البكتريا من مشاكل نتيجة لتأثيرها‎ 
كبات العضوية حيث تنتج مواد‎ AM الخيوىٍ على‎ 


ذات P‏ ضار عل مجارى oed‏ . 


biofacies أحيائية‎ "wm 

صفة الصخر المتعلقة بطبيعة ما يحتويه من 

الحفريات كا فى صخر المرجان وصخر 
الطباشير . 


خريطة سحدية أحيائية biofacies map‏ 
خريطة جيولوجية توضح توزيع الصخور 
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bit 
bit 1 iS bit, fishtail لقمة ذيل السمكة‎ 
كتلة مخروطية الشكل ذات تروس ثثبت فى‎ ) fishtail bit : انظر‎ ) 
bit footage = bit trip مشوار اللقمة‎ 


المسافة التى تقطعها لقمة الحفر من قعر البثر 
إلى سطح الأرض لتغييرها ثم إعادتمها . 


bit, hollow لقمة مجوفة‎ 
( hollow bit : انظر‎ ) 
bit hook خطاف اللقم‎ 


خطاف خاص يلتقط لقم الحفر السائبة . 


bit, jet rock aw لقمة‎ 
( Jet rock bit : 2) 
bit neck رقبة اللقمة‎ 
الجزء الذى يصل بين لقمة الحفر وانبوب‎ 
. ال حفر‎ 
bit, pilot ds لقمة‎ 
( pilot bit : انظر‎ ) 
bit, reaming لقمة توسيع‎ 


) reaming bit : انظر‎ ( 


فاصل اللقمة bit breaker‏ 
dl‏ تستعمل فى فصل اللقمة عن أنبوب 
احفر . 
جلبة األقمة bit collar‏ 
أنبوب قصير يستعمل لربط اللقمة فى 
انبوب ا حفر ; 
كسارة لقمة bit cuttings pel‏ 


فتات الصخر الناتج عن حفر ابار البترول 


لقمة ألماسية 


bit, diamond 


( diamond bit : انظر‎ ) 


bit, differential كسة‎ an لقمة‎ 


( differential bit : Ja) 


bit, drag نصلية = لقمة سحب‎ AJ 


( drag bit : انظر‎ ( 


— oy — 
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bit 
| bit, tricone لقمة ثلاثية امخاريط‎ bituminized felt un iJ 
j ن¿ يستعمل‎ zJU ن اللباد المشبع‎ ; 
` (tricone bit : انظر‎ ١ بع بالبتومين ۾ ف‎ ad Ce 
. العرل والتبطين‎ 
bit trip = bit footage مشوار اللقمة‎ 
bituminous lignite نیت بتوهينى‎ 
( bit footage : انظر‎ ١ Ke يتميز‎ t بلون الزفت‎ Sgal Ld 
. حاری‎ 
bit, Zubline » زوبلين‎ ١ لقمة‎ 
( Zubline bit : انظر‎ ) bituminous paint طلاء بتومينى‎ 


نوع من الطلاء أساسه البتومين > يستعمل 


للعزل ومقاومة الأحماض . 


bituminous shale VI Jub 
طفل يحتوى على خليط من اهدرو كربونات‎ 
العضوية والمواد القارية يعطى بتقطيره قدرا غير‎ 


الذهب الأسود black gold‏ 
اسم أطلق على زيت البترول لبيان قيمته 

الاقتصادية . 

زيوت سود black oils‏ 
الزيوت النفطية الثقيلة التى تستعما 

وقودا . 


معجون أسفلتى bitumastic‏ 
عجينة قوامها الأسفلت تستعمل فى سد 


شقوق السفن وقلفطتها . 


bitumen بتومین‎ 

خليط هدروكربونى جامد أو شبه جامد 

أو سائل (pj)‏ يتخلف عن عمليات تقطير 

› الخام > وله خصائص لاصقة وعازلة‎ c, jl 
. all واستخدامه الرئيسى فى رصف‎ 

bitumen, cutback بتومين حفف‎ 


( cutback bitumen : Jai ) 


مستحلب البتومين bitumen emulsion‏ 
سائل غراوانی يتكون من lee‏ البتومين فى 
sU‏ . 
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زيت التفجير 
اسم يطلق أحيانا على النتروجليسرين . 


blasting oil 


gam) - pad 
إما بالطرق‎ dab عملية إزالة اللون من‎ 
الكيميائية وإما بالطرق الطبيعية » مثل قصر لون‎ 
بعض أنواع النسيج بوساطة غاز الكلور‎ 
أو تبييض لب الورق بوساطة هيب وكلوريت‎ 
. الصوديوم‎ 


bleaching 


bleed-line jJ! خط‎ 


أنبوب تصريف الغاز من خزان البكر لتقليل 
ضغطه L]‏ 


: bleeder valve 


صمام يستعمل فى تصريف السوائل أو 
تنفيس الغازات عند الحاجة . 


bleeding | y 
. انبئاق سائل من جسم أو وعاء‎ 


لب ناز 
لب مسامى مشبع بالزيت الذى ينز منه عند 
إخراجه من باطن الارض . 


bleeding core 


blank liner بطانة سد‎ 


أنبوب تبطين قاعى غير مثقب . 


تنظيف باللفح blast cleaning‏ 
تنظيف الأسطح بتيار من المواء المضغوط . 
نافغة البخار blast pipe‏ 


أنبوبة يتم صرف البخار عن طريقها . 


blast wall rn جدار‎ 

جدار يقام لوقاية الأفراد من شظايا 
الانفجار . 

blasting agent عامل تفجير‎ 


مادة كيميائية pa‏ الديناميت أو الجلجنيت 


blasting machine اللفح‎ ast 

الة يدفع فيها الماء أو الرمل بقوة كبيرة , 

وتستعمل فى تنظيف سطوح المعادن وإزالة 
القشور والصداً وما إلى ذلك . 


س 04 — 


معجمالنفط 
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blind coal 


فحم لا فبى 
فحم يحترق بدون لحب ظاهر . 


حفر blind drill die‏ 
حفر لا تعرف نتائجه بوضوح لعدم عودة 
الطين احمل بالفتات من قاع à y‏ 


blind ram سداد مصمت‎ 


سدادة البعر ANEI‏ من الأنابيب . 


blind returns المصدر‎ Jyt ماء‎ 

عائد c Q^‏ من عمليات احفر يتعذر 
p:‏ مصذره ۰ 

block diagram احل‎ P مخطط‎ - ١ 


شكل يصور مراحل عملية التصنيع 


. دون دخول فى التفاصيل‎ ERST 


۲ - شكل e—‏ | 
مكعب او متوازی مستطيللات Uu‏ تتابع 
الطبقات وبنيتها من مختلف الاتجاهات . 


block faulting pS تصدع‎ 

ese لخر يه‎ peas rd 

منطقة واحدة تتحول إلى كتل يرتفع بعضها أو 

ينخفض بالنسبة إلى البعض الآخر » ومن أمثلتها 

التصدع الكتل بمنطقة خليج السويس وهو الذى 
يكون المصايد البترولية فيها . 


— 


bleeding grease شحم نازف‎ 


شحم محمل بالزيت ينفصل الزيت منه 
بالضغط . 


blended gasoline ep جازولين‎ 


جازولين متفرع التركيب ويحتوى على 
بعض Ole!‏ طبقا لاحتياجات معينة . 


blending 

حلط سائلين معا مثل خخلط الجازولين الناتج 

من التقطير المباشر للنفط بالجازولين الناتج من 

عمليات التكسير c‏ أو خلط مادة صلبة بأخرى 
كا فى مزج أنواع مختلفة من الطباق . 


مزج 


blending, in line XU المرج فى‎ 


( in line blending : انظر‎ ( 


blending and treating plant 
مصنع الخلط والمعالجة‎ 
عمليات‎ le d£ JST وحدات من‎ 
. خلط السوائل ومعالجتها لتحسين خواصها‎ 


blimp tank = bullet tank 
منطادى‎ $t? 
. بيضى على شكل المنطاد‎ dae حزان‎ 


— Ve 
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blo 
block and tackle رافعة دولابية‎ blow-down tank صهرج تفريغ‎ 
تستعمل فى‎ e لصرف الزيادة الطارئة فى أداة تتكون من بكرة وحبل‎ du E 
. خطوط الإنتاج . رفع الأثقال‎ 
block valve حبس‎ blow-off cock حبس تفر يغ‎ 


حبس لا يفتح إلا بضغط معين » يستعمل 
فى تخفيف الضغط عند زيادته على حد معين فى 
الانابيب والصهارج . 


انفجار = طفح blow out‏ 
اندفا ع شديد للنفط أو الغاز أو الماء 

تصعب السيطرة عليه » TK‏ من فوهة (AJ‏ 
وبحدث نتيجة لعدم QUST‏ ضغط طين AH‏ 
للتحكم فى المواد المندفعة فى أثناء خروجها من 
A‏ . وقد يحدث نتيجة لخطا بشرى 
أو SS‏ فى أجهزة التحكم ومانعات 


oll ng fe tsp الانفجار‎ 


blow out preventer ( BOP (‏ 
مانع الانفجار ر للبثر ) 
جهاز يثبت على رأس البكر أثناء عملية AH‏ 
ad‏ انفجارها . 


blowout preventer stack 
امختلفة التى يتكون منها جهاز‎ SLL all مجموعة‎ 
. مانع الانفجار‎ 


DECEM NESCIRE 
. SUI لإيقاف سريان‎ 


مكبس ترشيح 

مكبس خاص تمر به القطفات البترولية بعد 
تنقيتها للتخلص من آثار الطفل المُسْتَعمل فى 
التنقية . 


blotter press 


r 
* 


تصريف blow down‏ 
تصريف سريع للسوائل بفعل الجاذبية من 
صمام خاص عند الطوارى” 


صهر & التصريف 


blowdown drum 


شبكة تصريف 
لصرف العوادم أو المنتجات الثانوية . 


blow-down system 


معجم التفط 


blo 





السوائل النفطية امختلطة به » کا يۇ كسد جزءًا 
كبيرًا من دقائق الكربون العالقة به فيغلظ قوامه 
وتتحسن صفاته الطبيعية تحسنا كبيرًا . 


زیت blown oil SH‏ 
زيت يمرر فيه اهواء البارد او الساخحن لإزالة 
ما به من أجزاء طيارة » وتحويله إلى زيت غليظ 


القوام 5 


blue gas = water gas ( blue water gas ) 
الغاز الأزرق = غاز الماء الأزرق‎ 
( blue water gas : انظر‎ ( 


طين أزرق blue mud‏ 
رواسب بحرية عضوية نحتوى على بعض 
كبر AA des‏ »> وتوجد على JS PUN‏ زرقاء 


EU 


غاز الماء UD‏ 
خليط من أول أكسيدالكربون LAY)‏ )و 
الهدروجين (AEA)‏ وقليل من OU‏ وثانى 
أكسيد الكربون » يشتعل بلهب أزرق » ويتكون 
عند إمرار je‏ الماء على الفحم الساخن . 


blue-water gas 


boarded derrick p^ برج حفر‎ 


حبس نفك 
حبس خاص لتصريف البخار أو الهواء عند 
زيادة الضغط . 


blow-through cock 


تفر & blowing the drip isl‏ 
الغاز والذى تتكثف وتتجمع فيه أبخرة السوائل . 


blowing engine نفخ‎ i 
تستعمل فى‎ e الة تدفع المواء تحت ضغط‎ 
1 الزيوت أو الأسفلت‎ UAM دفع‎ 


تنفيس البثر 
فتح البئر لمدة قصيرة ليندفع منها النفط بقوة 
هائلة للتخلص من الماء أو من الرمل PLAN‏ فى 


NUN 


blowing a weil 


blown ( or oxidised ( asphalt 
أسفلت مؤكسد‎ 
تاكن جرا وذلك جج عند‎ ein! 
درجة حرارة مناسبة وبذلك يصبح الأسفلت‎ 
NU 


بتومين مؤ كسد blown bitumen‏ 
قار يمر فيه تيار من اهواء المضغوط e‏ عند 
درجة انصهاره » ويساعد ذلك على إزالة أبخرة 
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boiling point نقطة الغليان‎ 

درجة الحرارة التى يصبح عندها الضغط 

البخارى للسائل مساويا للضغط الحوى وعندها 
يغل السائل ويتحول إلى بخار . 


boiling range مدى الغليات‎ 

مدى درجات الحرارة التى تغلى فيه قطفة 
معينة من البترول . 

bomb calorimeter d) مسعر‎ 


جهاز من الصلب يحرق فيه قدر من الوقود 
قيمته الحرأرية . 


بضائع bonded goods ô x‏ 
بضائع فى الجمرك لم يفرج عنها انتظارا 
ely‏ إجراءات LE ci»‏ 1 


مصفاة جرولية bonded gravel screen‏ 
التحاما جزئيا dole‏ راتينجية . 


bonderization بلدرة‎ 

sb‏ السطح بالفو سفات e‏ تكون 
cai‏ | 

bonding clip مشبك ربط‎ 


أداة ذات فكين تستعمل فى ربط وصلة 


e$ 





bob-weight olg! Jä 
المتح ركه للمضخة‎ ELI ثقل يوضع على‎ 
. لتنظم حركتها‎ 


مراجل boilers‏ 
أجهزة يجرى فيا تسخين الماء وتحويله إلى 
E‏ 


مُركبات المرجل 

مواد كيميائية تضاف إلى ماء الغلايات pl‏ 
ترسب الأملاح » ومنع تكون القشور على 
سطوحها الداحلية . 


boiler compounds 


قشور المر جل boiler scales‏ 
الداخحلية للمراجل وعند Lat jf‏ تسقط على هيئة 


فسور . 


boiling away تبخير بالغليات‎ 


تبخير السائل بتسخينه لدرجة الغليان . 


تناقص بالغليان 
تناقص حجم السائل بغليه . 


boiling down 


معجمالنفط 


| bon 


وحدة تقوية booster unit‏ 
وحدة ضخ تقام عل خطوط نقل الغاز أو 
eS‏ 


booth كايينة‎ 

هيكل حدد wat,‏ لاجراء عملية معينة 

ومثال ذلك المقصورة الخصصة JAM LE‏ 
التجهيزات بسائل سام کالدو کو 


دهان الغاطس 
طلاء غاطس السفينة بنوع خاص من 
الدهان لوقايتها من الصدأ أو qua‏ تجمع الحشف 


boot topping 


BOP ( blow out preventer ) 
) مانع الانفجار ر للبثر‎ 


( blow out preventer : انظر‎ ) 


لقمة تخ ريم bore bit‏ 
لقمة جوفاء : تستعم| bd‏ ستخراج عینات 
تراب bore meal pol‏ 


فتات صخرى ناتج عن Ah‏ فى قعر البثر . 


bonding material مادة ربط‎ = ale Sab 


مادة تستعمل فى لصق أو لحام جسمين . 


bonus, signature e مدحة تو‎ 


( signature bonus : انظر‎ ) 


جرار رافع boom cat‏ 
جرار خاص به رافعة ab‏ أنابيب البترول . 


مضخة تقوية 
مضخة تستخدم فى c:‏ ضغط السوائل 
داحل الأنابيب . 


booster pump 


booster pumping unit 

وحدة تقوية الضخ | 
وحدة ضخ ثانوية تستعمل hä‏ عند 
الاحتياج إلى زيادة قوة دفع السوائل النفطية . 


booster station 1 تقو‎ ihe 
jal Jë ضخ تركب على خطوط‎ iht 


أو البترول لتساعد على دفع المائع إلى مسافات 


طويلة > وتقام هذه احطات على مسافات متباعدة 
بحيث يفصل بينا تجو ۲۰۰ ¬ Tor‏ من 
الكيلو مترات . 
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bos 
bore oil زيت التخريم‎ boring rig معدات التخرم‎ 
الأدوات المستعملة فى عمليات الزيت النائج من ثقب التخريم‎ use 
. dU S Y] 
boring £X 
. الصخر‎ cb d حفر ثقب‎ boring rod = drilling rod € pull عمود‎ 


أنابيب لقمة الحفر » وهو الذى يستخرج عمود 
اللب الصخرى أو الفتات الصخرى . 


boring sample £P عينة‎ 


جزء من اللب الصخرى المستخرج . 


boring (ower £ pos برج‎ 

البر ج العالى الذى تثبت فيه معدات 
التخر €« 

bort = boart بورت‎ 


ماس غير نقى يثبت فى لقم الحفر لزيادة 
صلادتها وقدرتما . 


رأس ربط boss‏ 
أداة PAS‏ فى ربط جسم باحر 
بإحكام . ومثال ذلك الرأس المستخدم فى ربط 


الماسك بحامله . 


boring bar = boring rod 


عمود التخريم 


( boring rod : انظر‎ ) 


boring journal 


تقرير التخريم 
تقرير يومى عن متابعة الحفر . 


سجل التخريم 
سجل تقيد فيه بيانات عمليات التخريم 
وأنواع الصخور المستخرجة فى أثناء عمليات 


boring log 


«€ pull 
boring master رئيس التخريم‎ 
رئيس العمال المتخصصين فى عملية‎ 

E التخر‎ 
boring mill طاحونة حفر‎ 


جهاز حفر دو طبلية دوارة ‘ 


— "o6 — 


معجمالنفط 


bot 
bottom-hole pressure shut in (BHPSD = static 
Static formziion 


bottom-hole pressure = 


bottom hole agreement 
اتفافية حفر بالمشاركة‎ 
c d | Ades Bem amd pressure — static pressure 
. نهایته‎ 
. ضغط الانحباس‎ 
وهو‎ . tl أقصى ضغط ثابت عند قعر‎ 
ويمكن أن‎ f موضع اختراق البكر لصخر الخزان‎ 
bottom hole lettér AL aS: 
يرمز إليه باختصر ( ض . حبس ) . مستند اتفاقية الحفر بالمشاركة‎ 
bottom pressure pall ضغط‎ 
ويكون عادة‎ » tll ضغط البترول عند قعر‎ - 


كتاب خاص باتفاقية المشاركة والتعهد 
أعلى من الضغط عند فوهتها بعشرات المرات 


بالمساهمة فى تكاليف الحمر يتبادله الشريكان 


bottom-hole pressure (BHP) = closed-in j 
i bottom sedimentation ترسب فعری‎ 
pressure = original pressure = reservoir 
فى قا‎ Ama! المواد‎ 3 ale 
pressure = rock pressure = virgin pressure 3 2 2 ee i 
. البكر‎ 
= water pressure = well pressure * 
رسوبيات الدلتا العميقة‎ 


bottom — set beds 
الطبقات فى المكونات الدلتية التى‎ ie ee 

تترا م فى القاع cer‏ عن الشاطىء وهى تتكون 
من مواد فتاتية دقيقة الحجم . 


الضغط الأصلى فى الخزان مقيسا فور ثقب 
أول بكر استكشافية لصخوره e‏ وقبل 


تسرب شی 
من محتوياته أو اندفاعه إلى hel‏ . ويمكن أن 3^5 


إليه با ختصر ( ض . قع / بر ) . 


رفع العينات القعرية bottorn up‏ . | 
رفع عينات n‏ القعر إلى السما bottom-hole pressure, flowing (BHPF)‏ 
y e del‏ بعد JE e a‏ سنا bei d‏ 
الضغط المقيس عند قعر البعر فى أثناء 
bottom water Pere‏ تدفق النفط . ويمكن أن يرمز إليه بالختصر 
الماء الموجود تحت الزيت فى مكمنه . ( ض . قع . بر . دفق ).0 


— 1 — 
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Bourdon tube » بوردوك‎ I أنبوبة‎ 


أنبوبة تستعمل فى قياس ضغط الغازات . 


وصلة ذكر وأنثى 
انبوب توصيل قصير بقلاووظ انثى من احد 
طرفيه وقلاووظ ذكر من الطرف الاخر . 


box and pin joint 


قانون «١‏ بويل » 
قانون ينص على أن حجم الغاز يتناسب 
تناسبا عكسيا مع الضغط الواقع, عليه € وينسب 
إلى العسالم by pl‏ سان «بويمل» 
(YMO - ۲۷ (‏ 


Boyie’s law 


brace drill شقاب يدوى‎ 


. صغير يستعمل باليد‎ cout 


الطيات القصيرة 


( broken folds : d) 


brachy folds 


brackish water ماء مسوس‎ 
عل اوم‎ di للج‎ Pug Y eel 
jell: فى‎ 


ر أس الأنايب braden head‏ 
الجزء الظاهر من الأناييب عند فوهة بكر 
النفط . 


bottomless tank بلا فعر‎ 6p 
حزان للزيت أو الغاز ليس له قعر . يطفو‎ 


هذا الخزان فوق الماء الذى يصير قعرا له . 


bottoms النواتج الثقيلة‎ — ٩ 
. ما يتخلف بعد عملية تقطير البترول‎ 
. الفضالة‎ - Y 
ما يبقى فى الصهرج أو غيره بعد نزح‎ 
. السائل منه حتى مستوى الضخ‎ 


bottoms cooler cus! هبر د‎ 


جهاز خحاص يستعمل لتبريد المواد التى 
Ubu‏ عن التقطير فى عمود التجزئة . 


cus‏ ثقيلة 


bottoms, heavy 


( heavy bottoms : انظر‎ ) 


بنية حشوية boudinage‏ 

Las iy‏ فى الصخور القوية ذات الشقوق 
المتقاطعة والمتبادلة مع صخور ضعيفة € وتنتج من 
Olu‏ هادة tips penal‏ ر IS‏ أو 
الطين ) التى تنساب بالضغط فتحشو شقوق 
الصخور الصامدة ( كالحجر ca‏ أو 
الرملى ) . 


معجمالنفط 


bra 


_۳@ MM 


branch joint وصلة تفرع‎ 
Casu Lube gil ربط‎ ile, 

«enel. Ji 

brazing بالتحاس‎ elt 
vam elt استعمال فلز النحاس فى عمليات‎ 

المعادن . 

brea أسفلت لرج‎ 
ped عن‎ « | 0 y القوام‎ Ade " | ٠ | 

النفط من البگر . 


breach of contract 


إخلال بالعقد ر خرق العقد ( 


تجزئة النفقات break down of costs‏ 
تصنيف النفقات إلى أنواعها الختلفة . 


ضغط break down pressure (Ay!‏ 
أقصى ضغط يمكن أن يتحمله نظام ما قبل 
أن ينبار . 
break down temperature‏ 
درجة حر ارة الاغلال 
أقصى درجة حرارة تتحملها المادة قبل أن 
NT‏ 


غاز رأس bradenhead gas y‏ 
غاز ناتج من A‏ زيت وينفصل عن الزيت 
عند ر أس a)‏ 


حقل نفط «برادفورد» Bradford oil field‏ 
حقل نفط بمنطقة جبال الرو كى فى بنسلفانيا 
OLY gu‏ المتحدة الأمريكية »يعمد Mads‏ من 
صخور الحجر الرملى التى تتبع العصر الديفوفى » 
وهى صخور نشتهر بإنتاجيتها النفطية العالية فى 
أنحاء عديدة من العالم . ويتميز تكوين الحجر 
الرملى riks‏ برادفورد » بدرجة Aie‏ من 
التجانس فى خصائصه الختلفة . 


حصان كبحى ) brake horse power ( B H P‏ 
قدرة المحرك الكبحية مقدرة بقوة الحصان ٠.‏ 


اسطوانة الكابح brake master‏ 
الاسطوانة الرئيسية التى تعمل بضغط 
الزيت لتشغيل كأبحات السيارات . 


braking distance 


مسافة الكبح 


. اللازمة للتوقف بالكابحة‎ BLL 


branched chain hydrocarbons 

هدرو كربونات متفرعة السلسلة| 
مركبات عضوية تتكون باتحاد ذرات 
bà i4) seg OS we ay SI‏ 
ذرات الكربون على dee‏ سلاسل ذات فروع . 
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bree = lake asphalt S ps أسفلت‎ 


( lake asphalt: انظر‎ ) 


وقود القوالب brick fuel‏ 
وقود من الفحم الحجرى على هيئة قوالب . 


انيار اشر 
اهيار جدار البعر حول أنابيب الحفر . 


bridge over 


سدادة وسطية bridge plug‏ 
سدادة أسمنتية توضع فى أنبوبة البئر لعزل 


bridging ac Í 
فى داحل البكر مما‎ ah ترام مواد‎ ) | 
. إلى انسداده‎ oe 
. ب) سد الصدوع فى جدران البثر‎ 


bridle irons شدادذات‎ 

القضبان الحديدية التى cus‏ لفسك بجهاز 
pull‏ € 

bright oil زیت صاف‎ 


زيت نقى Je‏ من الرطوبة . 





break tour مناوبة‎ 


عمليات thal‏ 
عمليات فك المعدات عند ale‏ التشغيل . 


breaking - down operations 


breather هتنفس‎ 
عند‎ SEN Oy يسمح‎ Re جهاز‎ 

زيادة ضغطها . 
سقف تنفس breather roof‏ 


سقف خزان يسمح بخروج أبخرة البترول 


منه عند زيادة درجة حرارة الحو . 


صمام تنفيس breather valve‏ 
ple‏ يفتح تلقائيا عند زيادة الضغط فى 


داخل الأجهزة على حد معين . 


خروج AME‏ 8 من الصهريح عند اشتداد 
الحرارة ودخول ch bl‏ إليه عند انخفاضها . 


breathing ) of a tank ( 


فاقد التنفس 


ما يفقد من أعخرة البترول نتيجة لارتفاع 
درجة الحرارة فى أثناء التخزين . 


breathing joss 


bri 





British standard specifcetions 


المواصفات القياسية البريطانية 
مواصفات بريطانية خاصة تحدد درجة 
جودة المواد الخام أو المنتجات الصناعية . 


. British thermal unit ( B. T. U ( 


وحدة حرارية بريطانية 

كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 
رطل من الماء بمقدار(ا5)ف . ويمكن أن يرمز «J|‏ 
cm‏ و. ح. ب ) . 


brittle deformation = irreversible deformation 
التحرف التبشمى = التحرف غير المنعكس‎ 

التحرف الذى تمثله المرحلة AE‏ من 
منحنى الجهد والدتحرف » ويبينه الجزء Aui‏ من 
الانحناء » ولا يزول التحرف الناشى” فى الصخر 
بين حدود هذه المرحلة بزوال الثقل الواقع عليه 
وهو ينبار أويتكسر عند نهايتها . 


broken folds = isolated folds = brachy folds 
الطيات المىكسرة = الطيات المعزلة = الطيات‎ 
القصيرة‎ 

طيات الصخور الرسوبية التى يتقارب طوها 
وعرضها وتتفاوت نسبة احور الطويل إلى احور 
القصير فى الطيات بين ؟ : TES uc)‏ 


النقطة المضيئة bright spot‏ 
نقطة تظهر على جهاز im JE‏ تدل 
على انعكاس حاد للموجات الزلزالية الصناعية . 


شحوم منقاة bright stocks‏ 
زيوت em‏ ذات درجة نقاوة عالية 
أجرى تنقيتها بالبروبان السائل حيث تذوب فيه 
زيوت التشحم وتبقى المواد الغريبة والشوائب 
الأسفلتية غير ذائبة » وعند تقطير البروبان تنفصل 
زيوت التشحم فى حالة نقية . 


أنابيب الأجاج brine piping‏ 
الأنابيب التى تحمل الماء المذاب فيه أحد 

الأملاح مثل كلوريد الكلسيوم »> وتستخدم هذه 
الأنابيب ف التبريد إذ يساعد الملح الذائب على 


brine pump مضخة الأجاج‎ 


مضخة خاصة 3 تستعمأ فى ضخ الماء الملح 
المصاحب للبترول . | 


bring in ( a well ) 


إدراج البثر 


British Road Testing Association ( B. R. T. A. ) 
الجمعية البريطانية لاختبار الطرق‎ 


— Va 
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فرقة التجهيز 
فريق من العمال يقومون بتمهيد الارض 
توطئة dax al‏ أنابيب البترول . 


brush gang 


فى . فى . !کس BTX‏ 
رمز للدلالة على وجود البنزين والطولوين 

والزايلين . 

bubble cap غطاء الفقاقيع‎ 


غطاء Ge‏ يثبت فوق الفتحات الموجودة 
فى داحل أعمدة التجزئة بحيث يسمح بمرور 
البخار من أسفل إلى أعلى خلال السوائل التى 
تغطى الرفوف حول هذه الفتحات . 


صينية غطاء الفقافيع bubble cap tray‏ 
وصف للحاجز المستعرض ذى الفتحات فى 


داحل أعمدة التجزئة . 


صينية أكواب الفقاقيع 

ine‏ فى داخل أبراج التجزئة بها بعض 
الفتحات المغطاة بأكواب خاصة للسماح بمرور 
فقافيع TEA TER), 8 X YI‏ دود مرور السوائل : 


bubble cups tray 


برج تنظيف غازى bubble scrubber‏ 

برج غسيل للغازات يحتوى على رفوف 
فتحاتها مغطاة با كواب خاصة » وتر بها فقاقيع 
الغاز فى السائل الموجود على الرفوف . 


رقم البروم 
رقم يدل على oae‏ ذرات البروم التى بمنصها 
الريك 2 وهى تبين درجة عدم التشبع . 


bromine number 


bronze برونز‎ 


. والفسفور‎ 
brown acids LÄ غير‎ iri 
EE SAI 
brown gasoline جازولين أدكن‎ 


جازولين غير نقى بنى اللون يحتوى على 
بعض الشوائب الكبريتية والاسفلتية . 


bruch faulting ( fault; folding) „$ صدع‎ 


رأسية تقريبا . 


Brucker survival capsule 
حافظة « براكر » للسجاة‎ 
حافظلة على منصة الحفر البحرية تستعمل‎ 
. » للنجاة وتنسب لمخترعها « براكر‎ 


معجمالنفط 
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bulk breaking فك الحمولة‎ 
Nee age کا‎ Dyed قري‎ 


bulk cement أسمنت سائب‎ 


ere وموضوع داخل‎ bee غير‎ IU 


خاصة . 


تسلم سائب bulk delivery‏ 
نقل الشحنة من الشاحنة إلى Ere‏ 


الاستبلاك مباشرة دون استعمال عبوات خاصة . 


فواصل bulkheads‏ 
فواصل عمودية تفصل بين re‏ واخر فى 


bulk plant مصنع الجملة‎ 

المصنع الأساسى الذى تنتج فيه السلعة 
بكميات كبيرة . 

bulk station تحميل‎ ibs 


. بها المنتتجات جملة دون تعبئة‎ A alae 


bulk storage تخزين سائب‎ 


شاحنة بقواديس bucket loader‏ 
شاحنة بها قواديس متسلسلة تساعد على 


شحن الخامات فى الخازن والسيارات . 


طيات الضغط 


buckle folds 
عن الضغوط الجانبية على‎ Les الطيات التى‎ 
مسطحات الصخور فى اتجاه مواز لمستوى‎ 
تسطحها » وهذا النوع من الطى يؤدى إلى نقص‎ 
. فى طول القطاع المعرض للطى‎ 


buck on ( a well ) E وصل‎ 
: بشبكة الانتاج‎ co ES d: 


قلابة buggy‏ 
عربة صغيرة بها قلاب تستعمل فى نقل 
الخامات jel‏ المصنع : 


built-up areas مساحات مبنية‎ 


زيت التلميع bukking oil‏ 
زيت خفيف يستعمل ف الات الصقل 
والتلميع . | 


— YY 


مجمع اللغة العربية - القاهرة 
e a a a a a‏ 


buo 
bumper tank e خزان ضخ = خزان‎ 
. خزان كبير يجمع فيه ما يضخ من البترول‎ : 


فصل البئر bump-off a well‏ 
قطع اتصال AN‏ عن المصذر SEM‏ 
للقوى 4 كة للمضخات . 
وقود السفن bunker fuel‏ 
مايستخدم من وقود لتزويد السفن بالطاقة 

‘ الديزل‎ cu J^ 4S el 


تزويد السفن 
عوين السفن فى اليناء بالوقود . 


bunkering 


مسكن عمال الحفر bunkhouse‏ 
مبنى بسيط لايواء عمال الحفر فى مكان 

العمل . 

buoy شمندورة‎ 


منصة طافية beaten‏ لارساء «dl‏ 
والزوارق بعيدا عن الشاطىء وتكون مثبتة بقاع 
الور 


buoy mooring dal yay إرساء‎ 


إرساء السفينة بعيدا عن الشاطىء بربطها 
إلى عوامة . 


رمح as‏ 
كلابة متعددة d».‏ لالتقاط الانابيب 
السائبة فى داخل البئر . 


bulldog spear 


bullet tank = blimp tank slku & 4-7 


(blimp tank : انظر‎ ) 


لقمة معقوقة bull nose bit‏ 
تو سيع الابار . 
سدادة رئيسة bull plug‏ 


سدادة معدنية قصيرة تستعمل لسد أطراف 
الأنايت EO UN less lee al‏ 


حبل السحب bull rope‏ 
الل الل ن سحي اااي 


bull wheel السحب‎ Aue 

العجلة الرئيسية التى تثبت Uum‏ حبال 
السحب . 

bumper sub وصلة موازنة‎ 


وصلة ثقيلة تركب فوق رقبة أنبوب الحفر 
فى حالة الحفر فى البحار لموازنة الحركة الرأسية 
للسفمنة . 


- 


معجمالنقفط 





buo 
buoyancy الطفوية‎ bushing Lis 
. الوصلة المستعملة فى ربط الانابيب بعضها ظاهرة الطفو على سطح سائل‎ 
buoyancy pontoons طفو‎ cue 
خاصة تستعمل فى تعويم بعض‎ cu. busway الأنبوبة الرئيسية‎ 
. أنبوبة التوزيع الرئيسية التى تتفرع منها بقية النشات فوق سطح الماء‎ 
Burgan field » برقان‎ kö حقل‎ 
الكو يت » ينتج النفط‎ d أحد حقول النفط‎ butadiene بوتادايين‎ 


غاز عضوى يتركب من الكربون 
والهدروجين يحتوى جزيؤه على أربع ذرات من 
الكربون ورباطين غير مشبعين » صيغته 
الكيميائية : ( ك, (CH) (GH‏ وهو 
مركب نشيط يدخل فى صناعة بعض اللدائن 
وبعض أنواع المطاط الصناعى . 


butane QU 

غاز Y‏ لون له Y‏ يذوب فى الماء » يتحول 

إلى سائل عند ley ceny‏ فى اسطوانات 

البوتاجاز تحت ضغطين جويين Y)‏ 

جو ) لاستعماله فى المنازل (Uu.‏ صيغته 
الكيميائية : )4.5 (CHo) Cy.‏ 


butane-air Sy Oy 
من غاز البوتان ومن أهواء بنسبة‎ dad 


بكفاءة عالية من رمال ترجع إلى العصر 
الطباشيرى » وتصل ثخانة الرمل المنتج إلى ۸٠٠‏ 
قدم من القطاع البالغة ثخانته ٠٠٠١‏ قدم » بنية 
الصخور فيه على هيئة حنيرة كبيرة . يعد هذا 
الحقل من أكبر الحقول المنفردة فى العالم . 


buried-hills Ads JSG 


تضاريس دفينة 


buried topography 


مصباح حرق burner‏ 
وصف لجهاز يدفع فيه الوقود مختلطا مع 
الهواء أو الأكسجين معطيا حرارة عالية,. 


مجمع اللغة العربية - القاهرة 
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مطاط البوتيل butyl rubber‏ 
نوع من المطاط الاصطناعى اللين . 


butylene = butene بوتين‎ = oly 


( butene: انظر‎ ) 


butyne = ethyl acetylene 
بوتاين = إثيل أستيلين‎ 


( ethyl acetylene : انظر‎ y 


الريت المعاد شراؤه buy-back oil‏ 

ما تبيعه الدولة البترولية من الزيت 
للشركات النتجة فى نطاق اتفاق المشاركة 
لتسويقه للدول المستهلكة . 


خحطوط التحويل bypass lines‏ 
خطوط أنابيب جانبية تستعمل dum‏ مر 
البترول من منطقة متخمة إلى dp‏ غير 


á -> "A 


butanol = butyl alcohol 
بوتانول = كحول بوتیلی‎ 
جزيوه على أربع ذرات من‎ Spe بنسبة معينة‎ 
› الكربون » وهو أحد منتجات البتر وكيميائيات‎ 
( X صيفغته الكيميائية : ( كي یدږ أ‎ 
.(C, H} OH) 


dis‏ بوتيلين 
هدرو كربون غير مشبع يستعمل فى صنع 
بعض اللدائن » وهو غاز فى درجة الحرارة 
العادية » صيفته الكميائية : )9 Cae‏ 
(C Hg)‏ 


butene = butylene 


نوع من الراتينجات ينتج من بلمرة 


Buton resins 


butterfly nut int صمولة‎ 

صمولة لها زائدتان جانبيتان لتسهيل ; lla,‏ 
Sis‏ 

butyl acetate خلات البوتيل‎ 


سائل ذو رائحة نفاذة يستعمل مذيبا لبعض 
أنواع الطلاء وملدنا لبعض اللدائن وهو إستر 
البوتيل لحمض الخليك » صيغته الكيّميائية : 
(ك يد, ك ١١‏ ك, يد, ( (CH, COOC, Ha)‏ 


— Yo — 
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مام أو um‏ يستعمل لتحويل سريان 
السائل فى داحل الأنابيب . 


منتج جانبى by-product‏ 
إحدى المواد التى c‏ فى العمليات 
الصناعية ولكنها لا تمثل المدف الاساسى من 


التصنيع . 


by-pass pipe أنبوبة تحويل‎ 

أنبوبة تستعمل فى تحويل محرى السائل من 

الأنبوبة الرئيسية إلى فرع جانبى أو إلى صهرج 
تخزين . 


by-pass valve 


صمام تحويل 


طول cable length JS‏ 
مقياس بحرى للطول يساوى عشر ميل 


. ) من الميل‎ ٠,۲ البحرى يساوى‎ Uy GA 


كبل إنزال cable line‏ 
كبل يستعمل فی إنزال الانابيب إلى البعر فى 
أثناء الحفر وكذلك فى رفعها عند الحاجة إلى 


. i5 


cable reel Je بكرة‎ 


سفينة الكبل cable ship‏ 
سفينة خاصة تستعمل فى مد الكبلات فى 

قاع البحار . 
مقياس توتر الكبل cable tensiometer‏ 


مقياس خاص يقيس درجة توتر الكبل 
تلافيا لانقطاعه فى أثناء العمل . 


C 


c - axis ( in structural petrology )‏ 
احور ج ( فى علم الصخور الت ركيى ) 
احور المرجع الذى يكون عموديا على 
مستوى الحركة ويشبه المحور العمودى على 
سطوح بطاقات ورق اللعب فى مجموعة منزلقة 
منہا . 


عربة كبلية cable car‏ 
l‏ عربة متحركة تجر بكبل إما على سطح 
الارض وإما على مجموعة من الكبلات الحوائية . 


وصلة الكبل 
وصلة خاصة من tly Sd‏ تستعمل فى 
ربط الكبلات بعضها ببعض , 


cable coupler 


بكرة الكبل cable drum‏ 
حلقة تشبه البكرة تلف le‏ الكبلات . 


شحم الكبل cable greasé‏ 
ويمنع صدأه . 


l $ 14i à 


cab 





بركة نفط ( 33 ) Cairo oil pool‏ 
بركة نفط فى ولاية أركنساس بالولايات 
المتحدة الأمريكية بنيتها قبوية وصخورها المنتجة 
من الحجر الجيرى الماص الذى يرجع إلى العصر 
الجوراوى » bad he‏ السطح الفاصل بين النفط 
ell,‏ بزاوية تقدر بعشر درجات تقريبا فى اتجاه 
حقل « شولر » امجاور الذى يستمد نفطه من 
التكوين ذاته . ويعتقد أن سبب ميل هذا السطح 
عن وضعه الأفقى الطبيعى اختلال الضغط 
الناشىء من سحب النفط silly‏ من حقل شولر 
اجاور بكميات تقدر بسبعة عشر مليونا من 
البراميل استنزفت على مدى عشرين ble‏ هى 
المدة بين تاريخى اكتشاف الحقلين . 


دوق caisson‏ 
LAL‏ بالشىء على dee‏ غلاف . 


calcined coke كوك محمص‎ 

فحم كوك من hel‏ بترولى يحمص بتسخينه 

إلى درجة تزيد على ١٠١٠م‏ للتخلص من كل 
المواد المتطايرة . 


كر بيد الكلسيوم calcium carbide‏ 
الكربون فى الفرن الكهرباقٌ وينتج عنه الأسيتيلين 
عند تفاعله مع c eil‏ و صيعته الكيميائية ٠‏ 
(Ca Cj) (456)‏ 


لقمة الحفر بالدق cable tool bit‏ 
لقمة على شكل Jë‏ معلق فى طرف je‏ 
جهاز الحفر الدقاق » ويقوم هذا الثقل بدق 
الأرض فى مكان الحفر دقات متواليات تبعا 
لارخاء الحبل وشذه . 


cable tool drilling = percussion drilling =‏ 
churn drilling‏ 
الحفر بالدق 
عملية الحفر بالدق المنتظم باستعمال معدات 
ثقيلة على أى متكون جيولوجى . 


cable-tool drilling machine 
مكنة الحفر بالدق‎ 
مكنة تستعمل فى التخريم بالدق المنتظم‎ 
. بمعدات ثقيلة على أى متكون جيولوجى‎ 


جهاز افر بالدق 

جهاز حفر من طراز قديم يجرى الحفر به 
بطريقة الدق Ja‏ فى طرف حبل وليس بدوران 
اللقمة . 


cable tool rig 


أدوات الكبل cable tools‏ 
طرف لاك من الصلب وتستخدم bo‏ فى 


عمليات الحفر بالدق . - 


مجمع اللغة العربية - القاهرة 


cap 


القيمة الحرارية = القيمة السعرية calorific value‏ 

كمية الحرارة النانجحة عن حرق الوقود وتعين 
حاليا فى النظام الدولى المترى ( 51 ) بالكيلو 
جول لكل 3 c‏ ومثال ذلك القيمة الحرارية 
للجازولين التى تساوى 7٠٠٠١‏ ك جول / لتر . 


Calven open cup ( COC) 
كلفن » ذو الكأس المفتوحة‎ ١ جهاز‎ 
جهاز لقياس نقطة الومض بطريقةالكاس‎ 
Ew 


camouflaged tanks dak & sine 


قاة الطينة 


حندق على isa‏ قناة لامرار طينة Ah‏ فى 
البعر فى أثناء الحفر الرّحَوى . 


canal ditch 


تر فيع cannibalization‏ 
إصلاح آلة ما باستعمال قطع من آلة أخرى 


قلنسوة cap‏ 
ما يستعمل فى إغلاق الفتحة العليا 





كبل التبطين 


calf line = casing line 


( casing line: Jai ) 


تسجيل الاتساع 
قياس أقطار البعر عند الأعماق الختلفة حيث 


أن هذه الأقطار تتغير بتغير صلادة الصخور التى 


caliber logging 


تخترقها . 

calibrated choke معاير‎ gl 
خائق يسمح بانسياب الموائع بحجم سبق‎ 

: ois 

calibrated nozzle فوهة معايرة‎ 


فوهة يخرج منها حجم محدد من السائل أو 
الغاز نحت ضغط معين فى وحدة الزمن » ويقاس 


فيه هذه الفوهة : 


calibration Ey - ١ 
. وضع علامات على أجهزة القياس‎ 
معايرة‎ -Y 


jum d Ub LOS cee‏ ما 


سجل قطر caliper log pol‏ 
سجل تقيد به القياسات الكهربائية التى 
تجرى للبئر بعد إتمام حفرها لبيان الاختلافات فى 


سعة قطرها . 


———— 


cap 





capital string الخط الرئيسى‎ 

خط أو مجموعة من خطوط الأنابيب 

الرئيسية المستعملة فى نقل السوائل البترولية داخل 
معمل التكرير . 


capitalization dle’ ,‏ 
ضم الفوائد إلى رأس المال أو ديجها فيه . 


capping تغطية‎ 

سد بكر النفط ei‏ تسرب الغاز أو النفط 
Ww‏ 

capsule, survival كبسولة النجاة‎ 


العاملين على المنصة البحرية فى De‏ انہيارها فى 
عرض البحر . 
كربانيون carbanion‏ 
أيون سالب توجد فيه الشحنة السالبة على 


إحدى ذرات الكربون مثل ( ك يدم (CHX‏ . 


5 بازول carbazole‏ 
مركب حلقى يحتوى على (ovra‏ 
يستعمل فى صنع بعض الاصباغ والبيدات 

الحشرية ومواد التشحم » صيغته الكيميائية : 
)) ك. يد, )ېن يد ) ((C,H,), N H)‏ ; 


cap rock 


صخر الغطاء 

صخر أصم لا مسامى وغير منفذ Jm‏ 
صخور المكمن ويغطيها فيمنع تسرب 
اهدرو كربونات . 


سعة capacity‏ 
| ) القدرة على استيعاب الطاقة أو القوة . 


Capelushnikov drill — « 4$ 5 446 » حفار‎ 

جهاز حفر خاص يعمل بطريقة 
هدروليكية . 

capillary action الخاصية الشعرية‎ 


ظاهرة الارتفاع أو الانخفاض للسوائل فى 
الأنابيب الشعرية ذات الأقطار الضيقة التى تنتج 
عن ظاهرة التوتر السطحى ; 


capillary channels شعرية‎ ci 
قنوات ضيقة فى الصخر تصل بين مسامه‎ 
(€ 09 وفجواته يختلف نصف قطرها بين‎ 
م تعمل على أسطحها قوى التوتر‎ ۲ 
. السطحى ذات الخاصية الشعرية‎ 


هجرة شعرية capillary migration‏ 
حركة الزيت فى هسام الصخر بفعل 
الخاصية الشعرية . 


— A. 
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—— سي 


Car 


كربون ۱۳ 13 carbon‏ 
NT‏ ول ق Bei‏ 
تتضمن متابعة التغيرات الكيميائية والفيزيقية . 


carbon 14 ۱٤ Op Ss 
يستعمل فى‎ Op NI paw نظير مشع‎ 
. والصخور‎ 


السساج carbon black‏ 
دقائق الكربون BU‏ عن حرق الغاز 
الطبيعى أو البترول فى وجود كمية غير كافية من 
اک 2 يستعمل فى صنع الطلاء وفى صناعة 
المطاط وغيرها . 


carbon black feed stock زيت السناج‎ 

زيت QS‏ يتخلف من عمليات تقطير 

البتروال ويستعمل فى صنع السناج 4X‏ فى جو 
جدود من الا (mee S.‏ " 


carbon burnoff 


حرق الكربون 


تسخين الحافز المستعمل لدرجة حرارة عالية ' 


لاحراق Gleb‏ به من الكربون ولتجديد 
فعاليته . 


م١‎ 


carbide كربيد‎ 

مركب al‏ من الكربون وأحد المعادن مثل 

كربيد الكلسيرم ( كا ك ) )€ (Ca‏ أو 
كربيد الالومنيوم ( لو ع كم ) CALO‏ . 


مصباح كربيدى 

مصباح Jom,‏ بتفاعل كربيد الكلسيوم مع 
الماء مكونا الاستيلين الذى يشتعل بلهب 
مضىء . 


carbide lamp 


كربينول 
اسم يطلق على الكحول الميشيل 


والكحولات الأخرى المشتقة منه . 


carbinol 


carbocoal JS oS 
› وقود يحضر بضغط فحم الكوك مع القأار‎ 


يستعمل فى بعض أنواع الأفران . 


carbocyclic compound 
= homocyclic compound 
مر كب حلقى متجانس‎ 
مركب يتكون جزيؤه من حلقة من ذرات‎ 
. الكربون » ومثال ذلك البتزين والحكسان‎ 


كربولوى carboloy‏ 
سبيكة شديدة الصلادة من فلز الكوبلت 


معجمالنفط 


car 


TT UTEM MM 


ب) كمية المادة الكربونية المتبقية من الزيت 
بعد تبخيره عند درجة حرارة 


carbonaceous deposits 


رواسب كربونية 


carbonate reservoir جيرى‎ cpa 


مكمن للزيت يتكون من الصخور الجيرية . 


ايو ن الكربونيوم carbonium ion‏ 
أيون عضوى موجب توجد فيه الشحنة 
الموجبة على إحدى ذرات الكربون J^‏ 


CCHS gC) FN كريد‎ (( 


carbonization تفحم‎ 

تعريض المادة العضوية للحرارة العالية بمعزل 

عن المواء حتى تتفحم أو تتطاير منها الأجزاء 

القابلة للتطاير » ومن أمثلتها تفحم المازوت إلى 
كوك وتحويل الفحم الحجرى إلى فحم الكوك 


کربورندوم carborundum‏ 
اسم تجارى لمسحوق كربيد OSL‏ 


المستعمل فى صقل الفلزات . 


ثالى أكسيد الكربون carbon dioxide‏ 

غاز لا لون له ولا رائحة يتكون عند 
إحراق الفحمٍ فى تيار من المواء » وهو يدوب 
Lan Salig‏ ضعيفاً يعرف باسم UAM‏ 
الكربونيك » ويستعمل فى صنعة المياه الغازية 
وق إطفاء الحرائق »> صيغته الكيميائية : 
)5 لى) )05 (C‏ 


الى كبريتيد الكربون 
سائل عديم اللون ذو رائحة كريبة قابل 

للاشتعال » يغلى عند 545,7م ولا يذوب d‏ 

الماء ولكنه يذوب فى الكحول وفى OPH‏ 

يستعمل مذيباً وفى بعض الصناعات کا فى صناعة 

الحرير الصناعى . صيغته الكيميائية : 

(CS) کبې)‎ 3) 


carbon disulphide 


تجميد كربوق 
تبريد بواسطة جليد ثانى أكسيد الكربون 


إلى درجات حرارة تقل عن الصفر ‘ 


carbon freezing 


Oy SH أول أكسيد‎ 

غاز سام عديم اللون قليل الذوبان فى الماء 

ph غير‎ Ul oy SW lel we 25$ 
(C0) ) | صيغته الكيميائية : ( ك‎ 


carbon monoxide 


الكربون المتبقى carbon residue‏ 
|( الكربون الذى يتخلف من عمليات 


التكسير . 
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Cas 
carburated natural gas غاز طبيعى مكر بر‎ cardice جليد جاف‎ 
(E uam " pon طبيعى‎ 2 (dry ice : انظر‎ ( 

الجازولين لرفع قيمته الحرارية . 
صهرع شحن cargo tank‏ 
£c‏ الخصص لشحن السوائل 
البترولية . غاز الماء المكربر carburated water gas‏ 
غاز الماء الناتج من الفحم مضافا إليه بعض 
الغاز الطبيعى أو بعض أبخرة الجازولين لزيادة 
طبقة حاملة carrier bed‏ قيمته الحرارية . 
طبقة صخرية تحمل الزيت فى مسامها . 
كربرة carburation‏ 


carryall scraper حاملة الفتات‎ 

سيارة تستعمل فى JS‏ الرمال وفتات 
الصخور من موقع العمل . 

cascade شلالية‎ dy 


بنية تتكون من مجموعة من الطيات الثانوية 
تنشا فى الصخور الجيرية من انهيارها على منحدر 
ilo‏ 


cascade control 


cased hole = cased well iby r 


بر حفر أنزل بها أنبوب واسع يبطن 
Vel as‏ الداخلية . 


حلط الهواء à xU‏ إحدى المدرو كربونات 
السهلة التطاير مثل خلط المواء ij‏ الجازولين 
فى محركات الاحتراق الداحل . 


carburetor = carburetter 

مكربر ( كربوراتور ) 
جهار فى SYI‏ الاحتراق الداحلل hle‏ 
المواء BHU‏ الجازولين قبل إدحاما فى المحرك . 


مسبب للسرطان = مسرطن 
کل مادة تسبب مرض السرطان ‘ 


carcinogen 


وصلة كردان Cardan - joint‏ 
وصلة تسمح dL‏ كة فى oe‏ 


il>‏ البطانة 
حلقة مسننة لربط أنابيب التبطين . 


casing collar 


قاطع أنبوب التبطين 


casing cutter 


(casing clipper : انظر‎ ( 


) افع أنابيب التبطين casing elevator‏ 
الجهاز المستعمل فى رفع أنابيب التبطين 


. Ul jl, 


مسك أنابيب التبطين 
جهاز يقبض على أنابيب التبطين حتى يمكن 
رفعها أو Ut y]‏ . 


casing grab 


مسدس البطانة casing gun‏ 
أداة خاصة تستعمل فى ثقب atl‏ 


التبطين . 


casing hanger 


oj‏ أنابيب التبطين 
مكان تختزن فيه أنابيب تبطين UY‏ 


casing head 


رأس البطانة 
قمة أنابيب التبطين فى بعر النفط . 


Cas 
cased well iha بئر‎ 
(cased hole : انظر‎ ( 
casing أنبوب تبطين‎ 


e‏ بمنع انيار الأجزاء غير المئاسكة داخل فراغ 
البعر . 


: أنبوب الفا‎ lt 
التغليف وجدار‎ co» بين‎ cae e»? 
الأنبوب بالجدار ومنع ر شح أية‎ cM البعر‎ 
من صخور التكوين إلى‎ bd سوائل غير مرغوب‎ 
. داحل الانبوب‎ 


casing cementation 


py‏ أنابيب التبطين 

جهاز يستعمل لضبط أنابيب التبطين فى 
مواضعها بحيث تكون على مسافات متساوية من 
جدران البكر . 


casing centralizer 


ماسك أنبوب التبطين 
ماسك خاص يستعمل فى رفع أنابيب 
التبطين توطئة لانزالها فى البكر . 


casing clamp 


casing clipper = casing cutter 
أنبرب التبطين‎ abil 
. A جهاز لقطع أنابيب التبطين فى داخل‎ 


مجمع اللغة العربية - القاهرة 


cas 


ec EE eee 


إمكانية التبطين casing potential‏ 
لعمق الذى يمكن أن تصل atl ad}‏ 


ضغط البطانة casing pressure‏ 
الضغط الواقع على الحافة العليا لأنابيب 

التبطين . 
حامل البطانة casing rack‏ 


^ منصة ترص علا انات Jl‏ لتبطين > 


سطح مائل يقع بين منصة رص الأنابيب 
وجهاز الحفر . 


casing ramp 


كعب التبطين 

وصلة حلقية ذات سن حادة تركب فى 
الجزء الأسفل من أنبوب التبطين لتسهيل دقه فى 
البعر . 


casing shoe 


كلاب البطانة casing spear‏ 
ماسك لاصطياد أنبوب التبطين فى حالة 
سقوطه فى داخل AA‏ 


داوم — 


مثقاب أنبوب التبطين 


غاز أنابيب التبطين casing head gas‏ 
الغاز الطبيعى المتصاعد من فوهة أنابيب 
التبطين . 


جازولين فوهة casing head gasoline yi‏ 
الجازولين الذى يتم فصله من الغاز الطبيعى 


وصلة التبطين 
رباط أنابيب التبطين باللحام أو بغيره . 


casing joint 


كبل التبطين 
SL‏ غليظ مجدول يستعمل فى عمليات 
التبطين . 


casing line = calf line 


casing perforator 
أنبوب التبطين عند‎ e£ جهاز يستعمل فى‎ 
. الطبقة المنتجة‎ 


casing pipes أنابيب تغليف‎ 

اا .يقني OSS OV‏ من الفا 

أو الحديد تغلف بها جدران الثقوب فى أثناء 

عملية الثقب أو بعدها لنع الجدران من Ju‏ 
أو للمحافظة عليها . 


معجممامالنفط 


cas 





catalyst, contact 


( contact catalyst : انظر‎ ) 


مجدد الحافز 
جهاز يجرى فيه إعادة تنشيط الحافز سواء 
بالتسخين أو ببعض المواد الكيميائية . 


catalyst regenerator 


وحدة الحافر catalyst unit‏ 
te pe‏ أجهزة تجرى فيها بعض العمليات 

الكيميائية فى وجود حافز » مثل اختزال مركب 
غير مشبع بوساطة الهدروجين فى وجود J‏ 


النيكل 14 تجريغا دقيقا . 


عامل حفز catalytic agent‏ 
المادة التى تزيد من معدل التفاعل ( ومثال 
ذلك مسف enne [Salt lb‏ فى لات 


المدرجة , 


catalytic alkylation ألكلة حفزية‎ 
Spar جزىء‎ d LS إدخال مجموعة‎ 


catalytic dehydrogenation 

نز ع حفزى للهدروجين 
الجزيئات العضوية لتحويلها إلى مادة أروماتية أو 
مادة غير مشبعة فى وجود Ble‏ عند درجة 


casing spider 
عنكبوت التبطين — ملقط التبطين‎ 
جهاز يستعمل لالتقاط أنابيب التبطين‎ 
وتتركب أطرافه من عدة فروع تشبه أرجل‎ 
. العنكبوت » وهى تمسك أنابيب التبطين‎ 


وصلة البطانة casing spool‏ 
أنبوبة قصيرة بشفتين تشبه البكرة لوصل 
أنابيب التبطين . 


مسبار البطانة casing tester‏ 
جهاز لكشف العيوب كالشروخ وغيرها 
التى فى أنابيب التبطين . 


كلابة التبطين 
جهاز يستعمل فى التقاط أنابيب التبطين 
طرفه على هيئة كلابة ذات فرعين . 


casing tong 


حديد الرهر ١‏ حديد السبك ( cast iron‏ 
. الحديد الناتج من الأفران العالية وتبلغ كثافته 
YAN‏ » ودرجة انصهاره ما بین ۱۲۷١‏ إلى 


٥م‏ › وهو Je‏ الكسر ولا يقبل 
eg onal‏ 


casual labour عمل طارئ‎ 
غير‎ ke cA d QU تشغيل.‎ 
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catalytic reforming unit 
وحدة التحسين الحفزية‎ 
مجموعة أجهزة يجرى فيا تحسين صفات‎ 
مقطرات البترول مثل الجازولين, وذلك بتسخينه‎ 
مرتفع‎ ane إلى درجات حرارة متوسطة تحت‎ 
فى وجود حافز حيث يرتفع الرقم الاوكتانى‎ 
للجازولين نتيجة لتكون بعض السلاسل المتفرعة‎ 
. الحلقية‎ ols M, 


catalytically cracked gas oil 
زيت الغاز المكسر حفزيا‎ 
أحد المقطرات التى يحصل عليها بالتكسير‎ 
CA الحفزى لنتجات البترول الثقيلة حيث‎ 
WENDEN 
. أقصر منبا‎ 


طريقة « كتارول t‏ 
طريقة تستعمل فى تحويل بعض OAS JM‏ 


الأليفاتية إلى مركبات أروماتية فى وجود حافز . 


Catarole process 


catchall ملقاط‎ 
a) 
catch box صندوق ترسیب‎ 


catalytic desulphurization 
الإز الة الحفزية للكبريت‎ 
إزالة الكبريت من بعض مقطرات البترول‎ 
باستعمال مواد كيميائية » مثل هدر وكسيد‎ 
. الصوديوم أو بلمبيت الصوديوم‎ 


هدرجة حفزية catalytic hydrogenation‏ 
اختزال بوساطة اهدرو جين a‏ وجود عامل 


مساعد مثل فلز النيكل أو البلاديوم . 


catalytic isomerization حفزية‎ Š yr 
مناسب فى درجات حرارة‎ p» باستعمال‎ 


els 


بلمرة حفزية catalytic polymerization‏ 
استعمال بعض عوامل الحفز فى بلمرة بعض 


نواتج تقطير البترول لتحويلها إلى بولمرات . 


إصلاح حفزى catalytic reforming‏ 
تحسين صفات بعض مقطرات البترول 

بتسخينها إلى درجة حرارة متوسطة تحت jc‏ 
مرتفع فى وجود حافز » حيث تتحول بعض 
السلاسل المفتوحة إلى سلاسل متفرعة ومركبات 


معجمالنفط 


cat 





cat walk ممشى‎ 


غسول قلوى caustic lye‏ 
حلول قلوى jy de‏ الة المواد 

الحمضية . 

بوتاسا كارية caustic potash‏ 
هدرو كسيد البوتاسيوم (بوايد) 

. (KOH) 

caustic scrubber قلوى‎ JUS 


برج غسيل تغسل فيه أبخرة المقطرات برذاذ 
من الحاليل القلوية yy‏ 4 مابها من مواد حمضية i‏ 


صودا كاوية caustic soda‏ 
هدروكسيد الصوديوم (ص أ يد) 
(Na OH)‏ . 


caustic treating unit = alkali treating unit 
وحدة المعالجة القلوية‎ 
يرج - السائل مثل‎ ioli وحدة‎ 
الجازولين أوالكيروسين مع الصودا الكاوية لإزالة‎ 
. ما به من مركبات الكبريت‎ 


السائل » تمر فيه السوائل ببطء ويؤدى ذلك إلى 
ترسيب المواد العالقة فى هذا السائل . 


ملقط العينة catcher‏ 
ماسك لالتقاط العينة اللبية من داحل 

البثر . 

منطقة التجمع catchment area‏ 
المنطقة التى تنساقط فما مياه الأمطار 

فتتشر مها الصخو 3 » 

طارة رفع cathead‏ 


بكرة رفع ناتعة عند حيزوم السفينة 
تستعمل فى رفع المرساة وتعلق فى طرفها 
المعقوف . 


غاس 2,26( cathode copper‏ 
فلز النحاس النقى ويحضر بالتحليل 
au AS)‏ محاليل أملاح النحاس . 


cathodic protection , 4 426 وقاية‎ 

حماية الكبلات والأنابيب المطمورة من 

التاكل بجعلها UL. Las‏ ( كاثودا ) بالنسبة 
للوسط المحيط بها . 
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تفجى cavitation‏ 
من جدران البئر . 


سلستیت celestite‏ 
dul‏ من كبريتات الاسترنشيوم» صيغتها 
الكيميائية : ( سر كب (Sr S0,) ) , ١‏ 


البو cellar‏ 
حفرة تعد وتحفر تحت منصة الحفر الكبيرة 
لوضع معدات منع الانفجار . 


cellar control valve pol ضبط‎ plas 
الصمام الرئيسى المركب على البكر للتحكم‎ 
. فى خروج السوائل والغازات منه‎ 


السطح التحتى cellar deck‏ 
السطح السفل فى منصات احفر البحرية 
الكبيرة . 


4455 أسمنتية cement grout‏ 
"P‏ اسمنتى نصف سائل يستعمل فى سد 
شقوق Ju M‏ . 


caustic wash plant 
وحدة الغسل بالمواد الكاوية‎ 
مجموعة من الاجهزة يجرى فيها غسل بعض‎ 
مقطرات البترول بالصودا الكاوية لإزالة‎ 
. الشوائب الحمضية التى قد توجد بها‎ 


caustic wash tower 
برج الغسل بالمادة الكاوية‎ 
برج خاص تدفع فيه الابخرة من القاع‎ 
لتقابل رذاذا من المواد الكاوية ساقطا من أعلى‎ 
البرج › ويعمل ذلك على التخلص من المواد‎ 
. الابخرة‎ od الحمضية الختلطة‎ 


( Caustic scrubber : انظر‎ ) 


صخور الوقود العضرية caustobioliths‏ 

مجموعة من الصخور العضوية النشأة تشمل 
معظم أنواع الوقود الحفرى اطامة مثل الفحم 
والخث Jub,‏ الزيت والنفط . 


cavernous limestone 


حجر جيرى متكهف 


حجر جيرى تتخلله فجوات كثيرة . 


تكهف caving‏ 
تكون كهوف ف الطبقات الضعيفة eA‏ 
بثقب الحفر أثناء عملية الحفر . 


معجم الفط 


cem: 





centigrade heat unit (C H U) 
= pound - calorie 
باوند - كالورى‎ = A ga وحدة حرارية‎ 
الحرارة اللازمة لتسخين باوند من للماء‎ 
وحدة‎ ١,8 درجة مثوية واحدة وهى تساوى‎ 
. حرارية بريطانية تقريها‎ 


سنتى بواز centipoise‏ 

وحدة لزوجة مطلقة فى نظام الوحدات 
( س ج ث ) وتعتبر لزوجة الماء فيها الوحدة 
عند ۲۰م . 


centistoke ستوك‎ qu 

وحدة لزوجة كيناتيكية وتساوى لزوجة 

السائل بالبواز مقسومة على كثافته عند درجة 
الخرارة - Ux‏ 


الطرد المركرى للشمع = centrifugal dewaxing‏ 
إزالة الشمع من بعض مقطرات البترول 
بالطرد AM‏ كزى . 


بر كة bt‏ 9 سيريس Ceres oil pool C‏ 
بركة نفط فى أو كلاهوما بالولايات المتحدة 
الأمريكية - تعد من أمثلة مكامن النفط المعروفة 
بمكامن الشراك طوفا نحو jo‏ كيلو مترا› 
وعرضها نحو ٠٠١‏ مترا » ومتوسط ثخانة الرمل 
بها نحو ٠١‏ أمتارء مشبعة uuum‏ بالنفط وتتبع 
صخورها العصر GULL‏ . 


cement hopper ce قادرس‎ 

قمع صب cue‏ فى داحل FU‏ 
cus‏ البطانة . 

cement job سمنتة‎ 


تثبيت البطانة فى داخحل البكر بالأسمنت . 


حقن casu‏ : 
سد شروخ جدار E‏ بالاسمنت . 


cement squeeze 


cement string . خط الأمنت‎ 
EOS 
cementing agent مادة لاحمة‎ 


مادة دقيقة الحبيبات تنتشر بين الحبات 


الكبيرة من الصخور الرسوبية الفتاتية وتربط 
بينها » وقد تكون هذه المادة حديدية أو سليكية 
أو جيرية أو طينية . 


cementing a well سمععة البثر‎ 
. بالأسمنت‎ pl تغليف‎ T PON لشبس‎ 


centerfield injection SS p حقن‎ 

إحدى طرق الحقن المستعملة فى ca jl e‏ 

إلى سطح الأرض ويم فيها الحقن فى بثر فى وسط 
حقل النفط . 


س ,4 س 
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جيدا . ويحدد رقم السيتان بمقازنة وقود الديزل 


بمخلوط قياسى من السيتان ( ك ب يد (rp‏ 


C, H4, )‏ ( وألفاميثيل نفتالين » ويعتبر رقم 
السيتان ٠٠١‏ ورقم ألفاميثيل نفتالين صفرا . 


مر كبات سلسلية chain compounds‏ 
م رکبات تتکون جزيكاتها من سلاسل من 

ذرات الكربون . 

رافعة بالسلاسل chain hoist‏ 
رافعة تعمل بالسلاسل . 

chain reaction تفاعل متسلسل‎ 


تفاعل يحتاج إلى طاقة معينة حتى يبدا ثم 
تر بعد ذلك Seen‏ إل ciis‏ 


مانع التسلسل chain stopper‏ 
مادة تضاف إلى خليط التفاعل Isi‏ 


نقل الحركة بالسلاسل chain transmission‏ 
نقل الحر كة من ا محر كات إلى الاللات 


الأخرى باستعمال أنواع خاصة من السلاسل . 


شهادة العخليص certificate of clearance‏ 
شهادة تدل على أنه تم دفع جميع المستحقات 
على البضاعة النتجة أو المستوردة . 


شهادة تسجيل certificate of registry‏ 
شهادة تبين سلامة تسجيل السفينة 

. أو الناقلة‎ 
certified product Mentel منتح‎ 


منتج مطابق للمواصفات المطلوبة . 


أسفيداج ceruse‏ 
كربونات الرصاص القاعدية » AM‏ 
الكيميائية : (ر ك أ - يدبأ ) )0 (Pb CO, - H,‏ 


سیتال cetane‏ 
هدر وکربون مشبع يتكون جزيؤه من ست 

عشرة ذرة من ذرات الكربون » يستعمل فى بيان 
قدرة محركات الديزل . صيغته الكيميائية : 


‘(Ci H ED 


3) Cri 


رقم السيتان 


cetane number 


وقود الديزل LIS y‏ ارتفع هذا الرقم كان الوقود 


€ 


معجمالنفط 
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ضغط الشحن charging pressure‏ 
الضغط اللازم لشحن السفينة أو الخران . 


charring تفحم‎ 
غ‎ Yate pod لل‎ toll UA 
٠ درجة حرارة عالية‎ a el yal 


char value قيمة التفحم‎ 


درجة حرارته إلى درجة معينة دة معينة e‏ 


شحم الشاسيه chassis grease‏ 
ش شحم du‏ اللر وجة يستعمل فى تشحم 
الاجزاء المتحركة iladi‏ بالاطار السفل من 
السيارة » ويتصف بمقدرته على سد الفتحات 

وحماية هذه الاجزاء من الغبار والمياه . 


chat. شات‎ 


check analysis تحليل اختبارى‎ 


تحليل سريع يجرى على المنتج أو على المادة 


كالدرون chaldron‏ 
مقياس انجليزى للفحم يعادل TV‏ بوشل 
على وجه التقريب . 


الخصائص 
العسفات المميزة .820 ما . 


characteristics 


characterization factor 
) خاصة تمييز‎ ( jak عامل‎ 
خاصية يمكن بها تمييز مادة ما » مثل درجة‎ 
الانصهار للمواد الصلبة أو درجة الغليان ومعامل‎ 
. الانكسار للسوائل‎ 


الحواص المميزة 
الصفات الأساسية التى يمكن عن طريقها 
الاستدلال على المادة . 


characteristic properties 


مضخة شحن charge pump‏ 
مضخة تستعمل à‏ شحن الاجهزة أو 
الصهاريم وهى ذات دفع ثابت فى وحدة زمنية 


شعيلة . 


رصيد الشحن charge stock‏ 
خام النفط الجهز للشحن فى أبراج FK‏ 


فى معمل تكرير البترول . 
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chemical emulsification Qus استحلاب‎ 


تحويل gam‏ الزيوت إلى gle‏ فى الماء 
E la |‏ المواد الكيميائية . 


TC اتزان‎ 

الحالة التى يصل Gd}‏ التفاعل الكيمياف 

الانعكاسى عندما يصبح معدل التفاعل الطردى 
مساويا لسرعة التفاعل العكسى . 


chemical equilibrium 


chemical feeder pump 
مضخة التغدية بالكيمياويات‎ 
مضخة لاضافة المواد الكيميائية إلى خطوط‎ 
. الزيت فى أثناء عمليات التكرير‎ 


إزالة بعض الشوائب من مادة ما باستعمال 
مركب Che”‏ » مثل إزالة المواد الحمضية من 
مقطرات البترول بالصودا الكاوية . 


chemical purification 


^$ الكيمياويات 


م - 


. خزن المواد الكيميائية‎ MN 


i 


chemicals tank 


chemical treating processes 
عمليات المعالجة الكيميائية‎ 
عمليات الفصل والتحويل والتنقية بالطرق‎ 
: AL SI 


ar os 


لوح مشسطر ج checkered plate‏ 
لوح سطحه مكون من مربعات بارزة . 


check valve = non-return valve 


صمام يسمح بمرور الموائع فى اتجاه Joly‏ 
iji‏ كيميائية chemical affinity‏ 


ميل مادة ما للاتحاد بمادة أخرى . 


chemical change dues تغير‎ 

كل تغير فى تركيب المادة يتم بسبب تفاعل 
كيميالى . 

chemical cleaning Ghee S! التنظيف‎ 


LS UI الأجهزة والأسطح بالمواد‎ CAJAS 
. مثل الأحماض أو القواعد‎ 


chemical condensation كيمياق‎ ass 

تفاعل بين بعض cb‏ الكيميائية 
يصحبه SM UA!‏ . 

chemical corrosion Shed کل‎ v 


ما يطرأ على الأنابيب والصهاريج من تلف 
أو بلى بتأثير بعض المواد الكيميائية . 


معجمالنفط 





chilling ( pe) (e up 
Gy مفاجئا تحت الصفر‎ 


ملف التبريد 
أنبوب يلتف على هيئة حلقات حول الجهاز 
المطلوب تبريده بسرعة ويسرى فيه سائل التبريد 


ويستعمل للتبريد السريع . 


chilling coil 


chimer machine مغلاق‎ 


الة تستعمل فى تركيب أغطية البراميل . 


chisel auger de) ld 


مثقاب طرفه الحاد على هيئة إزميل . 


chloride salinity 


ملوحة كلرريدية 
لاحت لفط فى امكافته A‏ 


برافينات مكلو رة chlorinated paraffins‏ 
برافينات معالجة كيميائيا بغاز الكلور 


للاستعمال فى أغراض خاصة . 


chlorinators رات‎ Xe 


أجهزة خاصة تستعمل فى حقن كميات من 


غاز الكلور فى خط التصنيع . 


che 


chemical treatment of wells 

معالجة الآبار كيميائيا 
معالجة أبار البترول ببعض المواد الكيميائية 
مثل الأحماض لزيادة مسامية الطبقات الحاملة 


يل chemical wear dies‏ 
وغ من التا كل ينتج من تلاس O46‏ مغ 
بعض المواد الكيميائية . 


cherry coai 


فحم متوقد 
فحم C‏ الاشتعال Ya‏ ترك رمادا . 


شرط الصوان ١‏ شرط الشرت ( — chert clause‏ 
ay‏ يزاد فى العقد. به شرط ple‏ لزيادة 


الأجر عند الحفر فى طبقة من الصوان . 


chevron folds = zigzag folds 
dan طيات‎ 
الط‎ al ى‎ JE dole Lb 
DE وهى عادة ذوات أبعاد قصيرة وتنشاً من‎ 
. متجانسة اليل‎ cb الانفصام فى‎ 


رم لو 


مرد chiller‏ 
جهاز لتبريد المقطرات البرافينية فى محطات 
التكرير توطئة لفصل ما بها من الشمع . 
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og adde فى رف رن‎ E 
. وهو تعبير شائع بين العاملين بحقول البترول‎ 


chrome magnesite refractories 
حراريات مغنسيت الكروم‎ 


أنواع من الطوب الحرارى المستعمل فى 
تبطين الافران وبعض معدات التفاعل . 


churn drilling GUL sr! 
(cable tool drilling) — : انظر‎ ( 
circuit breaker قاطع التيار‎ 
جهاز يوقف الدائرة الكهربائية عند الحاجة‎ 
» Ga إن‎ 
circulating air دوار‎ sty 


circulating head y ر أس‎ 

تر كيبة خاصة c ph‏ على مضخة تستعمل 

ob Gb d‏ افر Gliese oll Qo‏ حفر 
eM‏ 


دوران circulation, mud dnt!‏ 
دخول Aue‏ الحفر خلال أنبوب الحفر 


كلرريت chlorite‏ 
الهورنيلند ويتكون من سليكات الالومنيوم 


ب) ملح من أملاح حمض الكلوروز . 


chlorotrifluoroethylene ( C. F.E .) 

كلورو GH‏ فلورو SY)‏ 
sol‏ مركبات الکلوروفلور COPS‏ 
يستعمل فى التبريد da‏ صنع المبيدات الحشرية . 
صيغته BEM!‏ : ( ك كل فلم CCIF‏ 


choke اختناق‎ 


ضبق aa eng YN dass‏ للح من 
الانسياب وللتحكم فى معدل الإنتاج . 


غاز choke damp Au‏ 
dade‏ من غازى أول By‏ كسيد الكربون 
يتجمع أحيانا فى المناجم أو فى الابار المهجورة 


christmas tree 
) شجرة الكريسماس ( صمامات رأس بكر البترول‎ 


= qa = 


bit! معجم‎ 


cla 





محرق الطفل T‏ 

نوع حاص من الأفران Yd GA‏ الطفل 
المستعمل فى تنقية بعض المقطرات البترولية 
بطريقة الامتزاز, وفيه يدفع الطّفل المستعمل من 
قمة الفرن ليقابل تيارا من الهواء الساخن ويقلب 
EM‏ عند درجة c e?00.‏ ويمكن استخدام 
الطفل oiy Aiti‏ الطريقة عدة مرات قبل أن 


يفقد صلاحيته . 


clay burner 


مرشح clay filter shale‏ 
نرع من المرشحات د يستعمل فيه الطفل مادة 
مرشحة لازالة المواد al JM,‏ من بعض الزيوت . 


clay kiln 
( الصلصال‎ dnd تحميص الملصال ر‎ oj 
فرن حاص يحمص فيه الطفل بتسخينه إلى‎ 
. فعاليته‎ soley idle درجة حرارة‎ 


معادن صلصالية 
wpe‏ من المعادن السليكاتية الطباقية 


clay minerals 


تنقية بالصلصال 

تنقية بعض المقطرات بتمريرها خلال 
طبقات من الصلصال لمتص ما با من 
الشوائب . 


clay percolation 


طبقة ترويق clarification bed‏ 
طبقة ترشيح ير بها السائل لإزالة ما يعلق 
به من شوائب . 


clarifying basin ترریق‎ PP 

حوض يحتوى على مواد ترشيح تستعمل d‏ 
ترويق السوائل . 

clastic dyke jj قاطعة‎ 6 


جسم من مواد فتانية قاطع للطباقية فى 
مكون رسوبى ويمثل مواد غريبة اجتاحت المكون 
الرسوبى من خلال شق فيه إما من del‏ وإما من 
أسفل » ومن أمثلة ذلك جدد الحجر الرمل 
القاطعة . 


clay activation 
) ر الصلصال‎ Ji تتشيط‎ 
إعادة الفعالية لبعض أنواع الطفل المستعملة‎ 
كعوامل مساعدة فى تنقية بعض المقطرات وذلك‎ 
. بالتسخين أو بالمعاملة بحمض‎ 


clay bleaching 
) ر بالصلصال‎ Jb قصر اللون‎ 
إزالة ألوان بعض الزيوت بمعاملتها بنوع‎ 
. خاص من الطفل‎ 
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ماسك clip‏ 
أداة صعيرة تستعمل à‏ مسك الاشياء , 


clipper صهرغية‎ dels 

شاحنة N‏ تقل سعة صهريجها عن Ors‏ 
ge‏ 

clipper service نوزيع بالشاحنات‎ 


توزيع البترول من خط الأنابيب إلى محطات 


clogging انسداد‎ 


توقف سريان الموائع بسبب عائق ما . 


closed fold مغلقة‎ Ib 
طية التقت أطرافها المتقابلة من شدة الضغط‎ 
. الكابس الواقع عليها‎ 


closed in pressure ( CL. IP) امخترت‎ Jal! 
(E ض ء‎ ( ra يمكن أن يرمز إليه‎ 


(bottom hole pressure p) m انظر : ضغط‎ ( 


closed in production pre إنتاج‎ 
diva مغلقة‎ ty الموجود‎ coy bet 


ay - 


clay refining بالصلصال‎ » Ss 
نهائية لبعض المقطرات باستعمال‎ Las 
ما بها من ألوان کا فى تحسين لون‎ UY الطفل‎ 


حراريات الصلصال clay - refractories‏ 
قوالب الطين الحروق التى تحمل درجات 
زيت نظيف الاحتراق clean - burning oil‏ 


زيت لا يترك رمادا أو بقايا بعد احتراقه . 


clean oil زيت نظيف‎ 


منتج نفطى أبيض اللون . 


clean oi) tankers البيضاء‎ Gy JI ناقلات‎ 
المقطرات النظيفة‎ jas iaat ناقلات‎ 


٠ فقط‎ 


مدة النظيف clean out period‏ 
المدة التى يجب أن يتعرض ها السائل أو 
co‏ البترولى لمواد التنظيف حتى يصبح نقيا 
تماما > وتعتمد عل نوع مادة التنظيف وطريقة 
التشغيل ودرجة الحرارة وغيرها : 


j i iJ à 


clo 


A U 


بتسخين الزيت حتى يصبح رائقا ثم يبرد بالتدرج 
فى جهاز خاص إلى أن يظهر الغم . 
coagulation process‏ 


عملية التخثير 
عملية ترسيب الغراوانيات . 


تراب الفحم coal dust‏ 
d o‏ المتبقى من عمليات تكسير 
الفحم € ويكؤن مع lb le sl adl‏ مفرقعا : 


coal gasification الفحم‎ JJA 
تحويل الفحم إلى غاز » & ذلك بعدة‎ 
على الفحم المسخن‎ gu AE طرق منہا إمرار‎ 


لدرجة الا حمرار . 


نجمع صخرى غليظ coarse aggregate‏ 
صخر QU‏ متاسك يتكون من حباات 
غليظة من رتبة الحصى فما فوقها . 


cock محبس‎ 


صمام يتحكم فى سريان السوائل والموائع . 


cock, blow-off ( outlet cock ) 
بس تفريغ‎ 


(blow-off cock : kj) 


cloed in well = shut - in well بثر مغلقة‎ 
( shut - in well: : انظر‎ ) 


وصف للصخر ذى الفواصل الكثيرة 
القريب بعضها من بعض قربا شديدا . 


close jointed 


closed pores مسام مغلقة‎ 


مسام الرواسب التى لا يتصل بعضها ببعض 
ولا تسمح بسريان البترول أو الغازات . 


سغلق closure‏ 
| ) بنية تحدبية مغلقة . 

ب) المسافة الرأسية بين قمة بنية تحدبية 

DE مستوى يمكن أن يبرسم عنده‎ Daly 


مغلق حوفا : 

ج) المسافة الرأسية بين قعر منخفض aly‏ 
نقطة عند حافته . 

د ) اتصال أطراف الطية الجانبية بها عند 
حط المفصلة . 
نقطة اليم cloud point‏ 


درجة الحرارة التى fas‏ عندها الرطوبة 
أو المادة الصلبة الذائبة فى الزيت فى الانفصال 
عن السائل وتظهر على ARA‏ غم ويم Ves‏ 
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الفوهة التى تنتبى إليها مجموعة أنابيب 


الصرف . 

تراب الكوك coke dross‏ 
البقايا الناعمة والدقيقة التى تتخلف من 

فحم الكوك . 

coking تكريك‎ 


عملية تكسير يطول فيا الزمن الذى 
تتعرض فيها الزيوت للحرارة والضغط ويتفحم فى 
هذه الطريقة جزء كبير من الشحنة متحولا إلى 
فحم كوك : 


وحدة التكويك 

وحدة يتم فيا تفحم المقطرات الثقيلة 
وتحويلها إلى فحم وذلك بتسخينها عند درجة 
حرارة عالية وضغط مرتفع . 


coking unit 


cold 1210 mixtures رصف باردة‎ bile 
مخاليط تفرش فى عمليات الرصف على‎ 
. البارد‎ 


أسفلت Py‏ على البارد 
أسفلت يخلط على البارد مع مكونات أخرى 
عند استعماله فى عمليات الرصف . 


cold mixed asphalt 


yl حبس عمود‎ 
( kelly cock : انظر‎ ) 


cock, kelly 


cock, straight محبس مفرد‎ 


( straight cock : انظر‎ ١ 


cock, threeway 


un‏ ثلاق المسالك 
صمام ذو ثلاث مسالك . 


حاجز coffer dam‏ 
فاصل موقت ang‏ أو فاصل بين 
صهريجين فى ناقلة الزيت . 


خط حديدى cog rail Que‏ 
خط حديدى صاعد مزود باسنان e‏ 
انزلاق العربات إلى الخلف . 


سيارة ذات سخات coil car‏ 
سيارة مزودة بملفات تسخين للاحتفاظ 
بشحنات النفط الثقيل فى حالة سائلة . 


coil drain nozzle 


فوهة الصرف العام 


col 





مثل محلول الغراء » وغالبا ما تتكون من جزيئات 
متجمعة على شكل جسيمات صغيرة مشحونة 
بشحنة كهربائية تساعدها على البقاء معلقة فى 


الحلول . 


شفرة لونية colour code‏ 
شفرة dole‏ تستعمل فيا ألوان معينة لطلاء 
الأنابيب لمعرفة حط سير الموائع aA‏ » فتطل 
أنابيب البخار We‏ باللون ay‏ وأنابيب 
التتروجين باللون الأخضر وهكذا . 


colourimeter 


مقياس اللون 1 


زيوت 3 لونية colourless oils‏ 
زيوت تشحم عديمة اللون تستعمل d‏ 
تشحم الالات فى الصناعات التى ths‏ 
مواصفاتها عدم ظهور ألوان فى منتجاتبا 
الهائية - مثل صناعة المواد الغذائية والدواء 
وصناعات الورق والمنسوجات . 


رصافة ( كلبروفيا ) colprovia‏ 
خليط من الحجارة المفتتة المكسوة بالزيت 


الخام ثم بمسحوق الأ سفلت . 


cold steam جخار بارد‎ 


بخار يحتوى على قطرات من الماء وتقل 
درجة حرارة هذا الخليط عادة عن ۰مم 1 


cold test البرودة‎ jue 
اختبار قدرة الزيت على السيلان بعد تقليبه‎ 


فترة فى درجة حرارة منخفضة . 


زيوت الاختبار البارد cold test oils‏ 
زيوت تتصف بخواصها الجيدة مثل اللزوجة 
المنخفضة ونقطة السكب المنخفضة » وهى 
تستعمل فى الات التبريد أو الآلات A‏ 
تستخدم فى الأجواء الباردة وكذلك فى تشحم 
المدافع الرشاشة . 


OL‏ انهيار 
ببيات Ves‏ من تزحلق الصخور وتدهورها 

على السفوح بتاثير الحاذبية Sind‏ طيات صغيرة 
أو كتل صخرية مرتكزة على خطوط صدعية . 


collapse structures 


أنبوب تجميع collector pipe‏ 
الانبوبة الرئيسية التى تتجمع فيبا السوائل 
الآتية من الأنابيب الفرعية . 


غراو colloid uel‏ 
حالة تكون فيا المادة بين الذوبان والتعلق 


Ng‏ كه 
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combination drive ) of oil (‏ 
abo‏ مشترك bat)‏ ( | 
تضافر قوتين أو أكثر على دفع النفط من 
مكمنه إلى السطح c‏ ومثال ذلك اشتراك قوة 
الدفع بالماء مع قوة الدفع بضغط الغاز . 


غاز combination gas bis‏ 
be pe‏ بأبخرة بعض الحدر وكربونات السائلة . 


غطاء شفرى 
غطاء يقفل بشفرة خاصة . 


combination, lock cap 


وحدة مجمعة 

وحدة صناعية casts‏ من عدة وحدات 
متكاملة ويطلق المصطلح كذلك على وحدة 
استخلاص المدروكربونات من الغاز الطبيعى . 


combination plant 


جهاز حفر به معدات حفر رحوى 
ومعدات حفر كبل . 


combination rig 


combination string bit ) خط ( أنابيب‎ 
. الأقطار‎ 


عمود خلط 


column ,commingler 


( commingler column : hil ) 


column ,fractionating 


عمود تجرئة 


( fractionating column: انظر‎ ( 


العمود الجيولوجى 


( geologic column: انظر‎ ( 


column, geologic 


عمود dole}‏ التقطير 


( rerun column : a) 


column, rerun 


columa, splitter 
) عمود فصل الغازات ) عمود نازع‎ 
( splitter column : انظر‎ ( 


combination cracking تكسير شامل‎ 
cU إلى‎ gp A عملية تكسير‎ 

متعددة » فيتم le‏ الإصلاح الحراری وكسر 
اللزوجة وتكوين نواتج متوسطة وغازات وبعض 


الكوك . 


— E D س‎ 
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combustion, incomplete 


QAM احتر اق‎ 
( incomplete combustion ١ انظر‎ ) 


دق الاحتراق combustion knocking‏ 
الدق الناتج عند الاشتعال المبكر للوقود 
داخل اسطوانة الة الاحتراق الداخلى . 


combustion residue 


مخلفات الاحتراق 
ما يتبقى من المادة بعد إحراقها ; 


احتراق لا دخالي 


combustion, smokeless 


) smokeless combustion : انظر‎ ) 


come out اج المعدات‎ y 
إخراج معدات الحفر عند العدول عن حفر‎ 


. أو الانتهاء منها‎ ul 


تر 1 تجارى commercial accumulation‏ 
فى أحد المكامن يسمح باستغلاله تجاريا . 


commercial discovery اكشاف تجارى‎ 
pd, الاستهار‎ gu مجر‎ OU 
. بالربح‎ 


combination tower 


combustible shale 


Jub‏ لهرب 
Jub‏ قابل للاحتراق لاحتوائه على بعض 
المواد الغازية سريعة الاشتعال . 


محلل إحراق combustion analysis‏ 
تحليل الغازات الناتجة من إحراق الوقود . 


combustion chamber line 
صف غرف الاحتراق‎ 
SÉ مجموعة من الغرف مرتبة فى صف‎ 
. فیا عمليات الاحتراق‎ 


combustion gases غازات الاحعراق‎ 

الغازات الناتجة من احتراق الوقود أو أى 
مادة p‏ ى . 

combustion, heat of حرارة الاحتراق‎ 


( heat of combustion : انظر‎ ( 


cy 
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شحم المولدات commutator compound‏ 
مولدات التيار الكهربانى . 


دموج compaction‏ 
تقلص حجم طبقة رسوبية بتاثير ضغط 
الرسوبيات التى تعلوها . 


compaction anticline تحدب دمرجى‎ 


قبة تكونت نتيجة انكماش الطبقات 
المترسبة على امتداد شعب Gly yp‏ دفين أو فوقه . 


compactness GU TS 
. المادة بعضها ببعض‎ Oly تجاذب‎ 


تر كيب مدمج compact structure‏ 
تر کیب تتراص مكوناته بعضها بجوار 
طبقات صاملة competent beds‏ 


لعوامل الطى ومن أمثلتها الحجر الرمل والجيرى . 


complete combustion 


احتراق كامل 
احتراق المادة بصورة نبائية » وى حالة 


commercial standards التجارية‎ wall 
المواصفات القياسية التى تتطلبها السوق‎ 
. التجارية للسلعة‎ 


commercial well بعر تجارية‎ 


بكر نفط يتوقع أن يكون إنتاجها مربحا . 


aur‏ اخلط 
عمود ol,‏ تخلط فيه المكونات الختلفة 
بتحريكه فى هزات متالية . 


commingler column 


احتبار الث لعشغيا 
اختبار يجرى لبيان صلاحية الجهاز للعمل فى 
ظروف التشغيل . 


commissioning test 


فعل الأيون المشترك 

تأثير إضافة أيون مشترك ( مثل إضافة 
هدر وكسيد الأمونيوم ) إلى JAH‏ عند ترسيب 
AUS‏ الحموعة الخامسة:  CUR S Madly‏ 
الأمونيوم وذلك لمنع ترسيب فلزات المجموعة 
السادسة . 


common ion effect 


إجراء متبع common practice‏ 
الاجراء المعتاد والمتعارف عليه ^ 


= ior = 
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completion, dual 


إكمال مزدوج 


( dual completion : انظر‎ ) 


completion, gravel packed 
بالحصى = إل بالجرول‎ JE! 


( gravel packed completion : انظر‎ ) 


إكمال مكسو 


( liner completion : انظر‎ ) 


completion, liner 


SK]‏ متعدد الطبقات 


( multiple completion : انظر‎ ) 


completion, multiple 


completion string أنابيب الاستكمال‎ 

أنابيب RË CA‏ فى الموقع وتكفى 
لاستكمال البثر . 

complex compound dine مركب‎ 


مركب يتكون باتحاد مركبين كيميائيين معا 
مثل مركب هدر وكسيد الكوبرامنيوم . 


مر components OLS‏ 
الأجزاء الداخلة فى تركيب شىء ما . 


اواد العضويية تتحول المادة إلى QU‏ أكسيد 
الكربون والماء . 


complete overhaul 
PE تجديد كامل = إصلاح‎ 
إصلاح الجهاز بصورة تامة بحيث يصبح‎ 
M 


تفاعل كامل complete reaction‏ 
تفاعل dues.‏ يصل إلى ale‏ 


completed well شر منجزة‎ 

بعر Gal‏ حفرها وأصبحت جاهزة 
للإنتاج . 

completion إكمال‎ 


حفرها ya‏ للإنتاج . 


PY 


( barefoot completion : انظر‎ ( 


completion, barefoot 


بطاقة إعداد completion card‏ 
بطاقة بها جميع البيانات الخاصة بحفر بر ما 
وإعدادها للإنتاج ٠‏ 


— \.g — 
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compound, saturated 


( saturated compound : انظر‎ ) 


مركب غير مشبع compound, unsaturated‏ 


( unsaturated compound : انظر‎ ) 


compound well مركبة‎ pty 
متشعبة مبطنة بأنابيب مثقبة مستدقة‎ sla بكر‎ 

الأطراف لا يزيد نصف قطرها على بضعة 
سنتيمترات ولا يتجاوز عمقها فى الغالب ثلاثين 


مترأ . 


حفارة بال هواء المضغوط 
حفارة تعمل باهواء المضغوط . 


compressed air drill 


أسفلت مضغوط compressed asphalt‏ 
أسفلت من نوع خاص يعرض لضغوط 


compression cup مشحمة بالضغط‎ 


compression folding = flexure folding 


طى الانضغاط = طى الانثناء 


(flexure folding ; Jai ) 


composite fault scarp 
جرف صدعى مركب‎ 
. الصدعية فى أن واحد‎ iS التفاو نى والح‎ 


وقود composite fuel Ado»‏ 
وقود يتكون من خليط من المواد السريعة 
الاشتعال . 


composite propellant ala دافع‎ 

نوع من الوقود ذو قوة دافعة عالية » C$ e‏ 

على كل من الادة المؤكسدة والمادة القابلة 
للاحتراق . 


التحليل التر ue‏ 
!( جيولوجيا : تحليیل التراكيب 
والبيانات الختلفة سواء منها الأول أو التكتوقى . 


compositional analysis 


ب ) نفط : تحليل المكونات العضوية أو 
غير العضوية الموجودة بعينات الحفر أو بالعينات 
اللبية الصخرية . 


compounded oils AS pt زيوت‎ 

زيوت تعدية 2 Mr p‏ مع بعض الدهود 

الحيوانية والنباتية » مثل دهن الخنزير او زيت 
الخروع : 


— eo س‎ 
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نظام من الشقوق أو من الكسور فى 
الصخور ينتظم تقريبا حول نقطة مركزية . 


منطقة الامتياز concession area‏ 
مساحة من الأرض أو الماء تتعاقد الشركة 
بلوتون متطابق concordant pluton‏ 


للطبقات > ومن PET‏ الجدد الموازية 
واللاكوليت والفاكوليت . 


concrete lining بطانة خرسانية‎ 

طبقة من الخرسانة تبطن بها الجدران 
الداحلية ut).‏ ما . 

concrete oil زیت اخرسانة‎ 


زيت خاص تدهن به أسطح قوالب الصب 
ad‏ التصاق الخرسانة بها . 


condensates LÁ S 
Je db des qi امدروکربونات‎ 
. بالتبريد‎ 


جازولين الانضغاط compression gasoline‏ 
الجازولين المتكئف عند ضغط الغاز 
Amal‏ ويتميز بنقائه وبرقمه aus Y‏ 


المنخفض . 


زیت الكباس compressor oil‏ 
زيت ثقيل يستعمل فى الأجهزة التى تضغط 
اهو el‏ 


محطة الكباسات 
بناء يحتوى على أجهزة ضغط تساعد على 


compressor station 


concentrated solution 


محلول مركز 
محلول يحتوى على نسبة عالية من المذاب . 


وحدة تركيز concentration plant‏ 
وحدة 2 35 الخامات فى عمليات التعدين 
لرفع نسبة المعدن فى هذه الخامات . 


صدوع متمركزة concentric faults‏ 
مجموعة من الصدوع تنتظم حول مركز 
co‏ ' 


concentric fractures 


شقوق متمركزة = كسور متمركزة 


= و — 
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إعداد الطين لمتطلبات الحفر بزيادة كثافته أو 


conductor ع‎ surface casing البطانة العلا‎ 

أنابيب التبطين عند فوهة البعر وتعرف 

كذلك ( بالقيسون السطحى ) وتثبت بفتحة 
ابعر بواسطة الأسمنت . 


أنبوبة ضبط 
أنبوبة خاصة تثبت عند فوهة البئر لضبط 
عملية الحفر . 


conductor pipe 


ممر conduit‏ 
السوائل أو الغازات . 


لقمة مخروطية cone bit‏ 
لقمة ذات ثلاث مخاريط مسننة تساعد على 
حفر الصخور الصلبة . 


cone of exhaustion الاستبهلاك‎ by e 
يتكون نحت سطح‎ MU مخروط خال من‎ 


البترول منها بسرعة كبيرة . 


consdensate cooler د المكنفات‎ re 
كفن فيه أبخرة‎ qe Je scl ile 
. المقطرات‎ 


أنابيب condensate piping LAS‏ 
الأنابيب التى تحمل المقطرات البترولية بعد 
تكثيفها إلى صهاري التخزين . 


تفاعل تكثيف condensation reaction‏ 
تفاعل كيميالى بين مادتين ينفصل فيه 
زیت condenser oil TESI‏ 


زيت qu‏ يستعمل فى CLE‏ 


ملفات condensing coils CAMS!‏ 
أنابيب خاصة تمر فى داخلها الأبخرة المراد 
تكثيفها وتمر حوها السوائل المبردة . 


conditioning, hole 


تهيئة البثر 


( hole conditioning : انظر‎ ( 


conditioning, mud 


معجوالنفط 
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(unconformity)  قفاوتلا‎ 


congealing point نقطة الانعقاد‎ 
congruous drag folds صدوع جر مطابقة‎ 


بصدوع كبرى كان يكون : 


oot C‏ صدوع الجر موازيا حور الصدع 
الكبير . 


ب) المستوى Goel‏ لصدع الجر Lily‏ 
للمستوى المحورى للصدع الكبير . 

ج ) الحركة البينية لصدوع الجر دالة على 
أن الطبقات الأقرب إلى d‏ احور التقعرى الرئيسى 
قد تحركت إلى أعلى بالنسبة للطبقات الأقرب إلى 
احور التحدلى . 


congruous folds مطابقة‎ Lb 
الطيات الثانوية أو طيات الانزلاق التى‎ 

يعتمد حدوثها على الطيات الكبيرة وتكون فى 
درجات انحدارها واتجاهها ممائلة للطيات 


الكبيرة . 


صهرث مخروطى السقف cone roof tank‏ 
صهرجٌ يستعمل d‏ دست سقف 


على "tA‏ مخروط . 

ماء محتجز confined water‏ 
مياه جوفية مقيدة الحركة بين طبقتين غير 

confirmation wel! LAS | بئر تا‎ 


A‏ تحفر بعد بغر الاستكشاف وعلى مسافة 


معينة منها لتأكيد وجود البترول بهذا Jib‏ 
Oe ley‏ 


توافق conformity‏ 
الأصل فى الترسب المستمر أن تنج we‏ 
سلسلة من طبقات متتابعة متوازية مضطردة لا 
يفصل بين مجموعتين منها فاصل زمنى يدل على 
انقطاع مؤقت فى الترسيب » تسمى مثل هذه 
الطبقات متوافقة (conformable)‏ ويسمسى 
Oii cus di‏ الذى ينتج منها توافمًا 
(conformity )‏ . 
ومجموعات الطبقات التى Les‏ من ترسیب 
متقطع فتظهر على ita‏ مجموعات متتابعة ولكنها 
فى العادة متباينة يفصل بين بعضها وبعض فواصل 
زمنية تدل على فترات من انقطاع الترسيب قد 
تصاحبها حركات أرضية وعوامل تعرية » تسمى 
طبقات عديمة التوافق ) unconformable‏ ( 


= aem 
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connate water 
cp lll الماع اكرون = الماء‎ 
FC TN NP lad الاق اف يرلا‎ 
عملية استخراج اريت‎ ;Ui ماء لا يتحرك‎ 


أنبوب توصيل 
أنبوب يصل بين جهازين . 


connecting pipe 


وصلة معيبة 


connection, crowbar 


(crowbar connection : à j 


connection, female g وصلة‎ 


( female connectien : انظر‎ ) 


مخطط التوصيلات connection layout‏ 
رمسم UM‏ التوصيلاات ale‏ با مصنع : 


po nw 


connection, male 


( male connection : انظر‎ ) 


طرف تتوصيل 
أداة تستعمل فى توصيل التيار الكهربى 
أو فى نقل حركة من طرف إلى آخخر . 


connector 


Law‏ مخروطية 


نظام فواصل مقترنة 


conica) tower platform 
منصة حفر قاعدتها على هيئة مخروط‎ 
: asl 


التمخرط coning‏ 
المكمن نتيجة لعملية السحب السريع للبترول من 
oM‏ 


مقاومة التمخرط 
الحد من تكون المخاريط المائية أو الغازية فى 


المكمن . 


coning control 


conjugate fractures or veins 
is phe كسور أو عروق‎ 
أ) مجموعتان من العروق أو الفواصل لها خط‎ 
. المضرب نفسه ولكها تميل فى الاتجاه المضاد‎ 
ب) أى مجموعتين من مجموعات الفواصل‎ 
. المتعامدة‎ 


conjugate joint system 


نظام من الفواصل فى مجموعتين مرئيتين 


حول مظهر تركيبى واحد »أو حول عور 


=— eG جع‎ 
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كو نستنتان constantan‏ 


مزج ثابت OMA‏ 
مزج من عدة سوائل يغلى عند درجة حرارة 


ثابتة . 


constant boiling mixture 


constant flow دفق ثابت‎ 


انسياب السائل بانتظام فى الأنابيب . 


constant pressure cycle Cy! دورة الضغط‎ 

» نجرى تحت ضغط ثابت لا يتغير‎ ile 

ومن أمثلتها الات الديزل أو عمليات التقطير 
الجوى . 


constant temperature bath 
حمام شت درجه حرارته طوال مده‎ 


العمل . 


constitutional formula صيغة تكوينية‎ 
gt oda does «os A Ls 


كربون Conradson carbon C Opt Sr‏ 
الكربون المتخلف من تبخير الزيوت بطريقة 

« کنرادسون » . 
جازولين مستعاد conservation gasoline‏ 


الجازولين الذى يحصل عليه عند إعادة 
تقطير UAM‏ المقطرات ; 


اختبار القوام consistance test‏ 
احتبار od‏ على الأسفلت لبيان تخواضه 


i والاحتراقية‎ 


consol = contro] panel جهاز تحكم‎ 

جهاز يتحكم فى تشغيل مجموعة من 

الاجهزة أو يستعمل E‏ إدارة إحدى الغمليات 
الصناعية ومراقبة کفاءتہا , 


لوحة مفاتيح consolette‏ 
لوح صغير يحتوى على مجموعة مفاتيح 


تستعمل فى التحكم . 


daly ols 
الكتلة المحكمة الفاسك فى الأجسام أو‎ 
. المواد‎ 


consolidated structure 


> 
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طريقة ترشيح زيوت التشحم ومعادلتها بعد 
تحليتها » وفيها يخلط الزيت مع الطفل الساخن 
Be ay‏ فصو م ty‏ جه IO‏ 
مرشحات الضغط . 


contact treatment بالملامسة‎ ihlas 
. الطفل لامتزاز ما به من شوائب‎ 


è 


مسوب contaminated‏ 
احتواء مادة de‏ نسسبة من مواد dy S‏ عنما 
غير مرغوب فيها . 


contaminated oil زيت مشوب‎ 


زیت به قدر قليل من الشوائب . 


ae 


سوب contamination‏ 
اختلاط المادة الأصلية ببعض الشوائب 
الاخرى التى jy‏ على خواصها وصفاتها . 


contemporaneous deformation 
التحرف المترامن‎ 


( deformation, contemporaneous : انظر‎ ١ 


جير Ta y‏ استشارى consulting geologist‏ 
جي و لو جی Okey po‏ بخبراته فى 


استكشاف حقول البترول وغيرها . 


consulting panel نة استشارية‎ 


لجنة تضم bae‏ من الخبراء لدراسة 
موضوعات تعرض عليها . 


contact acid 


حمض الملامسة 
حمض الكبريتيك المحضر بطريقة التلامس . 


contact action 


فعل الملامسة 


حافز تلامسى contact catalyst‏ 
عامل حفز يتم التفاعل بواسطته عند تلامس 


المواد الداحلة فى التفاعل مع سطح الحافز . 


contact condenser 


مکئف تلامس 
Cbs CAS‏ بقطع صغيرة من حجر 


الخفاف أو ما cass‏ تمر به الأبخرة خلال هذه 
القطع CES.‏ على سطوحها . 


contact filtration 


tl ترشيح‎ 


mL Es 
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ollie‏ تقطير لا تتوقف › مثل عمليات 
التقطير المستمرة فى معامل تكرير النفط . 


استخلاص ستمر continuous extraction‏ 
استخلااص مادة ما من dado‏ من السوائل 

فى أثناء انسياب هذه السوائل فى الأنابيب . 
تغذية مستمرة continuous feed‏ 
شحن خط الإنتاج بالمواد e‏ دون توقف 
فى العمليات الصناعية المستمرة » مثل عمليات 


continuous filter 


مرشح مستمر 
لتر شيح الشوائب . 


فر ن داثم مستمر continuous furnace‏ 
فرن لا يتوقف عن العمل إلا عند الحاجة 

لصیانته . 

continuous lubrication حم مستمر‎ bj 


تشغيلها دون الحاجة إلى إيقافها . 


continuous operation 


5252006 


content, acid 


اغتوى الحمضى 


(acid content ١ انظر‎ ) 


content, moisture 


حتوى الرطوبة 


(moisture content  : انظر‎ ١ 


السفح القارى continental rise‏ 
الرسوبيادت ال AEN‏ عل سطح الرف 
القارى والتى تحيط بالقارة فى أعماق تعراوح بين 


. متر‎ ۰ SL ۰ 


continental shelf رف قاری‎ 


الجزء من رصيف القارة المغطى بماء البحر 1 


منحدر قاری continental slope‏ 
المنحدر الممتد من الرف القارى إلى قاع 
المحيط . 


التحرف المستمر continuous deformation‏ 
تحرف الصخور الذى Lin‏ عن الانسياب 


أكثر نما ينشا عن النبشم أو الانفجار . 


continuous distillation 


ee ANS 
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الخريطة التى تعبر عن طبوغرافية المنطقة 
برسم خطوط مقفلة عديدة يوصل الواحد منها 
بين جميع النقط ذوات المنسوب الواحد من سطح 
البحر . 


contract, breach of 


إخلال بالعقد ( خرق العقد ) 


( breach of contract : Ja) 


عمق التعاقد 
عمق الحفر المتعاقد عليه . 


coniract depth 


contract obligations التزامات العقد‎ 

كل الالترامات المترتبة على التعاقد بين 
الأطراف الختلفة . 

contraction تقلص‎ 


نقص فى الحجم أو فى الطول مثل نقص 
حجم الغازات بالتبريد أو نقص طول قضيب 
das‏ بتخفيض درجة حرارته . 


شقوق التقلص contraction cracks‏ 
الشقوق الناتجة عن انكماش الصخر أو 
المادة . 


فى Wut‏ المواد الأولية من ناحية وتخرج المواد 
adul‏ الناحية الأخرى . 


وحدة تقطير مستمر continuous still‏ 
وحدة تقطير تعمل دون توقف وتشحن 
بالمادة المراد تقطيرها أثناء عملية التقطير . 


continuous surveying مسح مستمر‎ 

دراسة مستمرة لصفات البكر أو مكوناتها فى 
أثناء الحفر . 

continuous vent "E Mazza 


صمام خاص يسمح بتصريف الموائع عند 
وصول ضغطها إلى حد معين . 


contortion of beds التواء الطبقات‎ 


خط الماسيب = خط كونتورى  contour line‏ 
خط يصل بين النقط المنساوية فى الارتفاع 
کا فى خريطة المناسيب . 


contour map 


خريطة مناسيب = خريطة كنتورية 
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control panel = consol 


(consol : انظر‎ ( 


SE جهاز‎ 


control room غرفة تحكم‎ 

غرفة خاصة Get‏ على مجموعة من 

الأجهزة الدقيقة يمكن بواسطتها متابعة العمليات 
الصناعية والتحكم فيها من بعد . 


control, sand مقاومة الرمال‎ 


( sand control: انظر‎ ) 


control valve صمام تحكم‎ 


صمام ينظم qi ov‏ او غاز فى 


الأنابيب . 

convenient location مو لع مناسب‎ 
| p 

conventional drilling حفر تقليدى‎ 


مصطلح يقصد به الحفر الدوار المعتاد . 


طينة عادية conventional mud‏ 
ed‏ 
طينة حفر من الطفل والماء ] 


أجهزة التحكم control apparatus‏ 
أجهزة الضبط والتحكم فى العمليات 
الصناعية . 


مر کز التحكم control center‏ 
حجرة متسعة بها لوحات نحكم وتوجه 
العمليات الصناعية الختلفة للمصنع : 


حبس تحكم control cock‏ 
حبس يتحكم فى انسياب الموائع d‏ داخل 


et 


لوحة مراقبة control consolette‏ 
لوحة صغيرة تحتوى عل المفاتيح الى 
يتحكم مها فى عملية محددة . 


control experiment تجربة ضابطة‎ 
تجارب‎ gli ine لتأكيد‎ bf uf 
. سابقة‎ 


ذراع تحكم contro} lever‏ 
مقبض يتحكم ف السرعة التى تتحرك بها 


. ما‎ zial 


= Vie 
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cooler, condensate 


( condensate cooler : انظر‎ ) 


cooler inset 3 c2)! قلب‎ 


التبريد . 

cooler, spray مرد بالرش‎ 
( spray cooler : انظر‎ ) 

cooler, stage حل‎ ^ rye 
( stage cooler : Ju) 

cooling fins ریش تبريد‎ 


أجنحة صغيرة تبرز من سطح أحد الأجهزة 
o^ GAY ij ol ax fe aes c xL‏ 
جسم الجهاز إلى الحواء » وبذلك تؤدى إلى 
خحفض درجة حرارة الجهاز . 


قمیص تبريد cooling jacket‏ 
غلاف la‏ بجدار جهاز ما يمر فيه الماء أو 


سائل التبريد . 


عمليات التحويل conversion processes‏ 
cue‏ صناعية تشتمل de‏ تفاعلالات 


اخرى . 


عربة قاطرة 
عربة قطر قوية تستعمل فى نقل JAM‏ 
الثقيلة من مكان إلى o‏ فى موقع العمل . 


converter dolly 


سير ناقل 
شريط متحرك توضع عليه الأدوات أو 
المنتتجات لنقلها من مكان إلى اخر . 


conveyor belt 


¥ eg 
coolant pump مضخة المبرد‎ 


مضخة تدفع سائل التبريد فى الأنابيب . 


3.5 


cooier مبرد‎ 


. يستعمل لتخفيض درجة الحرارة‎ jam 


cooler, bottoms us برد‎ 


( bottom cooler : Ja) 


— \\jo — 


i í 23i à 


coo 


بلمرة مشتركة co-polymerization‏ 
بلمرة يشترك فيها أكثر من مونومر واحد» 


الفاينيل . 


شريط JEU‏ نحامی 
شريحة من فلز النحاس تقاس بها القوة 
الأكالة للمقطرات البترولية . 


copper corrosion strip 


تحلية بالنحاس copper sweetening‏ 
إزالة المركبات الكبريتية من بعض المقطرات 


cordite كورديت‎ 

مادة متفجرة لا دخان ها تتكون من خليط 

من LM‏ تتروسليوللوزه» Lovey‏ 
نترو جلسرين . 


core -e 
جسم اسطوانى من المكونات الجيولوجية‎ 
. التى تصادفها لقمة الحفر تجمعها اسطوانة اللب‎ 


core analysis اللب‎ Ux 
بيان التركيب الفيزيقى والكيميانى للعينة‎ 


الاسطوانية المستخرجة من الحفر . 


أنبو ب تبرید cooling stack‏ 
الأنبوب الذى تدفع فيه الغازات الساخنة 

لتبرد . 

cooling tower سرج تبريد‎ 


فيه الموائع مثل الغازات أو السوائل لتبريدها 
بالتمدد أو بالاشعاع من سطحه . 


مخام coon‏ 
صنف ردىء من الشحم S pF‏ عل قدر 


co-ordination wl 
عمل مجموعة من الأجزاء معا بطريقة‎ (I 
٠ نتظمة‎ an 


ب) اتحاد AP pas‏ من الذرات لتكوين مر کب 
alu‏ کت eis) ba‏ هذه الذرات t‏ 
من الإلكترونات إلى إحدى الذرات الأخرى 
لتكوين وصلة نصف قطبية . 


مر OLS‏ تناسقية co-ordination compounds‏ 
مركبات بعض روابط جزيئاتها من نوع 
الرابطة التناسقية التى تعطى إحدى ذراتها زوجا 


من الالكترونات إل ذرة أخرف: . 
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core barrel اسطوانة اللب‎ core, side-wall جدارية‎ ip 
E ^l ير كب بين سكين‎ I X جراب‎ ) side-wall core : انظر‎ ١ 
وأنابيب التخريم يستخدم فى جمع العينات اللبية‎ 
من المتكونات الجيولوجية الناتجة من عمليات‎ 
: التخريم‎ mE i l حفر لبى‎ 
. حفر للحصول على عينة اسطوانية لبية‎ 


core, bleeding لب ناز‎ coring bit لقمة اللب‎ 

سكين للتخريم على هيئة اسطوانة محوفة 

شديدة الصلادة تصنع من الصلب المطعم 
بالألماس أو الكربوراندم . 


( bleeding core : انظر‎ ( 


سجل العينات اللبية core record‏ 
عامل التصحيح correction factor‏ سجل cue‏ الصخو ر التى رن اللب 
رقم أو معادلة يجب إضافتها للقيمة المحسوبة المستخرج › ويبين فيه العمق الذى أحذت منه 
فى عملية ما لتصحيح الخطا التجربيى . العينة وطبيعتها والمواقع التى تحتويها . 
سماح العا corrosion allowance ny‏ 
التغير المسمو c‏ به فى Ele‏ جدران EJee‏ حتصيلة اللب core recovery‏ 
البترول قبل حدوث الانهيار التام فى هذه نسبة طول spe‏ العينة اللبية الذى أمكن 
ol ja‏ . الحصول عليه إلى الطول الدى تم احتراقه من 
الصخور . 
Jus‏ العا كل corrosion fatigue‏ 
الكلال الناتج من فعل المواد الكيميائية . 
cie‏ لبية core samples‏ 
زيوت 361 corrosive oils‏ | لقمة احفر ونجمع فى اسطوانة اللب فى اثناء 


نوع من زيوت التشحم تضاف إليها بعض عمليات الحفر الدوار . 


~ ۷إ — 
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ضبط التكلفة cost optimization‏ 
إعادة حساب تكلفة العملية الصناعية 
لتصبح أقرب ما يكون إلى التكلفة الواقعية . 


مرمب ١‏ كوتريل Cottrell precipitator t‏ 
جهاز يتكون من شبكة من الأسلاك الدقيقة 

فر یا یار اذو فط lle‏ > تفيل ق rad‏ 
وترسيب الجسيمات أو الدقائق العالقة بالغازات 
قبل دفعها إلى الحواء » وينسب إلى مبتكره 
als sd‏ الأمريكى I‏ كوتريل € ) 1١9448‏ ). 


عاد counter‏ 
جهاز يستعمل ف العمليات الإحصائية عدا 
أو كما أو غير ذلك . 


counter current تیار مضاد‎ 


معاكس لبقية المواد الأخرى . 


counter - current extraction 
استخلاص بالتيار المعاكس‎ 
استخلاص مذاب فى محلول بدفع تيار من‎ 
معا كس لسريان‎ aél سائل الاستخلاص فى‎ 
. Juan 


counter weight ثقل موازن‎ 


مر cus‏ الكبريت أو الكلور » وهی تستعمل فى 
تشحم الات القطع أو فى الآلات التى تعمل 
نحت ضغوط عالية . 


تغضن الطبقات corrugation of beds‏ 
طى الطبقات بعنف والتواء بعضها على 


cost accounting WSS! حساب‎ 

تقدير من السلعة شاملا أسعار الخامات 

والقوى المحركة وأجور العمال AH,‏ 
الختلفة . 


cost crude oil e cu 


uy!‏ الخام الذى ينتحه بائعه ويقابله الخام 
to pos‏ : 


تكاليف الإنشاء cost of installation‏ 
ما يتكلفه إقامة المصنع شاملا of‏ الأرض 
QUI,‏ والمعدات حتى يصبح جاهزا للعمل . 


“تكلفة الإنتاج cost of production‏ 
ما تتكلفه السلعة شاملا أسعار الخامات 
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غاز التكسير 

غازات الإثيلين والبوتيلين وغيرها الناتجة من 
تكسير بعض المقطرات ذات درجات OUI‏ 
ET‏ 


cracked gas 


سولار التكسير 
السولار ( زيت الغاز ) الناتج من عمليات 
التكسير بعد إعادة تقطيره . 


cracked gas oil 


cracked gasoline جازولين التكسير‎ 

نوع من البنزين ينتج من تكسير المقطرات 

الثقيلة بالحرارة والضغط وهو يحتوى على نسبة 
مقبولة من السلاسل المتفرعة . 


cracked wax التكسير‎ e 
m 
cracking التكسير‎ 


تقسم السلاسل الهدرو كربونية الطويلة إلى 
وحدات أصغر da‏ بتأثير الضغط والحرارة 
وأحيانا تحت تأثير عامل حافز . 


قدرة التكسير cracking capacity‏ 
القدرة الانتاجية لوحدة التكسير فى معمل 


التكرير . 


جسم ذو وزن معين 6 يوضع فى مقابلة 
جسم آخر لموازنة ثقله . 


وصلة ربط 
وصلة خاصة لربط أنبوبتين معا بإحكام . 


coupling joint 


رابطة تساشمية covalent bond‏ 
رابطة كيميائية بين ذرتين تساهم فيها كل 
ذرة بإلكترون واحد . 


قدرة التغطية covering ,capacity‏ 
قدرة طبقة من الطلاء على sl]‏ معام 

السطح الذى يطل مهأ . 

cow sucker ey d 
ليساعد على نزوله‎ A ثقل يعلق فى كبل‎ 

فى نجويف o4‏ 

مرفاع crab winch BIS‏ 
مرفاع له sic‏ أفرع تمسك بالأحمال المراد 

رفعها . 

cracked distillate مقطر التكسير‎ 


المقطر الناتج من عمليات التكسير ويختلف 
عن ont‏ من المقطرات فى تر كيبه العام . 


- ۱۱۹ - 
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رافعة crane‏ 
الة تستعمل فى رفم أنابيب الحفر وغيرها 

من الأثقال . 
قضبان الر افعة crane rail‏ 


الرافعة من مكان لآخر . 


crane rigger 


عامل الرافعة 
عامل يتولى تشغيل الرافعة . 


برج الر أفعة crane tower‏ 


برج فى أعلى الرافعة يجلس فيه العامل . 


crank case oil = motor oil 


زيت الحرك 


( motor oil : انظر‎ ) 


crash helmet خوذة ارتطام‎ 

لباس للرأس من البلاستيك المقوى 

والمبطن ؛ يضعه العاملون عل رؤوسهم لحمايتها 
فى أثناء العمل . 


crenulations جاعيد‎ 


تكسير هدر وجينى 


( hydrocracking : انظر‎ ) 


cracking, hydro - 


cracking residue متخلف التكسير‎ 

الزيوت الثقيلة والمواد المتفحمة التى تتبقى 

من عمليات التكسير > ويستعمل بعضها فى دم 
زيوت التشحم الثقيلة أو الكوك . 


درجة حرارة التكسير cracking temperature‏ 

درجة الحرارة التى SF‏ عندها عملية 
التكسير ؛ وتقل عادة فى عمليات التكسير الحفزى 
Ve‏ فى عمليات التكسير الحرارى . 


تكسير بخارى 


( vapour cracking : انظر‎ ) 


cracking, vapour 


cracking, vapour phase 
التكسير فى الطور البخارى‎ 
المقطرات فوق‎ JE عملية تكسير بإمرار‎ 
. الحافز الساخن و نحت ضغط متوسط‎ 


عربة قلابة cradle car‏ 
عربة تلقى Wye‏ بقلب صندوقها إلى 
الخلف أو إلى أحد الجانبين . 


RE 
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ا لخط الذى يصل ف الت ركيب del gor)‏ 
النقاط بعضها ببعض فى ub‏ بذاتها فى Me‏ 
لا نبا من القطاعات المستعرضة ف الت ركيب › 
وهو ليس حتا حور الطية نفسه . 


مستوى هامى crestal plane‏ 
المستوى الذى يتكون من تصور اتصال 
قمم كل الطبقات فى تركيب تحدلى . 


مض كريزليك 
اسم تجارى Gh‏ على خليط اورثو, 
وميتا » وباراكريزول . 


cresylic acid 


متکون كريتاوى cretaceous formation‏ 
طبقات صخرية نتبع العصر الكريتاوى 


ويمكن رسمها على خريطة . 


زيت crevice oil du‏ 
زيت يوجد طبيعيا فى شقوق الصخور 
الطفلية » وهو ami‏ خامات البترول . 


طاقم crew‏ 
بجموعة من العمال تقوم بعمل محدد مثل 
حفر الابار o.‏ 


طيات تر كيبية طول Ole ll‏ فيها لا يتعدى 
عدة كيلومترات وتوجد à LL!‏ الور 


المتحولة . 


» كريولى‎ ١ ba بركة‎ 

بركة نفط فى ولاية أوكلاهوما بالولايات 
المنحدة الأمريكية > تنتج النفط من أربع برك 
منفصلة » كل منها فى مصيدة نفطية من الصدوع 
العادية التى حدثت فى بنية قبوية تكونت من 
اندفاع قبة ملحية عميقة » ترجع صخور هذه 
البركة إلى العصر الطباشيرى . 


Creole oil pool 


كريوزوت creosote‏ 
سائل بنى اللون يتكون من خايط من 
ali,‏ الأحشاب من الحشرات والفطريات . 


crest of fold ål الطية‎ dole 


الخط الذى يربط أعلى نقط على السطح 
العلوى للطية م تحدده إحدى طبقاتها . 


طول اهامة crest length‏ 
طول موجة الطية التركيبية على امتداد 

قمتها . 

خط افامة 


crest line 
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crew boat قارب الطاقم‎ crocodile spanner مفتاح تمساحى‎ 

أداة ربط oS ob‏ مشاببين لفكى قارب يلحق بجهاز الحفر البحرى لنقل 
Ope‏ العمال من Sou.‏ وإليه . 
ثقب معوج crooked hole‏ 1 

بشر تیل قليلا عن الوضع الر T‏ فى أحد سيارة m cab l a‏ 
أجزائها . سيارة تستعمل لنقل العمال إلى مواقع 

العمل . 

cross bit لقمة صليبية‎ 

لقمة حفر ذات أربع أذرع متعامدة طاقم التجهيز crew, dress -up‏ 
NIE 5‏ ) انظر dress -up crew:‏ ( 
وصلة صليبية cross connection‏ 


وصلة ذات أربع أذرع متعامدة . 


cross fault eb صدع‎ 

Ete‏ مضرلى يقطع مضارب الطبقات 
براوية ما . 

crowbar connection وصلة معيبة‎ 


توصيلة أنابيب بها عيوب . 


منصه مراقبة crow’s nest‏ 
منصه مرتفعة عن الارض j‏ تستعمأ فى. مراقبة 
ما حوطا. 


jn طاقم‎ 


crew, drilling 
( drilling crew : انظر‎ ) 
critical conditions الظروف الهرجة‎ 


ظروف الضغط ودرجة الحرارة التى تبقى 
عندها المادة على حالتها YI,‏ تتحول إلى طور 


آخر عند حدوث تغير طفيف فى هذه الظروف . 


درجة الرارة الحرجة critical temperature‏ 

درجة الحرارة التى لا يكن إسالة الغاز 
عندها أو عند درجات حرارة أعلى منها مهما زاد 
الضغط الواقع على هذا الغاز . 


ANY = 
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crown bit درجته وقيمته لقمة تاحية‎ OL! تحليل الخام‎ 
crude furnace dad oj 

فرن خاص يمر فيه الخام فى أنابيب ملتوية بكرة القمة crown block‏ 


لرفع درجة حرارته إلى ٠545م‏ قبل إدخاله إلى 
برج التجزئة . 


الزيت crude oil , ale!‏ 
النفط المستخرج من باطن الارض فى حالته 
الطبيعية وقبل معالجته » وهو سائل أسود أو بنى 
ثقيل يتكون من dade‏ من اهدر وکربونات 
وبعض المركبات المحتوية على الكبريت 
والأكسجين والنتروجين . 


crude oll, sour war pls 

خام البترول امحتوى على نسبة من مر AS‏ 

الكبريت مثل مركبات المركبتان أو غاز كبريتيد 
المهدروجين . 


crude oil stocks elt! أر صدة‎ 


الخام الخزن فى Esler‏ معامل التكرير . 


crude oil, sweet po خام‎ 


( sweet crude oil : انظر‎ ) 


البكرة الموجودة فى del‏ برج الحفر . 


منصة القمة crown platform‏ 
Gall‏ العليا لجهاز الحفر . 


crude assay الام‎ o 
تحليل خام البترول لبيان جودته وصلاحيته‎ 
ae للاستغلال ومعرفة أنواع المقطرات الناتجة‎ 


ونسبها الختلفة . 

مخلفات | crude bottoms eld‏ 
المواد المتخلفة عن العملية الأولى لتكرير 

الخام 1 

crude charge lines pl! خطوط شحن‎ 


خطوط الأنابيب التى تحمل الخام من 
Erle‏ التخزين إلى أجهزة التقطير فى معمل 
التكرير . 


crude evaluation 


تقييم الخام 


سعجوالنفط 





لإزالة الغازات منه وكذلك بعض المقطرات ذ'ت 
درجات الغليان AAA!‏ . 


وحدة قطف اخام crude topping unit‏ 
وحدة تقطير 5 تستعم| à‏ فصل المقطرات 


شع crude wax ev‏ 
الشمع غير النقى المتبقى من عمليات 
التجزئة والتقطير ‘ 


crumb out 


إزالة الفتات 
تنظيف الخندق تمهيدا al‏ الانابيب فيه . 


كتجلمر ات السحق crush conglomerate‏ 

طبقات شديدة التصدع والطى تظهر فيها 
كل المراحل التى يمكن تتبعها من حزام من PH‏ 
الجيرى المستمر إلى حزام مهشم منه إلى حزام 
مكون من كسر صغيرة مستديرة تبدو WIS‏ 


کنجلمرات فعلا . 


crushing 3‏ 
تفت » جسم le‏ إلى أجزاء صغيرة 
بالضغط . 


تغبيت الخام 


Cru 





crude oil tanks الخام‎ 6 d 
بها الخام فى‎ bie الصهاريج الكبيرة التى‎ 
. جوار معامل التكرير‎ 


رکاز الخام crude ore‏ 
الركاز فى حالته الطبيعية من غير تغيير 
الخام : 


خام بر افينى الأساس crude, paraffin base‏ 


( parraffin base crude : انظر‎ ( 


احتياطى eld!‏ 
!( كمية الخام الموجودة fli‏ 
التخزين الملحقة بمعمل التكرير . 
ب) كمية الخام المقدر وجودها فى حقل 
البترول . 


crude reserves 


قشور الشمع crude scales‏ 
m‏ الشمع الناتية بعد فصل cQ yl‏ من 
الشمع الخام بعملية التعر €( ) (sweating‏ . 


crude stabilization 


تسخين النفط eu‏ إلى درجة حرارة معينة 


oe v‏ د 


RN RA‏ ا 


cryptocrystalline mineral 
معدن خفى التبلور‎ 
معدن بلوراته $ 4 التبلور وناقصة‎ 
. التكوين‎ 


crystalline pye ae 
صفة لكل صخر أو معدن يوجد على هيئة‎ 


بلورية . 


crystalline wax متبلور‎ e 
he يبدو کانه‎ Slat! شمع نقى دقيق‎ 


cubic feet per minute (C F M) 
قدم مكعبة | دقيقة‎ 
وحدة لقياس حجم الغاز المتصاعد من‎ 


“eo فيا‎ 


الآبار وسرعة تدفقه فى الدقيقة . 


قدم مكعبة ( ق " ( cubic foot‏ 
وحدة من وحدات الحجوم تساوى 
۷ سم OT‏ 


متر مكعب e)‏ ) 
وحدة قياس مترية تساوى Yo,YA‏ قدما 
مكعبة أو ٣ر١‏ يأردة مكعبة 


cubic meter ) m? ) 


لقمة تيشم crushing bit‏ 
لقمة حفر ہا عجلات ذات اسنان تقوم 
بتفتيت الصخور أثناء دوراتها . 


قوة مقاومة السحق 


crushing strength 


cryogenic heat exchanger yb حرارى‎ Joly 

مبادل حرارى یتم تبريده إلى درجات حرارة 

تقل عن الصفر syl‏ يفصل بعض الأبخرة عن 
الغازات . 


وحدة التبريد الشديد cryogenic plant‏ 
وحدة لاستخلااص s xl‏ السوائل المتطايرة 
من الغاز الخام بتبريدها إلى درجة منخفضة عن 


KIM 


عربة التبريد 

عربة بها صهريج يمكن حفظه عند درجة 
حرارة منخفضة » Qe‏ فى JE‏ بعض 
المقطرات المتطايرة . 


cryogenic trailer 


خفى التبلور cryptocrystalline‏ 


وصف للمواد التى تكون بلوراتها متناهية 
الصغر ولا يمكن رؤيتها بالعين امجردة . 


- ١؟ه‎ — 


معجمالنفط 


cub 


بلورات زرقاء اللون سهلة الذوبان فى الماء 
ds‏ الكحول وتتحول إلى اللون الأصفر البنى 
عند فقد ماء التبلر » تستعمل فى الصباغة وفى 
صناعة الحبر وغيرها » صيغتها الكيميائية : 
E)‏ کلم (Cu Cl,-2H, O) )١ y% Y‏ 


curtaining of paint تغضن الطلاء‎ 

انكماش طبقة الطلاء وتجعدها فى أثناء 
جفافها . 

curved well بئر مقوسة‎ 


شر تنحنى قليلا عن الخط الرأسى . 


قدم مكعبة/ الثانية cusec‏ 
وحدة لقياس سريان السوائل أو الغازات A‏ 

الأنابيب : 

cut قطفة‎ 


اصطلاح يطلق على أجزاء السوائل 
متجانسة الخواص التى تنتج فى أثناء عمليات 


التقطير . 
أسفلت مخفف cut back asphalt‏ 
اقلت i‏ بم إزالة جميع مابه من المواد 
المتطايرة . 


يار دة مكعبة cubic yard‏ 
وحدة قياس انجليزية للحجم تساوى 2,10( 

من المتر المكعب . 

culmination c أو‎ 


Je 4 c»!‏ نقطة على هامة 
تكوين مقذوف . (nappe)‏ 

ب) جزء من نظام طی يكون بشكل عام 
عموديا تقريبا على الطيات التىيكون اتجاه 


cumene كيرمين‎ 

PIED 4j jap سائل عضوى ذو رائحة‎ 
e بئرين » صيغته الكيميائية‎ Jesas 
(CH) Cae 43) 


الإنتاج المتجمع cumulative production‏ 
pue‏ الكلى لإنتاج الوحدة الصناعية فى 

مدة معلومة . 
شحم الكوب cup grease‏ 


شحم جامد يقاوم درجات الحرارة العالية » 
ويستعمل em a‏ الأجزاء المتحركة i‏ 


كلوريد النحاسيك 


cupric chloride 


> YI - 
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cut 





التى هى del‏ منها GET‏ ودرجة غليان » وذلك 
FER‏ 

فصل مكونات النفط إلى قطفات محددة 
الغليان . 


cuttings فتاتية‎ ls 


cutting compound = cutting oil 
ib Fl زيت القطع = زيت‎ 
خليط من الزيت والماء والصابون يستعمل‎ 
. عند قطع الفلزات‎ ab xi فی تبرید سلاح‎ 


لهب القطع cutting flame‏ 
لب دی جرا م ف ل في اکى 


أستيلين » يستعمل فى قطع الفلزات . 


cutting oil = cutting compound 
زیت القطع‎ 


(cutting compound : jJ ) 


cutting torch فطعم‎ Me 
يستعمل عادة‎ £4 Sle Ch مصدر‎ 
. لقطع المواسير فى داحل البثر‎ 


بترمين cutback bitumen CARL‏ 
الكريوزوت ليسهل استعماله فى درجة الحرارة 
العادية . 


cutback products |‏ 
بعض منتجات البترول الثقيلة Qe‏ زيت 

الوقود الثقيل أو الأسفلت › يتم تخفيفها بإضافة 
مقطرات خفيفة لاستعماها فى بعض الاغراض . 


* © @ 68 eo 


cutback tank csl EAA 
. خزان المنتجات الأسفلتية الخففة‎ 


cut-off device أداة إيقاف‎ 
. és jib وقوع حادث‎ 


cut-off valve 


يمام لم 
صمام يقطع البخار عن اسطوانة المحرك . 


cut oil = wet oil زیت رطب‎ 


زيت يحتوى على قدر صغير من الرطوبة . 


cutting تخفيف‎ - ١ 
إضافة أحد المذييات النفطية إلى القطفات‎ 


— yry = 


معجمالنفط 


E ce ee EE 


برافينات حلقية 

هدرو كربونات مشبعة تتكون جزيئاتها من 
حلقات من ذرات الكربون مثل المكسان الحلقى 
)49 يدم ) (Hj)‏ والبتتان الحلقى 
(ك (C,H) (1.4 o‏ . 


cycloparaffins 


be‏ دورى 
مجموعة من الطبقات تترسب خلال دورة 
رسو بية واحدة SF‏ عل طبقات الفحم . 


cyclothem 


cylinder liner الاسطوانة‎ Acs | 
لاسطوانات المحركات‎ iba xus 


daz] Acad‏ الط فا 


زيت اسطوانات 

زيت Qj de‏ يستعمل فى ترييت 
اسطوانات المحركات ( الموتورات ) ومراجل 
الآلات البخارية » وهو يقاوم التطاير بفعل 
الحرارة . 


cylinder oil 


cylinder stock أرصدة الاسطوانات‎ 
| . 4 . - LA å “ 
. هذه البقايا‎ 


cycle gas oil 


زيت الغاز المعاد تكريره 
السولار الذى أعيد تكريره مرة ثانية . 


زيت معاد التكرير cycle oil‏ 
زفت أعيد تكريره لزيادة نقاوته . 
cycle plant FM‏ 
مجموعة من الأجهزة تستعمل فى حقن الغاز 
الطبيعى وإعادته إلى المكمن بعد فصل BA)‏ 
السوائل النفطية منه » ويتم ذلك لرفع الضغط 
داخل المكمن . 


cyclic hydrocarbons هدروكربونات حلقية‎ 

هدر وكربونات تتكون Vp je‏ من حلقات 

gs‏ المكسان (cgi) Coe 49) AH‏ أو 
النفتالين (Cio Hy) Carey I)‏ . 


cyclisation D 
جزيئاته من‎ OSS مفتوحة » إلى مركب اخر‎ 
. حلقات‎ 


فاصل إعصارى 
المواد العالقة بالغازات » تدفع فيه الغازات المشوبة 
من فتحة جانبية وتجمع الغازات النقية من قمته . 


cyclone separator 


AD‏ اس 


D 


النفط . 


قانون 1 دالتون» Dalton’s law‏ 
قانون ينص على أن الضغط الكلى لخليط من 
الغازات يساوى مجموع الضغوط ay ti‏ هذه 
الغازات » وينسب إلى Ghee‏ الانجليزى 
1 جون دالتون » ( C6 ۱۸٤٤‏ 


موازن dampener‏ 
جهاز ذو سعة معينة يركب على الانابيب 


لوازنة الضغط داخل هذه الخطوط . 


damping anchor 


l JU! كابح‎ 


زيت و دانفورث » Danforth oil‏ 
مقطر بترولی یکوت اساسا من مركب 
امبتان ( (CH) Gaty‏ 


dacron داكرون‎ 

نسیج c‏ من خيوط استنبطت ببلمرة 

مركب الاكريلونتريل وهو من IM‏ 
البترو كيميائية . 


dahminite SE 
من نترات‎ LAY مادة متفجرة تتكون من‎ 
الأمونيوم ,5,0 من النفتالين و 5,5/ من‎ 
بیکرومات البوتاسيوم » تستخدم فى حفر‎ 
. المناجم‎ 


daily inspection تفتيش يومى‎ 


سلامتها وصلاحيتها للعمل . 


الإنتاج اليومى 
حمل ما ينتج من مادة ما فى اليوم الواحد , 


daily production 


مقياس التدفق dall tube‏ 
انبوب من نوع بخاص € يركب على 


جا لات 


معجوالنقفط 
dan‏ 


زيوت سوداء dark oils‏ 
زيوت غير نقية غايظة القوام تستعمل فى 
ترییت السطوح الخشنة . 


الحرارة الحمراء الدكناء dark red heat‏ 
درجة حرارة الجسم الساحن مقدرة 
H ٠‏ 9 
بالنظر » وهی تساوى نحو 5٠١‏ ام تقريبا . 


صمام إبرة 
صمام ذو إبرة مركبة على زنبرك e‏ يفتح 


dart valve 


فجوة الملسوب 

منطقة يختفى فيها منسوب رسم الخرائط 
تيجة تأثر الطبقات بالصدوع الفابطة أو 
المحركة أو غيرها . 


datum gap 


المستوى المرجعى datum level‏ 
السطح الأفقى الذى تنسب إليه الارتفاعات 

å وهو عادة سطح البحر‎ Let 

يوم day of entry Spl‏ 
اليوم الذى يقدم فيه ربان السفينة أوراقه 

للحصول على إذن تفريغ البضائع . 


بطارية » Daniell cell «€ diio‏ 
بطارية أولية تتكون من قطب من مملغم 
الزنك مغمور فى مض الكبريتيك ومن قطب من 
النحاس مغمور فى محلول مشبع من كبريتات 
النحاس c‏ قوتها ۸ من الفولت e‏ تستعمل فى 
التجارب المعملية وفى التلغراف . 


فلز «١‏ دارسيه » Darcet metal‏ 
أشابة تتاكون من ike‏ أجزاء من البرموت 

وخمسة أجزاء من الرصاص As‏ أجزاء من 
القصدير € تنصهر عند ٠‏ مم » تستعمل فى 
حشو الأسنان کا يستعمل نوع منها يحتوى على 
٠‏ من البزموت فى صنع سبائك انصهار تسد 
الفتحات التى يتدفق منبا cll‏ » وتنصهر عند 
ارتفا ع درجة حرارتها نتيجة لحدوث حريق . 


darcy الدارسى‎ 

وحدة لقياس نفاذية | لصخور أو 

الرواسب » وتنسب إلى العام « هنرى دارسى ) 
( ۱۸۹۰م ) e‏ 


درجة حرارة الكرز القاتم dark cherry heat‏ 
درجة حرارة مقدرة بالنظر وتساوى غو 
٠‏ م فى We‏ الأفران . 


— MY. 
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dea 
day tank TES” dead-end feeder مستقل‎ AU خط‎ 
حط أنابيب لامداد محطة فرعية › ينتبى عند الصهرع الذى تجمع فيه نواتج تقطير العمل‎ 
; اليومى‎ . dest! هذه‎ 
day tour نو بة النبار‎ dead line au موعد‎ - ٩ 
. All عمل ما . وردية العمل‎ cle LL: الموعد المحدد‎ 
؟ - خط متوقف‎ 
D-bit العمل به . لقمة نصف دائرية‎ 
dead load حل ساكن‎ 


الوزن الذى يعبر عن قل السقف أو PRE‏ 
أو المركبة وما تحملها . 


dead man عمود ربط‎ 

fi‏ حاص من الصلب أو غيره مثبت على 

أرصفة الموانى والقنوات المائية » يستعمل فى ربط 
السفن وإرسائها . 


dead oil زيت هامد‎ 

eu‏ ثقيل حال من الغازات › يو جد 

ملتصقا بحبيبات الصخر الخازن ولا يسهل 
استخراجه ٠‏ 


dead rent الإججار النابت‎ 
9 


إيجار الأرض التى يجرى فيها الحفر سواء 


de-acidified tar 


قار لا gar‏ 
قار أزيل ما به من مواد حمضية . 


نزع الحمض 
تخليص البترول من المواد الحمضية J^‏ 
كبريتيد الهدروجين وكلوريد الهدروجين . 


deacidizing 


deactivation ab ol 

تحويل مادة ما من We‏ النشطة إلى حالة 

أحرى تكون فيها غير فعالة مثل إزالة نشاط 
حافز . 


deactivator محمد‎ 


مادة تستعمل لتهبيط الفاعلية أو إخمادها . 


= MY 
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mmm‏ و 


سخان طرد الغواء deaerating heater‏ 
السخان الذى يفصل الهواء من ميأه المراجل 

قبل دخوله إليها . 

deaerator "T 
يتم فيه تسخين السوائل لطرد‎ Gel جهاز‎ 

ما تحتويه من هواء . 

نزع الألكلة dealkylation‏ 


ازال LAW‏ من عر Med‏ 


نزع مجموعة الأمين deamination‏ 
إزالة مجموعة wl‏ من أى مركب 
عضوى . 


فصل الأسفلت من الزيت de - asphalt the oil‏ 
عملية تخليص الزيوت من الاسفلت . 


زیت £15 الأسفلت deasphalted oil‏ 
زيت أزيلت منه كل المواد الأسفلتية . 


نزع الأسفلت deasphalting‏ 
استخلااص edi‏ من الزيوت wh‏ بان 
أو بغيره من الطرق . 


de 


أكانت بها خامات أم لم تكن بها . 


dead stock dale رصيد‎ 
dead time ضائع‎ c 


الوقت الذى تتوقف فيه عملية حفر البكر 
حساب اقتصاديات عمليات الحفر . 


الوزن الأقصى dead weight tonnage‏ 
الوزن الكلى للناقلة وحمولها » الذى لا 
يصح تجاوزه > ويمدر بالأطنان ; 


بئر خامدة dead well‏ 
Cle‏ ويحتاج استخراج ما تبقى فيها من النفط 
إلى استعمال المضخات . 


ماء مفرغ اغواء deaerated water‏ 

ê gle‏ إزالة ما به من هواء C WIL‏ وذلك 
بالتسخين أو بخفض الضغط camas Gp‏ 
أو بغير ذلك من الوسائل . 


= NY x 
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dec 


سلسلة بها عشر ذرات من الكربون » وهو أحد 
مكونات زيت البترول »صيغته الكيميائية: 
)3 يدوم ) )5 (C4 H‏ 


صفق decantation‏ 
سكب السائل الصاف من إناء فتتخلف 
الرواسب أو oe m‏ قاع AY‏ 


decarbonization = decarbonizing 


نزع الكربون 
إزالة الكربو ن والمواد الاسفلتية العالقة 
ديكن decene‏ 


هدر Oy Sy‏ غير مشبع یتر كب oy‏ من 
سلسلة بها عشر ذرات من Oy SII‏ » صيغته 
الكيميائية ١ك‏ .ريك ,١م‏ ( -CCo H5)‏ 


decilitre ديسياد‎ 


. مل‎ ٠٠١ لتر ويساوى‎ pte 


ديسيمتر, decimetre‏ 
عشر متر ويساوى ٠١‏ سم. 


نزع البتومين ر القار ( debitumenization‏ 
إزالة القار من بعض الزيوت أو من 


الشمع . 


إزالة التألق deblooming‏ 
إزالة فلورية الزيت . 

نزع البوتان debutanization‏ 
إزالة غاز البوتان من زيت البترول قبل 

تقطيره . 

مزيل البوتان debutanizer‏ 


جهاز خاص يحتوى على اعمدة 
تجرئة » يفصل البوتان الغازى عن السوائل 
البترولية لمكن التحكم فى ضغطها البخارى فى 
أثناء عملية التقطير التجزيئى للنفط . 


ديكا جرام decagram‏ 
عشرة جرامات 1 

decalitre p ديكا‎ 
; xl a عشرة‎ 

decane ديكان‎ 


هدرو كربون سائل يتركب جزيوه من 


EIS 


decline curve منحنى الانجدار‎ 

منحنى يبين مقدار الطبوط فى كمية المواد 
المنتجة . 

decline, pressure هبوط الضفط‎ 


( pressure decline : انظر‎ ) 


إزالة الكر بون decoking‏ 
إزالة الكربون والبقايا المتفحمة مسن 

الملقطرات البترولية . 

بنية انفصالية décollement‏ 


مستوى من الطبقات انتابته حر کات الطى 
والتصدع وحده فلم تؤثر على ما تحته من 
مكونات . 


decolourization اللون‎ pa 

إزالة لون المادة بمعالحتها بالفحم المنشط او 
بغيره 07 المواد . 

decomposition point نقطة الالال‎ 


درجة الحرارة التى Lag‏ عددها مادة ما فى 
العفكك . 






dec 
decinormal solution محلرل عشر عيارى‎ 
من‎ UEM حلول بحتوى على عشر الوزن‎ 
. المادة فى كل لتر منه‎ 


سطح السفيدة deck‏ 
yl‏ العلوى من السفينة ٠‏ 
السطح التحتى ( السفلى ) deck, cellar‏ 


(cellar deck ١ انظر‎ ( 


مر فاع السطح deck crane‏ 
مرفاع مثبت بسطح السفينة يساعد على 


deck modules معدات السطح‎ 


cel الأوعية والآلات ومعدات‎ p 
. التى تركب على منصات الحفر البحرية‎ ie 


انحر اف الإبر declination of needle j‏ 
انمحراف إبرة البوصلة عن ا تجاه الخال 


. ما‎ gla 


x rn 
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def 
deep-well pump العميقة‎ JE مضخة‎ 
العميقة‎ UY مضخة قوية ترفع الزيت من‎ 
. إلى سطح الارض‎ 
deepening of wells تعميق الآبار‎ 


حفر الآبار لزيادة عمقها للوصول إلى 


deethanation = deethanization 
لوخ او‎ 
( deethanization : Jai) 


deethanization = deethanation 
الإيئان‎ d نز‎ 
. فصل غاز الإيثان بواسطة أبراج خاصة‎ 


احتراق بفرقعة deflagration‏ 
احتراق Gh‏ مصحوب بفرقعة مثل اشتعال 
FA‏ المذييات العضوية . 


deflected well = directional well 


بئر موجهة 
يئر تم حفرها فى اتجاة مائل محسوب . 


UF برج‎ 
EN بعض‎ JJA يسامخ‎ wh برج‎ 
à ^I وارتداد بعضها‎ 
( dephlegmator X jê ASe : انظر‎ ) 


deflegmation tower 


ured صمام‎ 

صمام يعمل عند وصول الضغط إلى حد 

معين » ويستعمل لتخفيف الضغط فى داخل 
fb ad‏ الاجهدة ؛ 


decompression valve 


إزالة الشوائب 
التخلص من الشوائب الختلطة تمادة ما " 


decontamination 


الة التسوية 
Ul‏ تستخدم فى تسوية جوانب براميل 
التعبئة وإزالة ما بها من بروز . 


dedenter machine 


منقاب العمق 
مثقاب خاص للحفر على عمق كبير . 


deep borer 


حفر عميق ) deep drilling ( D .D‏ 
حفر الابار للوصول إلى مكامن البترول : 


رمل عميق deep sand‏ 
الرمال idl‏ بالنفط التى توجد على عمق 
يزيد على ۸۰٠‏ متر من سطح الارض . 


deep-stabilized distillates 
مقطرات عالية الشبيت‎ 
مقطرات بترولية أزيلت منها جميع المقطرات‎ 


Hoyo c= 





التحرف المستمر 


deformation, continuous 


( continuous deformation : انظر‎ ) 


deformation, elastic 


التحرف المرن 


( elastic deformation : انظر‎ ) 


deformation, fabric 


تحرف نسيجى 


(fabric deformation : انظر‎ ) 


deformation, plastic = deformation, residual 


التحرف oll‏ = التحرف المتبقى 


( plastic deformation : انظر‎ ( 


قضبان ملتوية deformed bars‏ 
قضبان من المعدن حدث بها تشوه حول 
محورها نتيجة sob)‏ الأحمال فى اتجاهات غير 


حوريه . 


تفريغ الوقود defueling‏ 


عملية إخلاء الخزان مما به من وقود . 


def 





De florez process € طريقة 9 دى فلوريز‎ 

يقة لتكسير بعض مقطرات النفط دون 

تحوها إلى AS‏ تنسب إلى مبتكرها ٠‏ دى 
فلوريز » . 


defoamant = defoaming agent 
مزيل الرغوة‎ 
حدوث‎ e المادة التى تضاف إلى السوائل‎ 
الرغوة » مثل الكحول الذى يضاف إلى امحاليل‎ 
. المائية لتقليل توترها السطحى‎ 


defoaming agent 


مزيل الرغوة 


( defoamant : انظر‎ ) 


deformation, brittle = deformation, irreversible 


التحرف التهشمى = التحرف غير المنعكس 


( brittle deformation ١ انظر‎ ) 


deformation, contemporaneous 
التحرف المتزامن‎ 
نوع من التحرف ينتاب الصخور ويتم فى‎ 


E es 
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del 
بمحلول ما إلى تركيز الجزيئات غير المتاينة من‎ 
: هذه المادة نفسها‎ 
dehydrated tar Kit قار‎ 


قار تم تخليصه من الرطوبة . 


نزع الماء- نكز dehydration‏ 
الماء أو الرطوبة من أحد السوائل بوساطة مادة 


~ 


rie 
* * 


dehydrochlorination 
نزع كلوريد الهدروجين‎ 
ch إزالة عناصر الماع من مركب‎ 
أو امتصاص الماء أو الرطوبة من أحد السوائل‎ 
° YT مأدة‎ ible بو‎ 


نزع الهدروجين dehydrogenation‏ 

إزالة الهدروجين من مركب ما بإحدى 
الطرق الكيميائية مثل تحويل مركب أليفاق مشبع 
إلى مركب غير مشبع أو مركب أروماق بإزالة 


عدد معين من ذرات المدروجين i‏ 


delayed coking P NO 
. طويلة‎ 


إزالة القشور defurring‏ 
إزالة الرواسب الملحية التى تظهر على هيئة 
قشور على الأسطح الداخلية للغلايات . 


degasification= degassing إزالة الغازات‎ 


فصل الغازات عن الزيت قبل تقطيره . 


إزالة الغازات degassing‏ 


( degasification : انظر‎ ) 


degassing station فصل الغازات‎ abe 
تجهيزات خاصة تقام لإزالة الغازات من‎ 

البترول قبل تقطيره . 

برج نزع الغاز degassing tower‏ 
وحدة يتم فا فصل الغازات من خام 

البترول . 

مزيل الشحم degreaser‏ 


مذيب له قدرة على إذابة الشحوم بنسبة 
عالية فى درجات الحرارة العادية » مثل كلوريد 
ois‏ أو Oe‏ كلوريد إثيلين . 


درجة التأين degree of ionization‏ 
النسبة بين تركيز أيونات المادة الموجودة 


Az 


del 


delivery regulator التفر بغ‎ d 
Sag ås pa d جهاز خاص يتحكم‎ 
. السوائل‎ 


شروط العسلم delivery terms‏ 
شروط خاصة يم العمل بموجبها ded,‏ 
بنوع all‏ و كميته وموعد تسليمه . 


مر عد التسلم delivery time‏ 
الموعد المحدد phn‏ منتج ما . 


أنبو به توصيل delivery tube‏ 
أنبوبة يهم عن طريقها نقل منتج من مكان 

إلى مكان ^ . 

Delta Wr 


رواسب oe‏ تقح بين فرعى النبر من جهة 
وبين البحر من جهة أخرى » وتمتد فى البحر 
متخذة شكل الحرف اليونانى A‏ وأول من أطلق 
الاسم المؤرخ اليونانى ١‏ هيرودوت » . 


delta connection وصلة دلتاوية‎ 
. cul ow إلى‎ d وصلة مثلثة‎ 


delay line خط تعريق‎ 


عملية ما أو تأخيرها دون إيقافها تماما . 


delay rent تأخير‎ ^l 
لاستغلال الموقع لمدة أطول من‎ dus إيجار‎ 
. المدة المنصوص عليبا فى العقد‎ 


حفر تحديدى delineation drilling‏ 
حفر duh‏ لتحديد مساحة حقل البترول 

و حدو 2 , 
بئر تحديدية delineation well‏ 


البئر التى تحفر بعد بعر الاستكشاف لتحديد 
سعة الخزان قبل البدء فى حفر SUM.‏ الانتاجية . 


أنبوب تفريغ 


delivery pipe 


ميناء التفريغ delivery port‏ 
الميناء الذى تفرغ فيه الناقلات شحناتها . 


ضغط التفر يغ delivery pressure‏ 
ضغط السائل فى أنبوب التفريغ » وهو 
يتناسب طرديا مع سرعة جريان السائل . 


كبا ب 
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den 


eee 


إزالة JA‏ 
إزالة المواد العالقة بسائل ما والتى كانت 
تسبب عدم شفافيته » وغالبا ما يقصد با إزالة 
آثار الماء من السوائل العضوية التى لا تمترج 
بالماء . 


demisting 


معدات قابلة للفلك demountable rig‏ 
تفكيك أجزائها ونقلها للعمل فى مكان BÀ‏ . 


فك المستحلب demulsification‏ 
المتكون منبما . 
رقم فك المستحلب  demulsification number‏ 


رقم يدل على عدد الدقائق التى تستغرقها 


مفكك المستحلب demulsifying agent‏ 
كل مادة تساعد على تفكيك المستحلب إلى 
مكوناته ومثال ذلك الكحول HY‏ : 


denaturation مسح‎ 

إضافة مادة ما إلى أخرى لتغيير الصفات 

الطبيعية للأخيرة وجعلها غير صالحة للتناول أو 
dha Yi‏ : 


7 


delta switching تغيير الدلتا‎ 

ظاهرة يتحول بها النبر من دلتاه القديمة 

Ke‏ دلتا جديدة lb ERA‏ أقصر إلى 
البحر أو المحيط . 


نزع demethanation oU!‏ 
إزالة غاز oul‏ من البترول الخام قبل تقطيره . 


دمجانة demijohn‏ 
إناء زجاجى كبير ضيق العنق BK‏ به 
غلاف من القش أو صندوق من البلاستيك 
لحمايته من الكسر » يستعمل فى حفظ حماض 
وغيرها من السوائل » ينسب إلى قرية بخراسان 
تشتهر بصناعة الزجاج . 


إزالة المعادن demineralization‏ 
إزالة المواد المعدنية والأملاح من البترول 

الخام قبل تقطيره ] 

demineralizer الأملاح المعدنية‎ hy 


والشوائب من خام البترول . 


مزيل الرطوبة demister‏ 
جهاز يستعمل فى إزالة الرطوبة من مقطرات 
NT‏ 


in 


den 





de-oil the wax 


فصل الزيت عن الشمع 
عملية فصل الريت عن الشمع بالتبريد . 


نازع الببعان 
برج خاص يتم فيه استخلاص البنتان 
e‏ 


depentanizer 


برج فصل البنتان depentanizer column‏ 

برج يستعمل فى فصل البنتان عن الريوت 
فى أثناء تنقيتها من المركبات الأسفلتية وغيرها 
وذلك توطبة لإعادة استعماله . 


مكئف تجزئة dephlegmator‏ 
والشوائب وبمرور أبخرة المقطرات الخفيفة . 


depleted reservoir ف‎ pe ne 
مكمن نفد منه الزيت أو الغاز القابل‎ 
. ) للاستخلاص بالطرق الطبيعية ( التقليدية‎ 


depleted stock una رصيد‎ 


depleted well مسسفدة‎ y) 
. بعر نضب ما بها من زیت أو كاد‎ 


تفكيك الأنابيب denesting of pipes‏ 
حل الأنابيب المتداخلة وفصلها بعضها عن 


حجر جيرى dense limestone ALS‏ 
نوع من الحجر الجيرى عديم النفاذية 


أوقليلها . 


densimeter = hydrometer 
( مقياس الكثافة ( هدروهتر‎ 
جهاز يستعمل لتعيين الكثافة النسبية‎ 
; للسو ائل‎ 


الكنافة الحدية 


density , limiting 


( limiting density : à) 


density log سجل الكنافة‎ 
EB QE PCM CECI, PETS. 
كثافة الصخور تحت السطحية ومقدار‎ 


مساميتها . 


WSS‏ الدسبية 
) انظر : relative density‏ ( 


density, relative 


— $4 


مجمع اللغة العربية 


— القاهرة 


dep 
ee ا‎ 


deposits, oil رسوبيات الزیت‎ 


( oil deposits * — Xi) 


إهلاك depreciation‏ 
النقص فى قيمة الأجهزة والمعدات من عام 
لآخر فى أثناء تشغيلها وتخصم هذه القيمة من 


الأرباح السنوية . 

تخفيض الضغط depressurising‏ 
تخفيف الضغط من قيمة إلى أخرى أقل 

E 

فاصل البروبات depropanizer‏ 


جهاز يستعمل فى فصل البروبان من زيوت 
التشحم بعد إزالة ما بها من مواد أسفلتية . 


depth finder ain cod 
n بالطرق‎ b. "I Fai Laj 


مقياس العمق depth gauge‏ 
أداة تستعمل لتعيين العمق فى أثناء حفر بثر 


الفط . 


depletion allawance النضوب‎ C 

إعفاء ضريبى أو ما يقابله من تنازلات 

Lal‏ نتيجة انخفاض الإنتاج من حقل نفطى 
أو نضوب كل أو بعض ابار الحقل . 


مكمن سريع depletion - type rescrvoir iJ!‏ 
مكمن يحتوى على g his‏ من 
الغازات c‏ ويندفع منه النفط بقوة وبسرعة تحت 
ضغط الغاز الذائب فيه مما يعجل بنفاد ما به 
من زيت . 


فك البلمرة depolymerization‏ 
تفكيك جزيئات a‏ إلى j=‏ 


المونومر الأصلى الذى سبق أن KS‏ مله . 


عامل مضاد للبلمرة 
عامل يمنع بلمرة المواد . 


depolymerization agent 


deposition tank ترسيب‎ Ee 
تترك فيه السوائل مدة من الزمن‎ £j 


لترسيب ما يعلق بها من شوائب . 


deposits رواسب‎ 

cle مادة غير ذائبة فى قعر إناء‎ aad 

أو تجمع بعض الخامات أو الفتات الصخرى فى 
مكان واحد فى القشرة الأرضية . 


ey =‏ سن 


معجمالنفط 
dep‏ 


وافعة برج الحفر derrick crane‏ 
رافعة خاصة فوق منصة الحفر : تستعمل فى 
نقل الأنابيب . 


derrick floor "s قاعدة برج‎ 


القاعدة التى يرتكر عليها برج الحفر . 


قر ائم البر ج derrick legs‏ 


. التى يرتكز عليها برج الحفر‎ dua 


عامل برج الحفر derrick man‏ 
العامل الذى يقوم بتشغيل رافعة البرج 


لانزال أنابيب الحفر أو رفعها . 


خام منروع الملح desalted crude‏ 

ete‏ البترول الذى أزيلت منه الأملاح 
( كلوريدات الكلسيوم والصوديوم والمغنسيوم ) 
قبل تقطيره . 


desalter water treating إعذاب الماء‎ 


تحويل الماء الملح إلى ماء عذب . 


عمق الطمر depth of burial‏ | 
العمق اللازم لوضع خط الأنابيب تحت 


سطح الأرض . 


المقياس Spall‏ للعمق depth sounder‏ 
جهاز قياس العمق بالموجات الصوتية . 


برج حفر ( دريك ( derrick‏ 

برج من شبائك حديدية ينصب حيث 
يراد حفر الأرض لاستنباط النفط أو غيره من 
الثروات المعدنية»ء وهو لإقامة حركة 
الات الحفر وتسهيلها » وقد مى باسم مبتدعه: 
Derrick )‏ ( . 


صندل برافعة derrick barge‏ 
صندل مجهز برافعة لنقل الادوات من 


مركب الحفر وإليها . 


عجلة البرج الرئيسية derrick bull wheel‏ 
العجلة الكبيرة المستعملة لانزال الأنابيب فى 
البعر . 


NETT‏ ايه 
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desiccant iiie 
وصف للمادة التى ها القدرة على‎ 


desiccator Ait 
جهاز يستعمل فى إزالة الرطوبة من‎ 
المواد.‎ 


السعة المصممة 
السعة القصوى للجهاز » كما هى فى 


design capacity 


لوحة مكتبية desk switch board‏ 
لو a>‏ مفاتيح ذات سطح مائل مثل سطح 
المكتب . 


deslagging LA إز الة‎ 


Gali‏ الشوائب التى تطفو على سطح 


Dis ds 


إزالة الحمأة 


desludging 


فصل الأملاح desalting‏ 
إزالة الأملاح من السوائل إما بالغسل 
بالماء أو بالترسيب أو بغيرها من الطرق 


وحدة إزالة desalting piant d> Ji‏ 
و حدة خاصة تستعمل E‏ إزالة الأملاح من 
dad! ole‏ | 


مزيل Qu‏ 
جهاز يستعمل فى إزالة الرمال وبعض فتات 
الصخر من طين الحفر قبل إعادة ضخه إلى البئر . 


desander 


وحدة إزالة الرمال desanding unit‏ 
وحدة Lad dole‏ الرمال التى قد AL‏ 
بالسوائل البترولية فى أثناء نقلها . 


إزالة القشور : 
نرع القشور التى تترسب على الاسطح 


descaling 


نوع من الجازولين قليل التطاير يستعمل فى 
المناطق الاستواثية والصحراوية . 


desert-grade gasoline 


Er = 


معجمالنفط 


des 





اختبار الحظيف detergency test‏ 
اختبار يجرى على المنظفات الصناعية لبيان 


قدرتها على التنظيف وإزالة الأوساخ . 


مضافات تنظيف 

مواد خاصة نضاف إلى الشحوم وزيوت 
التزييت للمساعدة على تنظيف الحاور والأجزاء 
ال 


detergent additives 


زیت ibs‏ 
زيت ذو قدرة عالية للإذابة » ينع تكون 
الصموغ والشموع ونحوها داحل الحرك . 


detergent oil 


detergent , soft ( قابل للتحلل‎ ( pi vib» 


(soft detergent: انظر‎ ) 


اختبار التفجير detonation test‏ 
اختبار يجرى على أنواع الوقود الختلفة لبيان 


خاصية الاشتعال Glad)‏ لكل منها . 


detonator pw 
c متفجرة‎ sala مادة تستعمل فى إشعال‎ 


ومن أمثلتها فلمنات الزئبق . 


نازع الكبريت desulphuriser‏ 
الجهاز الذى يستعمل لتنقية المواد النفطية 
أو غيرها مما قد يكون بها من مواد كبريتية . 


إزالة الكبريت desulphurisation‏ 
فصل المركبات العضوية الحتوية على 


الكبريت من السوائل البترولية يبعض الطرق 


الكيميائية . 

خافض الإحضاء desuperheater‏ 
جهاز يتم فيه خفض درجة حرارة البخار 

فوق الساخن 1 

إزالة القار detarring‏ 


نرع القار والمواد الأسفلتية من الزيوت . 


مكشاف detector‏ 
جهاز يستخدم ؤ, الكشف عن شئ 


مكشاف عيوب اللحام detector, holiday‏ 


(holiday detector : انظر‎ ( 


te = 
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eee dev 


مشاريع الحمية 
المخطط gräl‏ لاعداد الحقل cM‏ ; 


development well 


- 


o.‏ تحفر لتطوير حقل البترول وإبلاغه 
مرحلة الإنتاج . 


ut‏ التدمية 


deviated hole = deviated well 
- بشر منحرفة‎ 
المنحرفة‎ LY بعر ذات مسار مائل » و حفر‎ 
عادة فى تنمية الحقول البحرية لتقليل نفقات‎ 
d البعر الاستكشافية الرأسية‎ bias > الحفر‎ 
. المتحرفة‎ GUY :يعد من‎ atl La 


deviated well بثر منحرفة‎ 


( deviated hole : انظر‎ y 


انحر اف deviation‏ 


مقدار ابتعاد مسار البعر عن الخط الرأمى . 


حفر مائل deviation drilling‏ 
حفر بكر بمسار مائل عن الخط الرأسى بزاوية 
متحددة . 


deviation survey UNI wad 
E e S| إجراء بعش الاختبارات لقياس‎ 


عن المسار المقدر لحا من قبل . 


development projects 


مانع التسمم detoxicant‏ 
كل مادة تضاف إلى الحافز ei‏ تسمه أن 
فقدانه لقوته الحافزة . ٠‏ 


Devarda alloy » أشابة « ديفاردا‎ 

أشابة تتكون من o.‏ من النحاس » 1.40 

من الألومنيوم و To‏ من الزنك » تستعمل فى 
عمليات الاختزال فى الاوساط القلوية . 


منطقة مستغلة developed area‏ 
فها . ١‏ 
بثر مستغلة developed well‏ 
بكر يجرى la lel‏ واستخراج ما ا من 
بترول . 
بد development clause deed!‏ 


A خاصة فى العقد تحدد عدد‎ s 
. الاستغلالية التى تحفر فى الحقل‎ 


development plan Ace! حطة‎ 


المشروعات الخاصة لتطوير إنتاج الحقل . 


معجمالنفط 





صدع يمتد فى كل اتجاه بين امتداد الطبقة 


واتجاه ميلها . 

فواصل مائلة diagonal joints‏ 
فواصل يقع متجهها بين متجه الميل وميل 

الطبقات التى توجد فيها . 

diamond bit لقمة ألماسية‎ 


diamond core NN eV iu 
العينة الصخرية ( فتاتية أولبية ) المستخرجة‎ 


باستعمال المثقاب الألمابى . 


حفر بالألماس diamond drilling‏ 
حفر M‏ باستخدام لقمة حفر بها قطع 
من cA UM‏ الصخور الصلدة . 


diaphragm حجاب‎ 

فاصل بين شيئين يمكن التحكم T‏ در A‏ 
QM‏ 

diapir folds اختراقية‎ cub 


dew 
dewaxing إزالة الشمع‎ 
deweeding oil زیت هبيد للحشائش‎ 


زيت يستعمل لإبادة الحشائش فى التربة . 


صدع dextral fault isk‏ 
صدع تبدو فيه الكتلة التى على الجانب 
البعيد من الراى كأنها أزيحت ناحية المين . 


dextral fold Aug db 
طية غير متائلة يبدو فا الطرف الطويل‎ 
ipl الطرف القصير قد أزاحه إلى ناحية‎ olf 
وذلك عندما يفحصها الرافى على طول الطرف‎ 
. الطويل‎ 


diacetone alcohol o الأسيتو‎ GU كحول‎ 
ce Vig عند‎ de سائل لا لون له‎ 
Lod مين‎ tS ke fae 
والنتروسليولوز» صيغته الكيميائية:‎ 
) .ك ( ك يد ) ,.أيد‎ ex 54 .ك‎ a B5 
. (CH , COCH , C (CH ,) 0H) 


diagonal fault = oblique fault 


صلع مائل 


eis 
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dif 
—_— اال ملام‎ 


diesel - engine oil dà! زيت محر كات‎ 


zJ pall cS lo زيت يستخدم‎ 


وقود الديرل 
وقود ثقيل يستعمل فى ماكينات الديزل . 


diesel fuel 


diethyl ether 


HY du إتير‎ 
) ether : انظر‎ ) 


diethylene glycol (D. E.G .( = ethylene glycol 
ahy! جليكول‎ 
مركب عضوى مشتق من الإثيلين » وهو‎ 
: من المنتجات البتر وكيميائية » صيغته الكيميائية‎ 
أيد. ك يد, أيد)‎ a sy 


(CH 5 OH. CH, OH) 


differential bit ثقمة متعاكسة‎ 

لقمة حفر تحتوى على صفين من التروس 

أحدهما فوق الآخر ويدور كل منهما فى اتجاه 
مضاد للاخر : 


ضغط فرق 

الضغط المساوى للفرق بين ضغط البثر 
المندفقة والضغط الاستاتيكى . ويمكن أن يرمز 
إليه بالختصر ( ض . فر ) . 


differential pressure ( DP ) 


طيات محدبة ينتج lib bu ue‏ 
الصخور التى تعلوها والتى ھی We AT‏ 


قصافة . 

صخر diatomaceous earth uu‏ 
صخر Gp)‏ مكون اساسا من أصداف 

الدياتومات . 


dibromo ethylene = ethylene dibromide 


Od‏ برومو إثيلين = GU‏ بروميد الإيثلين 


( ethylene dibromide : Ji ) 


au‏ كلوروإئيلين 

سائل عضوى عديم اللون يستعمل NV‏ 

وفى صناغة CEU‏ کا يستعمل فى التبريد › 

صيفته الكيميائية: ركم يدي كلم) 
(C 4H, CI, )‏ 


dichloroethylene 


dichotomic linear folds 
الطيات الخطية المتفرعة‎ 


( linear folds : انظر‎ ) 


D.D.U = diesel desulphurizing unit 
نزع الكبريت من الديزل‎ dar, 

وحدة حاصة تزال فيها الشوائب الكبريتية 
من زيت الديزل . 


= py ع‎ 


معجمالنفط 


dif 


جریء dimeric molecule SEP‏ 
جزىء من مادة ما يتكون باتصال جزيئين 


dimethyl-benzene = xylene 


dU‏ ميثيل a‏ = زايلين 


(xylene : انظر‎ ) 


dimethyl carbinol = isopropy! alcohol 
ميثيل كربينول‎ ald 
. الكحو ل الايسوبروبيل‎ 


(isopropyl alcohol  : انظر‎ ) 


dimethyl ketone = acetone 


Que QU‏ كيتون = أسيتون 


(acetone : انظر‎ ) 


Jedi Gls كبريتات‎ 

سائل حمضى يشتق من حمض الكبريتيك 
بإحلال مجموعتى ميثيل محل ذرق الهدروجين فى 
جزىء الحمض » يستعمل فى التخليق الكيمياقٌ 
إدخال مجموعات الميثيل فى الجزيئات العضوية » 
صيغته الكيميائية :(( ك يدم ), كب أ ) 
((CHg ) 2 SO 4)‏ , 


dimethyl sulphate 


صمام differential valve ols‏ 
مر احل متتالية . 
فوهة ناثرة diffuser nozzle‏ 


فوهة تحتوى على عدد كبير من الثقوب 
تؤدى إلى انتشار السوائل التى تمر خخلاها . 


diffusion pump مضخة تفريغ‎ 


مضخة تستعمل فى التفريغ العالى للهواء . 


تصبع digitation‏ 
طيات محدبة مضطجعة ثانوية تتشعب من 
طية رئيسية مضطجعة وتشبه الأصابع . 


dilatancy ) بالرج ( ربو‎ c 
ازدياد اللزوجة بالرج ويكون مصحوبا‎ 


; em d بزيادة‎ 


dilute solution 


hit J le 
. محلول يحتوى على قدر صغير من مذاب ما‎ 


dilution تخفيف‎ 


تقايل تركيز الحلول بإضافة مزيد من 
المذيب إليه . 


NN‏ جه 
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dir 
dimorphism ازدر اجية الشكل‎ dip of fault ( strike dip ) ميل الصدع‎ 
الزاوية المحصورة بين مستوى الصدع تبلور المادة الواحدة فى شكلين بلوريين‎ 
dip - and fault structure ميل وصدع‎ dy dipping ) قياس الزيت ( بعصا القياس‎ 


. obi d cuj 


dip, shipping 


( shipping dip : انظر‎ ) 


hd‏ يطلق على سطح الأرض إذا كان 


dipslope 


شريط ze‏ من الصلب يغمس ف 
السوائل لقياس حجمها 6 وتدل Est els jl‏ 
على الحجم إما بالأمتار المكعبة وإما بالاقدام 
المكعبة . 


direct - charge material get جاهزة‎ Sab 
مادة تشترى فى حالة نقية » يمكن استعماها‎ 
فى شحن الأجهزة مباشرة دون الحاجة إلى‎ 


zii 


iy‏ تتكون من سلسلة من الطبقات مائلة 
فى اتجاه ge‏ يقطعها صدع عادى ( صدع 
جاذبية ) مائل فى الانجاه المضاد . 


صدع ميل dipfault‏ 
صدع Ac‏ موازيا eL y‏ ميل الطبقات 

المتصدعة . 

dip - joints مفاصل الميل‎ 


تحموعة فواصل فى طبقات رسوبية مائلة 
متخذة وضعا موازيا ليل الطبقات . 


dip meter مقياس اليل‎ 

جهاز مغنطيسى یدل فى داخل البثر بکبل 

axe‏ ويمكن بواسطته تقدير زاوية ميل الطبقات 
نحت السطحية . 


تحديد درجات الميل dipmeter survey‏ 
قياس درجات الميل فى pl cub‏ . 


opa e 


معجمالنفط 


dir 


EN. a 


الاتجاه العام الذى Sat‏ فيه الانفصال 
والتشقق فى الطبقات المطلوبة . 


مر cul‏ خالية من الأو ساخ dirt free lubricants‏ 
زيوت تزيبت Y‏ يوجد بها مواد معلقة أو 


dirty oil tanker ناقلة الزيت القذر‎ 


ناقلة تستعمل فى نقل الزيت الخام أو بعض 
منتجات الزيوت الثقيلة . 


رمل متسخ dirty sand‏ 
ويشوبه الغرين أو الطين . 


وحدة تخر ين مغنطيسية disc storage unit‏ 


وحدة نخزين المعلومات على اسطوانات 


معامل التفريغ discharge coefficient‏ 
كمية الزيت التى يمكن تفريغها من الناقلة 


directional drilling 
AEI حفر‎ = arp حفر‎ 
عملية ثقب أو حفر بثر حيث يخطط اتجاهها‎ 
أو الحفر » وتكون هذه العملية مفيدة‎ Cal قبل‎ 
أساسا فى حفر عدة ابار أو ثقوب من موقع‎ 
. واحد‎ 


j‏ موجهة 
بعر حفرت ف اتجاه محدد . 


directional hole 


بئر تخفيف الضغط directional relief well‏ 
بر مائلة تحفر لتخفيف ضغط الزيت داخل 
المكمن . 


تحديد الاتجاه directional survey‏ 
تحديد اتجاه حفر الآبار . 


directional well = deflected well — 4x ^ ژر‎ 


( deflected well : انظر‎ ) 


متجه الانفصام directrix‏ 


= YO. 
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مجموعتين من الطبقات أقدمهما انتابتهبا ح OS‏ 
طى وتصدع » فكان ميل الطبقات Ube Mu‏ عن 
ميل الطبقات ف المجموعة التى تعلوها . 


discordant plutons بلوتونات متخالفة‎ 

كتلة بلوتونية تتدخل بين الصخور القديمة 

وتقطع التراكيب البنائية لتلك الصخور ومن 
أمثلتها الجدد القاطعة والأعناق البركانية . 


مر يل القشو disincrustant J‏ 
مادة ذات تركيب كيمياق معين » من 

صفاتما القدرة على إذابة المواد sl‏ تثر سب de‏ 

. قشور على الجدران الداحلية للغلايات‎ At 


ملخ التفصل 
مظاهر تركيبية بنيانية فى الصخور أساسها 
الانفصال والتصدع بالحركات الأرضية . 


disjunctive dislocation 


dislocation 


TN 
نقل المعدات من مكان إلى اخر بعد فكها‎ 


قابل للفك dismountable‏ 
وصف للمعدات التى يمكن فكها وتثبيتها 
عل قاعدة أخرى . 


طرف التفريغ discharge end‏ 
بہاية خط الأنابيب التى تحمل السوائل 
البترولية والتى يتم عندها تفريغ هذه السوائل f‏ 


discharge gauge 


مقياس التفريغ 
جهاز خاص لتعيين معدل تفريغ الزيت . 


فوهة التفريغ 
فوهة لتفريغ الخزان ويركب عليها صمام 
يسمى صمام التفريغ . 


discharge nozzle 


disconformity wis 
الدرجة الأعلى من عدم التوافق التى تكون‎ 
pn) لجراي دور‎ ab Ok yal lg 
أى من نوع واحد ) ولكن سطح عدم التوافق‎ ( 
سطح تعرية قديم ( وهذا‎ ita بينهما على‎ 
رک‎ Cap على لاض رسن‎ day 
يسمى تخالا‎ Gil gl من عدم‎ pa هذا‎ 
Lh Ole pati وتوصف‎ ( disconformity ) 
وينقسم التخالف‎ ( disconformable) متخالفتان‎ 
: إلى نوعين‎ 


parallel disconformity jl HE ) í 
وهو الذى يفصل سطح التعرية فيه بين‎ 


مجموعتين متوازيتين من الطبقات . 


ب ) ME‏ زاوی 


وهو الذى يفصل سطح التعرية فيه بين 


angular disconformity 


معجمالنفط 


dis 





disposal تصريف‎ 


التخلص من cus‏ 5 


disposal well بئر تصريف‎ 


ابت التفكك 
رقم يدل على النسبة بين تركيز أيونات مادة 
ما إلى تركيز المادة غير المتأينة فى due‏ ما . 


dissociation constant 


نقطة التفكك 
درجة الحرارة التى تتفكك عندها المادة . 


dissociation point 


dissolution pores مسام الذوبان‎ 


المسام التى تتكون فى الصخر نتيجة ذوبان 
بعض مكوناته . 


اندفا ع بالغاز المذاب 
الأرض بضغط الغازات الذائبة فيه . 


dissolved gas drive 


dissolved natural gas الغاز الطبيعى الذائب‎ 

Sly Sy au‏ الغازية ذات. الجزيئات 

الصغيرة التى توجد ذائبة فى الزيت الخام » مثل 
ou, SENS‏ 1 


&£ ? 


خلل disorganization‏ 
وجود عيب او خطا فى نظام ما . 


المرسل ر الدافع ) dispatcher‏ 
جهاز يستعمل لدفع الزيت أو الغاز فى 


أنابيب النفط . 

الطور dispersed phase CAM‏ 
المادة غير الذائبة التى pias‏ على هيئة معلق 

فى محلول غراوانىي . 

dispersing additives مضافات تشتيت‎ 


مواد تضاف إلى زيوت التشحم للمساعدة 
على تشتيت المواد العالقة ode‏ الزيوت . 


displacement pump مضخة إزاحة‎ 


مضخة تدفع الهواء لإزاحة سائل ما . 


disposable container 8M وعاء‎ 

وعاء يستعمل مرة واحدة فقط £ يستغنى 
e‏ 

disposable load حمل ضبط‎ 


ثقل معين يمكن إضافته أو التخلص منه 


EN 


= yoy — 
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distillate, pressure مقطر ات الضغط‎ 
مقطرات النفط الناتجة عن التكسير‎ 

TX 


distillate water pipe line 
خط أنابيب ماء القطير‎ 
خط الأنابيب التى تسرى فيا المياه الناتجة‎ 
F peas oe 


distillate, wide range 


مقطر واسع المدى 


( wide range distillate : انظر‎ ) 


distillation pass 
› تحويل المادة إلى بخار بالتسخين ثم تكثيفه‎ 
وتستعمل فى فصل بعض المقطرات من مزج‎ 
de الهدروكربونات المكونة للنفط الخام وذلك‎ 
. أساس خصائصها الطبيعية والكيميائية‎ 


distillation, atmospheric 


Spr تقطير‎ 


( atmospheric distillation : انظر‎ ) 


فاقد التقطير distillation loss‏ 
ما يفقد من المادة عند تقطيرها . 


eee 


dissolving power قدرة الإذابة‎ 


قدرة المادة على إذابة مواد أخرى فیا . 


distemper ماق‎ stb 


distex = extractive distillation 
تقطير استخلاصى‎ 
( extractive distillation : ài ) 


طريقة « ديستكس »© 

يقة لاستخلاص اهدر وكربونات المتقاربة 
فى درجة LE‏ وفصلها باستخدام المذييات « 
فتدفع بعض المذييات مثل الأنيلين أو الفورفورال 
أو الفينول من قمة برج التجزئة ثم تفصل من 
pul‏ ويعاد تقطيرها لفصل W^‏ من 


هدرو كربونات . 


Distex process 


جزء القطير 
أحد أجزاء السائل المقطر . 


distillate fraction 


distillate fuel oils زيوت الوقود‎ ol bs 
pat زيوت الوقود الخفيفة والمتوسطة التى‎ 


معجم اللفط 


"HE a a UEM TEM UUEt c» 


distillation vacuum 


(vacuum distillation :  رظنا‎ ١ 


الالتواء ., 3481 distortion and dilation‏ 
الالتواء - فى الجيولوجيا البنائية - هو التغير 
J‏ الشكل ويحدث من عملية الانفعال « ,3488 


شبكة توزيع distribution net work‏ 
مجموعة أنابيب متفرعة تحمل مقطرات 


لبترول من الصهارج إلى ميناء الشحن .. 


محطة توزيع distribution station‏ 
مكان مهيا لتوزيع مقطرات البترول على 
المستبلكين . 


ditch excavator = ditcher Gols حفارة‎ 
محددة‎ Golo حفر‎ à حاص يستعمل‎ ju 

. LP 
ditch sample عينة الخحفيرة‎ 


فتات من المتكونات الجيولوجية التى 


تقطرر ضيق المدى 


distillation, narrow range 


(narrow range distillation : ^ ) 


distillation plant مصنع التقطير‎ 
Se eee ie مجموعة الاجهزة‎ 
. التفطير‎ 


distillation platforming unit 
تقطير وإصلاح بلاتینی‎ dan; 
Ble وحدة يتم فيها تقطير القطفة ومعالجتها‎ 
من البلاتين لتعديل ترتيب الذرات فى جزيئاتها‎ 
. وإصلاح خواصها‎ 


ناتج التقطير distillation product‏ 
المادة الناتجة من عملية التقطير . 


distillation range مدى التقطير‎ 

درجتا الحرارة العليا والدنيا OW‏ يتم بينهما 
الحصول de‏ مقطر ما . 

distillation residue peas! بقايا‎ 


المادة التى تبقى ف إناء التقطير أو عموده . 


distillation straight-run 


تقطير معتاد 


( straight-run distillation > ja) 


— \og — 
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eo | 


سعر المصنع dock price‏ 
سعر البضاعة قبل إضافة رسوم eh Ji‏ 


Ew زیت‎ 

زيت تقل فيه نسبة المركبات الكبريتية عن 

أربعة أجزاء فى كل عشرة الاف جزء بعد 
EN‏ 


doctor oil 


doctor plant A و حدة‎ 
با اليل‎ c hall فیا‎ aed A ol. وحدة‎ 


VN NES -j AJL S ji‏ من الشوائب ومركبات 


ot 
doctor solution المعالجة‎ J محلو‎ 


مركبات ous A‏ من الجازولين والكيروسين . 


اختبار المعالجة doctor test‏ 
اختبار يجرى للكشف عن نسبة مركبات 
الكبريت فى مقطرات البترول . 


دوديسين dodecene‏ 
هدر وكربون يتكون ببلمرة أربعة جزيئات 
من البروبيلين . 


Las.‏ القنقن 


تصادفها وتقوم بتفتيتها لقمة الحفر ثم تحملها طينة 


ditcher dal حفارة‎ 
(ditch excavator : انظر‎ y 


diversion انحراف‎ 


فقن diviner‏ 
شخص يتنبا بوجود البترول أو الماء تحت 


divining rod 

عصا تتخذ من فرع شجرة أو نحوه ويزعم 

أن لها صفات سحرية عندما يستعملها العراف. 

والمفروض أن تميل عندما تكون فوق خام أو hà‏ 
أو مياه بحسب تخصص العراف . 


عوائد الرصيف dock dues‏ 
رسوم تدفع فى الميناء لاستعمال الحوض 


. aU. 


جم النفقط 


dod 


dome storage ad تخرين‎ 
. الملحية الجوفية‎ 
dome trap 13 مصيدة‎ 


تر کیب جيولوجى قبى الشكل . 


donkey boiler جل مساعد‎ ^ 


مرجل يستعمل عند الحاجة إليه . 


الة مساعدة 


الة تستعمل عند الحاجة إليها . 


donkey engine 


وقود doped fuel gle‏ 
وفود أضيف إليه بعص المواد لتحسين 
طلاء الأنابيب dope, pipe‏ 


(pipe dope : انظر‎ ) 


منصة double board dy le‏ 
منصة d‏ برج الحفر بارتفاع أنبوبتين 


دوديسيل dodecylbenzene OA‏ 
مركب يتكون WL‏ البنزين بمركب 
الدو ديسين » يستعمل فى صنع المنظفات 


الصناعية . 

قابض dog clutch Oe‏ 
قابض من نوع خاص يستعمل فى القبض 

dog house مکتب الفار‎ 


الغرفة الخصصة للعاملين على إدارة جهاز 
الحفر والموجودة بقاعدته . 


dog leg t a 

انحناء فى أنابيب UJ‏ انحراف فى 
مسارها . 

dolomitic sand rock دولوميتى‎ by صخر‎ 


صخر معظمه رمل يحتوى على شوائب 
او عروق أو رقائق من كربونات الكلسيوم 
والمغنسيوم التى هى اساس معدن الدولوميت . 


dome po 

طية صخرية محدبة مقوسة إلى أعلى على 

الشكل المعروف بالقبة وتميل طبقاتها فى كل 
الاتجاهات بعيدا عن نقطة مركرية . 
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dow 
downcast shaft بئر تهوية‎ 
3 تيار من الهواء وبنخاصة‎ Quay بثر حفر‎ 

; المناجم‎ 
downcomer = down pipe أبوب نازل‎ 


أنبوب تفريغ تتحرك فيا السوائل من del‏ 
إلى أسفل بالتثاقل . 


مضخة قاعية down-hole pump‏ 
مضخة تنزل فى داخل البعر لضخ السائل 

من قاعها . 
أنبوب نازل down pipe‏ 


(down comer : انزظۈر‎ ) 


ميزاب downspout‏ 
فتحة خاصة توجد sth‏ السفلى من عمود 
التجزئة » تستعمل فى سحب متبقيات التقطير . 


فواقد التشغيل 
ما يفقد من البترول خلال عمليات التكرير 
والنقل والتسويق . 


down-stream losses 


العمليات المتوالية down-stream operations‏ 
العمليات الختلفة التى تجرى على البترول › 


وصلة مزدوجة double box‏ 
أنبوب توصيل قصير فى كلا طرفيه لولب 
ee‏ 


سقف مزدوج double-deck floating roof ple‏ 
غطاء مزدوج يطفو de‏ سطح صهرج 
الريت ¢ ast‏ هواء بين طبقتيه فتزداد قدرته de‏ 


تكرير مزدوج double-refining‏ 
إجراء عملية التقطير فى عمودى تقطير 


متتاليين للحصول على مقطر عالى النقاء . 


قطاع متكرر 
قطاع صخرى تتكرر مصادفته أكثر من مرة 
فى أثناء عمليات الحفر نتيجة لاختراق مسار البثر 


, (ner [^m 


double section 


double surface condenser 
Clery يكت‎ 
مكثف تمر فيه الابخرة بين سطحين باردين‎ 
. المقطرات‎ à M يستعمل ف التبريد السريع‎ 


doughnut حلقة‎ 
. uai أو‎ ttt Cau aul. ab 


= lov 


معجمالنفط 


MÀ‏ سبي سي 


draft stack ما‎ 


أنبوب , خر ج مله الغاز والدحان 


حاجز الحريق | draft stop‏ 
حاجز ab‏ امتداد الحريق 

لقمه نصلية ر لقمة سحب ( drag bit‏ 
لقمة حفر ذات J‏ يس تستعمل J‏ حفر 

الطبقات الر ,0 

drag folds طيات انزلاقية‎ 


طيات صغيرة ثانوية تحدث فى الطبقات 
io pa Mandal‏ بين طبقتين صاملتين » وتتميز 
بان الطبقات العليا فما تنزلق Men‏ عن محور الطية 
المقعرة الكبيرة ab‏ للطبقات السفل 6 
والعكس بالعكس . 


dragline excavator 


حفار بكبل 


drainage channels صرف‎ oly 
صرف‎ oly I» Ty. gl القنوات‎ 


المصنع . 


dow 





رمية الصدع downthrow of a fault‏ 
مسافة اندفاع الصخر إلى أسفل إذا 

ما تصدع . 

جانب المرمى downthrown side‏ 
eH‏ من الصخور الذى يبدو al^‏ على 

ا جانبی الصدع 1 

down time الضائع‎ o^ 


الوقت الذى يمضى فى أثناء عملية الحفر 
نتيجة ةه إجراء بعض الإصلاحات فى أدوات E‏ 
3 انتظار الآلات أو الأحوال الجوية المناسبة . 
الوقت الذى يمضى فى ضبط ay ot‏ 
بعض أجزاء آلات الحفر من البثر » وما إلى ذلك 
من العمليات اللازمة للحفر فلا يعد مفقوداً . 


drachm e»? 
A تساوى ۳,۹ من الجرام‎ Q4 وحدة‎ 


drachm, fluid درهم سائل‎ 


(fluid drachm : انظر‎ ) 


draft fan مروحة سحب‎ 


مرو a>‏ لسحب الحواء FAF‏ 
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dri 





الدفق uli‏ والوضع عند إغلاق pa‏ . 


زيت سحب العادن drawing oil‏ 


زيت خاص يستعمل فى أجهزة سحب 
المعادن لمنع قطعها أثناء عملية السحب . 


dress - up crew طاقم التجهيز‎ 
. العمل‎ 
dribble blending مزج قطرى‎ 


مزج زيتين مزجا كاملا بإضافة قطرات 
أو مقادير متتالية من كل منهما . 


مؤشر الانحراف drift indicator‏ 
جهاز يقيس درجة انحراف البعر عن li!‏ 
—- 


مسجل AN‏ اف drift recorder‏ 
جهاز يقيس مدى JI CS)‏ واتجاهه 


ويسجلها . 


drill, blind حفر عشواى‎ 


( blind drill : = ( 


وحدة الصرف drainage unit‏ 
مصطلح يعبر به عن المساحة التى يمكن 


استخراج ما بها من بترول من يئر واحدة . 


حبس تصريف drain cock‏ 
صنبور خاص يستعمل فى تفريغ السوائل . 
plow‏ تصريف drain valve‏ 


صمام تصرف منه السوائل . 


Drake well » دريك‎ «١ بشر‎ 

أول بغر بترول قام بحفرها « إدوين دريك » 

عام ۱۸۹ م فى مدينة تيتوس فيل بالولايات 
المعحدة الأمريكية . 


تكسير سلاسل البرافينات تحت ضغط 
مرتفع وى درجات حرارة عالية إلى وحدات 


drastic cracking 


صغيرة . 


علامات الغاطس 
علامات على غاطس السفينة تبين Ode‏ 


draught marks 


draw down 


مستوى السحب 
فرق المستوى فى داخل بغر النفط بين وضع 


معجمالنفط 


dri 





drill stem FE 
مجموعة أنابيب الحفر المربوطة بعضها ببعض‎ 
. ربطا محكما داخل البثر‎ 


اختبار الإإنتاجية drill stem test (DS T)‏ 
الكشف Gall‏ عن القدرة الانتاجية 
للطبقات التى يمر بها البعر فى أثناء الحفر Old‏ 


اقتصادياتها . 

driller حفار‎ 
. adl 

drillers log سجل الحفار‎ 


دفتر خاص يسجل فيه الحفار بانتظام 
ما يقوم به من أعمال وما يلاحظه فى ail‏ 
عمليات الحفر . 


حفر drilling‏ 
عمل d Galt‏ الارض ويغلب أن يكون 
line‏ وله قطر صغير . 


drilling, appraisal حفر تقییمی‎ 


( appraisal drilling ١ انظر‎ ) 


'تفاوت سرعة drill break Pel‏ 
تغير فى سرعة Giu‏ أنبوب الحفر 
للطبقات فى أثناء عملية الحفر نتيجة IWY‏ 


التكوين الصخرى . 


رقبة الحفر drill collar‏ 
انبوبة ثقيلة توضع فوق فوهة البئر وحول 


عمود الحفر تتحكم فى اتجاه عملية الحفر . 


drill cuttings pel o8 
ل‎ eee و ی‎ yall oS 
. أثناء الحفر‎ 


drill hole حر م‎ 


. الصخور‎ d إلة احفر‎ wad cs Ji e M 


جدار الخرم drillhole wall‏ 
الجدار الذى يحدد Gal‏ ومساره فى 


. الجيولوجية التى يخترقها‎ ot Soll 


drill ship Ah سفينة‎ 

سفينة تحمل جهاز حفر ويخترق أنبوب 

ALI‏ فتحة فيها » وتستعمل هذة السفينة فى 
عمليات الحفر GUI‏ . 


HAN. 
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dri 
eee 


drilling, exploratory 


حفر استكشافى 


( exploration drilling : Y) 


drilling fluid = mud fluid 
ue مائع‎ M مائع‎ 


(mud fluid : انظر‎ ( 


drilling in حفر فى الحقل‎ - ١ 
. البترول‎ A الحفر فى الطبقات المنتجة‎ 


۲ - انتباء الحفر 
لوغ الحفر طبقة محملة بالزيت . 


جزيرة حفر drilling island‏ 
جزيرة اصطناعية على سطح البحر تحمل 


كبل المناولة drilling line‏ 
حبل من الصلب يستعمل d‏ إنزال ورفع 

الملعدات من ti‏ . 

سجل drilling log pol‏ 
سجل يبين مدى اختراق أنبوب AH‏ 

للأرض . 


drilling assembly = drilling rig 
معدات الحفر = تجهيزات الخحفر‎ 
. مجموعة أنابيب وتوصيلات الحفر‎ 


صندل drilling barge el‏ 
مركب من نوع خاص تحمل جهازا للحفر 
لقمة الحفر drilling bit‏ 


أداة قاطعة شديدة الصلادة تركب فى Ale‏ 
أنابيب التخريم ويكثر أن تكون مصنوعة من 
الصلب UY,‏ الصناعى أو الكربوراندم ؛ 
وتقوم هذه الاداة بعملية التثقيب . 


فريق drilling crew P (die)‏ 
مجموعة العاملين على جهاز الحفر . 


drilling, directional (als! حفر موجه = حفر‎ 


( directional drilling : انظر‎ ) 


حفر استغلالی drilling, exploitation‏ 
مشروع للحفر فى منطقة ثبت وجود 
SA, che dud‏ الحفر فى المواقع Dh‏ 
التراكيب الجيولوجية المناسبة أوالمصايد البترولية 
الأكيدة « وذلك لاستغلال البترول منهأ . 


eos 


معبجمالنفط 


محدودة c‏ وهى تعتمد على صلابة طبقات التربة 
٣ى‏ يخترقها عمود الحفر . 


خريطة معدل الحفر drilling rate chart‏ 
بيان Je‏ معدل سرعة الحفر فى الطبقات 
الختلفة فى أثناء حفر البثر . 


drilling rig 


AH تجهيزات‎ 


( drilling assembly : انظر‎ ) 


drilling rod = boring rod 
( boring rod : انظر‎ ) 


عمود الحفر 


خط أنابيب الحفر drilling string‏ 
مجموعة الأنابيب والتوصيلات المستخدمة 

. AM فى‎ 

drilling unit وحدة الحفر‎ 


وحدة تحدد بها المساحة الحيطة بالبئر وهى 
تبلغ t‏ هكتار فى حالة آبار النفط » ونحو 
۹ هكتار ( نحو ميل مربع ) UY‏ الغاز . 


drillings pol cus 


p 


الاتربة وقطع الصخور المستخرجة من 


dri 


مكنة التخريم ر الحفر ( drilling machine‏ 
فى الارض . 
صارى drilling mast UH‏ 


جهاز حفر صغير ذو قائمتين يسهل نقله . 


حفر استخر اجى drilling out‏ 
حفر يجرى بعد تثبيت أنابيب التغليف لإزالة 


. الأسمنت المتخلف فى قاع البثر‎ uta 


drilling pipes Fem 
أنابيب يغلب أن تكون مصنوعة من الصلب‎ 
مختلفة الأقطار والأطوال » تركب فى طرف‎ 
› الواحدة فنا لقمة حفر واسطوانة لب‎ 
وتستعمل فى تعميق التخريم وتوصيل الح ركة من‎ 
مكنة التخريم إلى سكين التخريم واسطوانته ونقل‎ 
. سائل التخريم إلى قاع الخرم . الح‎ 


رصيف drilling platform pel‏ 
عوامة أو رصيف يستعمل عند القيام 


بعمليات تثقيب الصخور تحت سطح الاء . 


drilling rate pel معدل‎ 


السرعة التى يتقدم FM"‏ فى مدة 


- ۲ - 
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dro‏ 
m ues do‏ 


عربة جر drive dolly‏ 
عربة صغيرة بمحرك تستعمل ف جر 
وتحريك بعض المعدات فى الحقل أو المصنع . 


الدفع بغاز المكمن 


) gas cap drive : انظر‎ ١ 


drive, gas-cap 


أنبو Ay‏ توجيه drive pipe‏ 
أنبوبة رئيسية تساعد على توجيه خط 


الحفر . 


كعب احفر drive shoe‏ 
حلقة فلزية تركب على الطرف الأسفل 


لأنايب الحفر لوقايتها . 


drive, water slit دفع‎ 
( water drive : jail ( 
driven well = tube well Ay بعر أنبو‎ 


( tube well : انظر‎ ) 


مزيتة بالقطرات drop-feed oiler‏ 
قطارة خاصة S‏ بالزيت ويتساقط منها 


الزيت قطرة قطرة عند الاستعمال . 


drillometer Pel مقياس‎ 
drip - drip drum ASS خزان‎ 


غرفة حاصة تركب على أنابيب نقل الغاز e‏ 


تتجمه us‏ أعخرة السوائل البترولية المكثفة من 
الغاز . 


drip drum ASS & صهر‎ 

صهريج Las‏ باعمدة التجزئة تمر به yan‏ 

a e M‏ الخارجة منها فتتكشف فيه أبخرة السوائل 
مرتفعة الغليان وتنفصل عن بقية الأمخرة . 


جازولين تكثيف drip gasoline‏ 
الجازولين gU‏ عن JO‏ 
المصاحبة للغاز الطبيعى ويكون عادة على درجة 
كافية من النقاء . 
بثر شحيحة ) dripper ) well‏ 


بكر قليلة الإنتاج بالنسبة لمتوسط إنتاج ابار 


الحقل . 


اندفا ع drive‏ 

تمرك الزيت الخام أو الغاز خلال مسام 
المكمن نحو تجويف JI‏ وذلك gly‏ اختلاف 
الضغط بين البعر والمكمن . 


t‏ عن 


معجمالنفط 





غازات الاحتراق dry flue gases DU‏ 
الغازات الناتجة عن احتراق الوقود والخالية 
من مخار الماء . 


dry gas غاز جاف‎ 


غاز طبيعى صادر من ابار الغاز ولیس 


بئر جافة dry hole‏ 
بر لا يوجد بها نفط أصلا أو استنفد ما بها 
جليد جاف dry ice = cardice‏ 


اسم يطلق على جليد OU‏ أكسيد الكربون 
الذى ينصهر عند ر — Cp As‏ 


dry mud طينة جافة‎ 


نقطة dry point we ab!‏ 
درجة الحرارة التى تتبخر عندها | نقطة 





MM — 


dru 








drum, flash 


gr 3 صهرج‎ 
( flash drum : انظر‎ ) 


drum, receiver 


QUEM صهر ج‎ 
( receiver drum ١ انظر‎ ) 


dry and abandoned ( D and A ) 

جافة ومهجورة 
بئر يوقف العمل فيها لنضوب إنتاجها أو 
قصوره . ويمكن أن يرمز إلها path‏ 


( جف . مه ) . 


حمولة جافة dry cargo‏ 
الزيت المنقول ba‏ فى براميل أو fuo‏ 
خاصة . 


مذيب التنظيف الجاف dry cleaning solvent‏ 
بعض مشتقات البترول اطالوجنية ذات 

درجات الغليان المتوسطة والتى تستعمل فى 
عمليات التنظيف الجاف » مثل رابع كلوريد 


الكربون . 


dry drilling حفر حاف‎ 


حفر بكر دون استعمال طينة AH‏ . 


- a 
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dum 
eee Mum | 


اختبار المطيلية ductility test‏ 
احتبار يجرى على الأسفلت OL‏ مرونته € 

عند درجة حرارة معينة YO)‏ ) بسرعة ثابتة 
4 صلت إليه Vas‏ سفلت فى اللحظة التى ahas‏ 


E 

dud "Wr y 
. إنتاجها‎ V E 

dull bit لقمة مغلومة‎ 


لقمة حفر بالية ولا تصلح للحفر . 


الحرارة الحمراء الد كناء dull-red heat‏ 


درجة و٠‏ *[ مثوية . 


dumb barge 


صندل مقطور 
صندل لحمل المعدات تقطره سفينة أخرى . 


dump box حوض تفريغ‎ 
dy jit Aue dolens) pene يض‎ 
Vos ell 


بطاقة جافة dry ticket‏ 
بطاقة إثبات صلاحية الصهرع قبل شحنه 
بالبترول أو بعد تفريغه منه . 


dual completion au jel 
إعداد البثر للإنتاج من طبقتين فى وقت‎ 
dual discovery كنف مزدوج‎ 


اكتشاف طبقتين منتجتين فى ob‏ واحدة . 


dual zone well بثر ثنائية النطاق‎ 


بعر بترول ذات نطاقين منتجين . 


Dubbs fuel C دبز‎ oy 

وقود يتكون من خليط من نواتج التكسير 
بطريقة ١‏ دبز » . 

Dubbs process € دبز‎ Ae 


إحدى طرق التكسير الحرارى لبعض 
المتتجات البترولية الثقيلة ومحويلها إلى نواتج 
خفيفة » وتنسب إلى مبتكرها 1 ديز 4 (Dubbs)‏ _ 


duck nest 


منصة البرج 
المنصة العلوية co‏ ا حفر 1 


¬ 110 - 


dum 


dunaite درنیت‎ 


مادة متفجرة تصنح اساسا من نترات 
الأمونيوم c‏ تستعمل أحيانا فى عمليات الحفر . 


dune uS 
. تل من الرمال تشكله الرياح‎ 


duo so} process يقة المذيبين‎ y 

طريقة لتنقية الزيوت يستعمل Md‏ مذيبان 

معا » مثل البروبان وحمض الكريزيليك فيذيب 

البروبان الهدروكربونات البرافينية ويذيب حمض 
الكريزيليك الهدروكربونات النفتينية . 


duplex cable مجدول‎ JS 
سلكان أو أكثر تجدل معا على هيئة حبل‎ 
. لزيادة قدرته على الرفع والجر‎ 


اختبار مدة الدوام duration test‏ 
اختبار يجرى على الأجهزة لتقدير مدة 
حملها للإجهاد الناتج عن العمل . 


dust devil = dust storm زوبعة ترابية‎ 


عاصفة شديدة الرياح محملة بالغبار 


زيت إخماد الغبار dust - laying oil‏ 
نوع من الزيوت الثقيلة تعالج به الطرق gh‏ 
انتشار الغبار . 


dump flooding JU إغراق‎ 

إطلاق oll‏ من طبقة علوية إلى الطبقة 

المنتجة للبترول » وذلك لرفع الزيت صعدا إلى 
سطح الأرض . 


dump gas £159) aM 


dump oil e زیت‎ 

الزيت المنقول فى براميل بدلا من خطوط 
eM‏ 

dump truck سيارة تفريغ‎ 


سيارة ذات قلاب تفرغ الحمولة آليا . 


إغراق dumping‏ 
go‏ كميات pS‏ ة من السلع فى السوق 
PM‏ ابتغاء التخلص من الفائط uad‏ أو التغلب 
على المنافسة . 
سعر إغراق dumping price‏ 
السعر الببخس الذى il‏ به السلع à‏ 
الأسو اق بكميات كبيرة . 


- ie 
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ES dym 
dust-proof صامل للغار‎ dynalog recorder مسجل الحركة‎ 
جهاز تسجيل خاص يبين حركة السوائل وصف لجهاز محكم الإغلاق ولا يتسرب‎ 
dynamic parameters of earthquake focus 
الإحداثيات الديناميكية لبؤرة الزلزال‎ 
» 5 à à Soll يعبر" شع الصدعء‎ te 
dust storm كر زوبعة ترابية‎ C رسم يمثل ويعين وضع‎ 


داحل الأرض وكذلك اتجاه حركات الكتل 
الصخرية على سطح الصدع المسبب للزلزال . 


dynamic positioning 
( تثبیت دينامى ( ديناميكى‎ 
تثبيت وضع السفينة فوق بثر البترول‎ 
کات‎ s البحرى ويتم ذلك عادة بمجموعة من‎ 
. ذات الحساسية الفائقة‎ 


( dust devil : انظر‎ ) 


` Dutch liquid = Dutch oil 
Sad bl السائل اهولندى = الزيت‎ 

اسم كان يطلق على سائل Gus‏ 
كلوروإثيلين . 


mE AN c 


ebullition point زقطة التفقع‎ 

درجة الحرارة التى lay‏ ا 

الفقاقيع من السوائل ؛ وهى تقارب نقطة 
الغليان . 


échelon linear folds الطيات الخطية الدرجية‎ 
( linear folds : انظر‎ ) 


تحلیل ecological analysis Gm‏ 
فحص الحفريات لمعرفة العلاقة بينها وبين 
الظروف البيئية التى كانت تحيط بالكائنات 


القديمة التى تمثلها تلك الحفريات . 


إيكر نومتر econometer‏ 
jie‏ يستعمل لقياس كمية غاز QU‏ 
ines‏ الكربون فى غازات العادم . 


انزلاق ecoulement‏ 
انرلاق US‏ كبيرة من الصخر تحت pU‏ 
الجاذبية E‏ أثناء أو نتيجة لحدوثه ; 


early setting cement سريع الشك‎ cal 


earth oil DP زیت‎ 
Earth oil field » إيرث‎ «١ حقل نفط‎ 


حقل bt‏ فى منطقة لويزيانا بالولايات 
Stoel‏ الأمريكية وهو lid jk de‏ 
ذوات المصايد فى الطبقات متعددة الطى › 
ازدادت فيه درجة طى الطبقات تدرفنا £u d‏ 
العصر الجيولوجى لصخور المكمن ‏ وذلك إذا 
كانت درجة طى الطبقات السفلى أعلى من درجة 
طى cub‏ التى تعلوها »)ا تنخفض UE‏ 
الطبقات فى هامة الحنيرة وتزداد فى أطرافها . 


earth wax = ozocerite 
جمع ارضى = أوزوكيريت‎ 
) ozocerite : انظر‎ ) 


-= 44 


} å il 3 


ede 





effective date 


التاريخ الفعل 
التاريخ ose‏ لبدء العمل فى مشروع ما . 


effective pores الفعالة‎ alt 

مسام الصخر المتصلة بعضها ببعض « التى 

تيسر سريان البترول والغازات والماء خلال 
الطبقات . 


effective porosity المسامية الفعالة‎ 

معامل للصخر يساوى نسبة حجم المسام 

المتصلة بالصخر إلى حجمه الكلى » ويعبر عنه 
عادة بالنسبة QAO‏ 


4-0 6 الفائض effluent drum‏ 
ge‏ يتصل بالمفاعل أو بيرج التقطير 


effluent water 


ماء الفيض 


التحرف elastic deformation O Al‏ 
التحرف الذى تمثله المرحلة الأولى من 


منحنى الجهد والتحرف uu y‏ الجرء المستقم من 


طريقة » إديليائر € Edeleanu process‏ 
طريقة لازالة المواد الأروماتية والمواد غير 

المشبعة من مقطرات البترول » وذلك برجها مع 
تان acus S daas‏ الال .وش إل 


مبتكرها الكيمياقٌ الرومانى ١‏ إديليانو » . 


edge water ماء الافة‎ 


ماء التكوين المحيط بمكمن النفط . 


بعر edge well du‏ 
A‏ تقع على حافة حقل basi‏ وغالبا 


ما تكون يكرأ منتجة . 


حقل نفط ١‏ إديسون € Edison oill field‏ 
حقل hä‏ منطقة كليفورنيا بالولايات 

المنحدة الأمريكية ينتج كميات تجارية هن النفط 
تصل إلى ١٠٠١‏ برميل يوميا من خلال الشقوق 
والفواصل الموجودة بالصخور النارية والمتحولة 
التى يعتقد أنها تتبع العصر الجوراوى . ويعد هذا 
الحقل من أشهر الأمثلة فى العام هذا النوع من 
المصايد النفطية الاقتصادية فى صخور القاعدة 


المعقدة . 
أنبو بة سحب eduction pipe‏ 
انبوبة cu Gd bes‏ الفازات 
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ele 
هذا‎ pel بالر سم » و نختفى‎ c المنحنى‎ e prospecting | تنقیب كهر بای‎ 
الاصلية‎ us. si الصخور فتستعيد‎ d عن النفط باستخدام اجهزة التحرف‎ gaiil 
. كهربائية . عند زوال الثقل الواقع علا‎ 
ES t نقطة الانيار‎ 
الثالثة‎ a , 
س‎ ww wm JM electric pyrometer بيرومتر کهرباای‎ 
3 جهاز كهربانُ لقياس درجات الحرارة‎ 
1 . المرتفعة‎ 
7 «€—— المرحلة الأولى‎ 
التحرف‎ electrical drilling av a حفر‎ 
بين الجهد‎ DW d » قانون « هوك‎ gy يدار بالكهرباء ويكون فيه رسم‎ coUe حفر‎ 
elastic limit حد المرونة‎ 


سجل كهرباق 

خط متموج يعكس اختلاف درجات 
المقاومة الكهربائية للطبقات فى البئر » وتستعمل 
هذه السجلات فى الربط بين الابار من الناحية 


electrical log 


مسح كهرباى 
نوع من المسح الجيوفيزيقى تقاس فيه 

مقاومة الصخور للتيار الكهرباق للتعرف على 

نوع الصخور وأنواع السوائل التى تحتويها . 


electrical survey 


تحلیل کھربانی 


electroanalysis 


الحد الذى إذا تعدته الضغوط والجهود على 
pee‏ ماع ails‏ يتشوه ولا يرجع إلى شكله 
الأصلى إذا رفعت عنه هذه الضغوط . 


elastomer 


) مرن ( إيلاستومر‎ By 
نوع من البولعرات يكون مرنا فى درجات‎ 
. الحرارة العادية‎ 


electric logging does 'نسجيل‎ 


. لبيان ما تويه هذه الصخور من سوائل‎ JU 


تر سيب كهر electric precipitation du‏ 
ترسيب الشوائب المعلقة فى الغازات بإمرار 


هذه الغازات بين ألواح كهربائية . 


VY ces 


ele 





elemental sulphur كبريت عنصرى‎ 
: pou 
elevation ' ار تفاع‎ 


البعد الرأمى لنقطة معينة مقيسا من مستوى 
مصطلح عليه » مثل علو قمة جبل عن مستوى 
سطح البحر . 


3 افع elevator = lift‏ 
حزام أو ذراع Je‏ فى رفع أنابيب 
الحفر أو التغليف أو cay‏ : 


elevator, spider 


كلابة الرفع 


( spider elevator : انظر‎ ) 


Elliott tester 


مختبر « (yk!‏ 
جهاز لقياس درجة ومض الزيت فى وعاء 
as,‏ 


لو " 


elutriation تروية‎ 


ترك السائل wes‏ حتی تترسب منه 
الشوائب فى القاع فيصر اا 


فصل الفلزات من ue‏ باستخدام ne‏ 
الكهربان 


electrogalvanizing كهر بائية‎ dual 

ترسيب طبقة رقيقة من الزنك على أسطح 

o^ Laht Sk gS jl بواسطة‎ dion: 
. العا كسد‎ 


إلكتروليت 
كل مادة تتاين فى المحلول وتوصل التيار 
ANI‏ ; 


electrolyte 


نخاس إلكتر وليتى electrolytic copper‏ 
نوع من النحاس عالى النقاوة » يحضر 


بترسيب النحاس من محلوله بالتيار الكهربانى . 


معايرة إلكتروهترية electrometric titration‏ 
معايرة باستعمال التيار الكهربالى لقياس 


Elektron alloys 4 إلكترون‎ ١ أشابات‎ 


المغنسيوم . 


uno ل‎ m 
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end 


eee 


مستحلب زيتى إلى طبقتين فى ظروف خاصه › 
ويقدر بالثوانى . 


emulsion polymerization 
بلمرة بالاستحلاب‎ 
بلمرة بعض المركبات غير المشبعة وهى على‎ 
. هيئة مستحلب فى الماع‎ 


مثبت المستحلب emulsion stabilizer‏ 
مادة تساعد على ثبات المستحلب لاطول 
مدة ممكنة . 


en — échelon ) faults and foids )‏ 
الصدوع والطيات المتدرجة 
مجموعات من الصدوع أو الطيات الصغيرة 
التى لا تمتد إلى مسافات طويلة ويجاوز بعضها 
أطراف بعض . 


end fraction PS s 
جرء يفصل من عملية التقطير‎ p 


التجزيئى وهو del‏ هذه الأجزاء d‏ درجة 


الغليان . 
تفاعل ماص للحرارة endo-thermic reaction‏ 
٠‏ تفاعل يحتاج إلى قدر من الحرارة کی يسرى 
ele VI à‏ الطردى ` 


إمانومتر ( مقياس الأبخرة ) 
ll dig oli Ld AA jue‏ 
من مناطق وجود الزيت » يستعمل فى التنقيب 


emanometer 


CET 
embankments جسور‎ 
rie سدود ترابية أو حجرية تحيط‎ 
empirical formula صيغة أو لية‎ 


أبسط الصيغ التى تستنتج مباشرة من JH‏ 
المادة « la. bes‏ عدد من الذرات pes‏ 
جز یء هذه المادة . 


أسفلت مستحلب emulsified asphalt‏ 
أسفلت مخلوط بالماء بمساعدة عامل 
استحلاب . 


بتومين مستحلب emulsified bitumen‏ 
CY‏ من البتومين المعلق فى الماء فى وجود 
عامل M.‏ مثل الصابون أو القلفونية 6 


الوسط القلوى . 


رقم الاستحلاب emulsion number‏ 
الرقم الدال على الزمن اللازم لانفصال 


م7 - 


معجمالنفط 


Engler viscometer 

مقياس اللزوجة ل ٠‏ إنجلر » ر ملزاج إنجلر ) 
جهاز لتعبين لزوجة السائل بقياس الزمن 
اللازم لسريان قدر معلوم منها من فتحة صغيرة 


d RA 


لزوجة ١‏ إنجلر » 
قياس اللزوجة بتعيين سرعة سريان سائل 
ما خلال فتحة ضيقة . 


Engler viscosity 


enhanced oil recovery ( EOR ) 
jg امتخلاصض‎ 
بالطرق‎ aera علاوة على ما أمككن‎ tll 


التقليدية . 
حنقاب توسيع enlarging drill‏ 
توسيع tl‏ . 


enriched crude ( مُخصّب‎ 2 "^ dui 
jw pl ele خسنت خواصه بخلطه‎ el> 


القيمة . 


enriched gas Ty غاز‎ 


غاز زيدت قيمته الحرارية بإضافة نوع آخر 


end 


نقطة الباية end point‏ 
!( نقطة يتم عندها انتہاء التفاعل بين uad‏ 
والقاعدة 3 عمليات المعايرة . 
ب ) نقطة الغليان القصوى التى att‏ عندها 
تقطير جزء معين من البترول . 


engagement boot كعب تعشيق‎ 


درجة و إنجلر c‏ 

نسبة الزمن الذى يستغرقه مرور ٠٠٠‏ مل 
من زيت ما فى ملراج « إنجلر » إلى الزمن الذى 
يستغرقه ٠‏ مل من cll‏ المقطر عند 7١‏ م . 


Engler degree 


نقطير « Engler distillation € J£]‏ 
طريقة خاصة لتقطير éy‏ بترولى لتحديد 


. مكوناته امختلفة‎ OLE درجات‎ Ge 


دورق ١‏ إنجار ) Engler flask‏ 
قارورة عيارية سعتها ٠٠١‏ مل » تستعمل 
à‏ اختبار تقطير JM‏ 4 . 


NN = 
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epirogenic sedimentation 
Led ترسب قارى‎ 
الترسب الذى يحدث فى التقعرات الاقليمية‎ 
فى أثناء مراحل تكونها الابتدائية والوسطى وهو‎ 
على تقدم البحر‎ das ثلاث متتالية‎ OVE يتميز‎ 
. والغمر والانحسار‎ 


راتييجات Epon resins CO uli‏ 
نوع من الراتينجات الاصطناعية pak‏ من 


صمام توازن 
داخل ivi‏ : 


equalizing valve 


equilibrium اتزان‎ 

مصطلح يدل على وصول التفاعل J}‏ حالة 

يكون فيبا معدل التفاعل الطردى مساويا لمعدل 
التفاعل العكسى . 


ثابت الاتزان equilibrium constant‏ 
نسبة d‏ كي المواد النانمة من التفاعل إلى 
تركيز المواد الداخلة فى هذا التفاعل عند حالة 


الاتران . 


| من adh ial‏ ع طقل إشافة يض iaa‏ 


ل غاز الفحم ^ 


enterolithic structures جوانية‎ ols 

peal مض‎ d ES شاك ا‎ 

او نقصانا فى حجم الصخور » وتنتج من بعض 
التغيرات الكيميائية التى تطرأ عليها . 


eosin إيوسين‎ 

صبغ عضوی Seal‏ اللون » dias.‏ 

من قطران الفحم € يحضر ف المعمل بالتخليق 
الكيميالى . 


E. P. lubricants ) excessive pressure ) 

زيوت QW! la!‏ 
زيوت Cl Cay‏ مواصفات قياسية 
خاصة kaf‏ صالحة للاستعمال تحت الضغط 

Sha 


epichlorohydrin هدرين‎ 9) por! 

مر كب عضوى يحتوى جزيؤه على ثلاث 

ذراك: من tS:‏ وهي Rud‏ 
الكلوروبروبيلين . 


معجوالنفط 


ew 


ورشة تركيب erecting shop‏ 
مكان معد إعدادا خاصا يتم فيه تركيب 
بعض الوحدات الصناعية . 


فريق تركيب 
مجموعة من العمال تتخصص فى تركيب 
بعض الوحدات الصناعية . 


erection gang 


s 


error limit حل اطا‎ 

Y C4 xu‏ يتجاوزها الخطاً فى عملية 
A Eee‏ 

escape booms مزالق النجاة‎ 


مخارج منحدرة فى منصات الحفر ينزلق 
العاملون عليها إلى الماء فى حالات الطوارئ مثل 
الحرائق . 


أنبو ب تصريف escape pipe‏ 
مخرج تنطلق منه غازات أو سوائل d‏ تعد 
هناك حاجة إليها فى عملية صناعية ما . 


خرج الطراری 

pe c‏ يستعمل عند دوف 
طارئ bna d‏ أن يكون بعيدا عن كل 
cece‏ 


escape way 


equilibrium vapour pressure 
ضغط بخار الاتران‎ 
الضغط البخارى لخليط السوائل المتفاعلة‎ 
. عند حالة الاتزان‎ 


equimolecular mixture 

خليط متكافىء الجزيئات 
bb‏ ينتج من مزج الأوزان الجزيثية 
لمكوناته الختلفة . 


equipments معدات‎ 

dina‏ التجهيزات المستعملة فى عملية 
bode‏ . 

equity oil المخاصة‎ Jy 


الزيت الذى تقوم الشركة بإنتاجه مباشرة 
محاصة مع الحكومة فى ظل التعاقد . 


الوزن المكافئ equivalent weight‏ 
وزن المادة التى تحل محل جرام واحد من 


equi - viscous temperature 
درجة حرارة اللروجة المنساوية‎ 
تتساوى عندها درجة‎ Jl درجة الحرارة‎ 


لزوجة ate‏ مقطرات . 


eux M 2 
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eth 
ethane الإيشان‎ 

غاز يستخلص من الغاز الطبيعى 
ويحتوى dà de (e‏ کربون وست 
ذرات هدروجين c‏ ويكون bj‏ عند درجات 
الحرارة والضغط العاديين »> ويسيل عند 
درجه e AA‏ نحت الصفر» صيغته LL‏ : 
رك يد - ك يد ) .(CH, ¬ CH)‏ 


ethanoic acid = acetic acid 

) خليك‎ ar أسيتيك ر‎ Gar = إيثانويك‎ uar 
ate همض عضوى يوجد على‎ 
يستعمل‎ ٤م‎ TIA سائل لا لون له يغلى عند‎ 
: صيغته الكيميائية‎ e التخليق الكيميالى‎ 


(ك يد . ك ١١‏ يد) (CH, — COOH)‏ . 


ethanol = ethyl alcohol 
كحول إثيل‎ = J sith! 
ويمترج‎ CN عند‎ de سائل لا لون له‎ 
oU کا يستعمل‎ co بالماء بجميع‎ 
TU Ne d MT PE التخليق الكيمياق‎ 
(C; Hj OH) يد)‎ ١ كې ید‎ ( 


ethanolamine VPE 
لون له يغلى عند 1۷۱ م تحت‎ Y ئل‎ 
م زئبق » يستعمل فى عمليات‎ ۰ dax 
صناعة بعض البيدات‎ da التنظيف الحاف‎ 
: الحشرية . صيغته الكيميائية‎ 


طريقة ‹ إشكا › Eshka method‏ 
طريقة لتقدير كمية الكبريت فى hil‏ 
الخام 3 وكانت تستعمل [Var‏ 1 


ر قم الأستر esterification number ô‏ 
عدد مليجرامات هدرو کسید البوتاسيوم 


التى تلزم لتصبن جرام واحد من الزيت . 


estimated ultimate yield 
الإنتاجية القصوى المُقَدّرة‎ 
أقصى إنتاج يمكن الحصول عليه بتشغيل‎ 
. المعدات بطاقتها القصوى‎ 


النار الدائمة eternal fires‏ 
ار oui‏ جه ioca‏ الطبيعي :من 
بعض الشقوق io I‏ واشتعاله ومن ٠‏ أمثلتها : 
£e ,‏ 


ethanal = acetaldehyde 
إيثانال = أسيتالدهيد‎ 
سائل طيار ذو رائحة عطرية مميزة يغل‎ 
بالماء ويستعمل فى‎ ce ٠ عند : ۸ م‎ 
صيغته الكيميائية‎ >» NC التخليق‎ 
.(CH,-CHO)(! ك يد‎ - 44) 


TVS 


eth 


هدرو كربون غازى غير care‏ يتكون 
A‏ من من أربع ذرات من الكربون وبه رباط 
ON‏ غير مشبع»صيغته الكيميائية : 
)9 = ك . ك يد, . ك (ee‏ 


(CH = C. CH, . CH, ) 


ethyl alcohol 


Jy! الكحول‎ 


(ethanol : انظر‎ ١ 


ethyl benzene بنرين‎ del 

سائل لا لون له يغلى عند ۴,٥‏ م 

لا يذوب فى الماء ويتكون جزيؤه باتصال شق 
إثيلى بنواة البنزين » صيغته الكيميائية : 


(ك, us‏ اك يداك Cpe‏ 
(C, H CH, CH, )‏ , 
كلوريد ethyl chloride P‏ 
سائل لا لون له d‏ عند ۱۲,۲ م شحيح 
الذوبان فى cell‏ يستعمل bey‏ موضعياء» 
صيغته الكيميائية : 
axr?)‏ كل ) .(كك وتاي ). 


ethylene = ethene 


) انظر : إيثين (ethene‏ 


) ك يد, ك يدې أ ید‎ o) 
( NH,. CH, CH; OH) 


ethene = ethylene 


os‏ = إيثلين 
هدرو كربون غازى غير مشبع يحتوى 

buy كربون متصلتين‎ d de ex 

: صيغته الكيميائيه‎ ZPY 

. (CH, = CH) ) ys = yk 3) 


ether = diethyl ether 
الإثيل‎ as إتير‎ = al 
لا يمترج‎ : "Ye سائل طيار يغل عند‎ 
يستعمل فى استخلااص المواد العضوية‎ c s 
: من محاليلهاءصيغته الكيميائية‎ 
( o% ید أ = كم‎ (D 
(C, H,O - C, Hy) 


ethine = ethyne = acetylene 


إيثاين = أستيلين 


(acetylene > انظر‎ ) 


ethylacetylene = butyne 


إثيل أستيلين = بوتاين 
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eva 


eustatic movements 
المناسيب البحرية‎ CDS a 
التغيرات الشاملة التى تنتاب مستوى سطح‎ 
البحر فى الأزمنة الجيولوجية الختلفة وتدشا عن‎ 
أو عن حبس‎ caue olus ارتفاع أو هبوط فى‎ 
. المياه فى قلانس الجليد أو تصرفها منها‎ 


مضخة تفريغ evacuating pump‏ 
مضخة تستعمل فى إخلاء الاجهزة من 
sl Al‏ . 


اختبارات exi!‏ 
de pe‏ من الاحتبارات التى تجرى على نخام 
البترول وبعض مقطراته لتقيم قيمتها الاقتصادية 
ow;‏ صلاحيتها للاستعمال فى ختلف 
الأغراض » ومثال ذلك تعيين القيمة الحرارية 
ودرجة اللزوجة والكثافة وما إليها . 


evaluation tests 


تركيز بالتبخير 

الحصول على الأجزاء ذات درجات الغليان 
المرتفعة وذلك بتسخين المادة للتخلص من 
الأجزاء الطيارة . 


evaporate down 


evaporate off د بالتبخير‎ y» 
التخلص من الأجزاء الطيارة فى خليط‎ 
. ما بالتسخين‎ 


ethylene dibromide = dibromo ethylene 
بروهو إثيلين‎ GU = بروميد الاثيلين‎ Gd 

سائل يحضر بتفاعل البروم مع غاز الإثيلين , 
يضاف إلى الجازولين المحتوى على رباعى إثيل 
الرصاص . 


جليكول الإليلين 


ethylene glycol 


( diethlene glycol : pul) 


ethyl fluid سائل الإثيل‎ 

d يحضر بإذابة رابع إثيل الرصاص‎ uL. 

بروميد الإثيل » يضاف إلى الجازولين بنسبة 
صغيرة ab‏ الدق فى محركات السيارات . 


ethyl gasoline = leaded gasoline 
جازولين إثيلى = جازولين مرصص‎ 
جازولين أضيفت إليه نسبة صغيرة من رابع‎ 
. إثيل الرصاص لرفع رقمه الاوكتانى‎ 


إيد ير متر eudiometer‏ 

جهاز يستعمل فى تحليل الغازات به أنبوبة 
مدرجة لقياس الحجم التبقى بعد إشعال 
الغازات . 


- Wa - 


معجمالنفط 





eva 
evaporation losses فواقد التبخر‎ exclusive area Laat iiku 
منطقة تخصض لعمل معين أو لأشخاص الجزء الذى يفقد من البترول اخزون فى‎ 
. معينين . الصهاريج نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو‎ 
ex - crude ( export crude ) خام التصدير‎ 
evaporator مبخر‎ ( export crude: انظر‎ ( 
حول فيه السوائل إلى أبخرة‎ je 
. إما بوساطة الحرارة وإما بتخفيف الضغط‎ 
exhaust fan شفط‎ amy 


مرو حة نسحب الغازات من مكان 
تطردها إلى الا ) evaporites ( evaporation sediments‏ 
ما وتطرد l‏ رح . 
2 التبخريات ( رواسب التبخير ) 
المعادن التى تترسب نتيجة للتركيز بعد 


التبخر . 
غازات العادم exhaust gases‏ 
الغازات الناتجة عن احتراق الوقود . 
إفردور everdure‏ 
اختبار غاز العادم exhaust gas test j‏ أشابة من النحاس والسليكون والمنجنيز » 
اختبار يجرى على غاز العادم لتقدير نسبة تتميز بصمودها لماء البحر » تصنع منها بعض 


كل من أول وثانى أكسيد الكربون وكذلك نسبة التجهيزات التى تغمر فى ماء البحر . 
الوقود الذى لم يتم احتراقه . | 


رسوم الفحص examination fees‏ 
| الاجر الذى يدفع فى مقابل اختبار العينات 
غطاء العادم à exhaust hood‏ المعامل . 
غطاء المدخنة التى تخرج منها غازات 
العادم : 
alae‏ تجاوز الدفق excess - flow valve‏ 
صمام يقف تدفق الموائع فى els‏ الأنابيب 
أنبوبة العادم ' exhaust pipe‏ عند تجاوزه حد معين . 


— MA. = 
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exp 

بئر استغلالية exploitation well‏ 
p‏ يستخرج مہا البترول بكميات 

اقتصادية . 

exploration TIETO 


البحث التفصيلى بالطرق الجيولوجية 
أو الجيوفيزيقية أو الجي وكيميائية عن خامات 


exploration boring = exploration drilling 


حفر استكشاق 

التخريم أو الحفر لاستكشاف مكامن 
البعرول . 
حفر استکضافی exploration drilling‏ 


( exploration boring : انظر‎ ١ 


exploration expenses WI o NI c 
بدء‎ Xe تكاليف البحث عن البترول‎ 
. الاستكشاف حتى العثور على مكمن النفط‎ 


exploratory period مدة الاستكشاف‎ 
d P old WP مدة البحث‎ 
. العقد‎ 


aa‏ ج ,ت س ب 





أنبوبة تخرج منها الغازات الناتجة عن حرق 
الوقود . 


ضغط العادم exhaust pressure‏ 
الضغط الناتج من غازات العادم . 


طبقات ناضبة exhausted strata‏ 
طبقات تم استخراج كل مايحكن 
استخراجه من نفطها i‏ 


بئر مستدزفة 
بعر نضبت أو بئر استخرج مہا اقصى 


ما يمكن استخراجه من البترول . 


exhausted well 


تفاعل طارد للحرارة exothermic reaction‏ 
تفاعل كيميالى يصحبه انطلاق قدر ما من 
الحرارة . 


وفود عالى الطافة exolic fuel‏ 
نوع من الوقود يولد Gib‏ عالية عند احتراقه 
مثل وقود ji pall‏ £ والمر OLS‏ الفضائية . 


expanding cement SILE اسن‎ 


cis 
. تصابه‎ 


£ 
Cue‏ يزداد حجمه عند 


— \A\ 
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exp 


explosion -proof motor 
( حرك منيع للانفجار ( صامد للانفجار‎ 
معزول عن الوسط الحيط به حتى‎ AF 
لا تتخلله الغازات أو الأبخرة القابلة للاشتعال‎ 
فتسبب حدوث انفجار » ويستعمل فى مصانع‎ 
. تكرير البترول‎ 


explosion -proof switch 
مفتاح مانع للانفجار‎ 
مفتاح تشغيل ذو غطاء محكم يمنع دخول‎ 
يحدث من شرر عند‎ LK الغازات واتصاها‎ 
. تشغيل المفتاح اتقاء لحدوث الانفجار‎ 


explosive mixture متفجر‎ dade 
خليط الغازات أو أبخرة المقطرات مع‎ 


ما . 


explosive oil = nitroglycerine 

الزيت المتفجر = النتروجلسرين 
سائل زيتى القوام ينتج بمعاملة الجلسرين 
نحمض النتريك » وهو مادة شديدة الانفجار . 


خام التصدير export crude‏ 
البترو J‏ الخام الخالى من الماء والاملاح 
والمعد للتصدير ; 


بئر الاستكشاف exploratory well‏ 
بئر تحفر فى المناطق الجديدة للكشف عن 
النفط € ويمكن الحصول Yr‏ على معلومات ذات 
قيمة من الناحية الجيولوجية البترولية وذلك Boy‏ 
عينات لبية كثيرة ودراستها : 


.مقياس الانفجار explosimeter‏ 
جهاز خاص يستعمل للكشف عن الغازات 


القابلة للالتباب . 


رأس منع الانفجار explosion head‏ 
أداة خاصة تتصل بنقط معينة فى شبكة 


توزيع الغاز Ye‏ ضد الانفجار . 


صامد للانفجار explosion - proof‏ 
وصف لأغلب التجهيزات المستعملة فى 
معامل التكرير مثل الموتورات غير القابلة 


للانفجار . 


explosion - proof housing 
مأو ى مانع للانفجار‎ 
تركيب خاص يقام حول المضخات‎ 
كات يمنع دخول الغازات إليها تفاديا من‎ Fl, 
. حدوث الانفجارات‎ 


AY -‏ سه 
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مطفأة رغوية 


extinguisher, foam 


( foam extinguisher : انظر‎ ) 


extract fraction 


الجزء المستخلصس 
shl‏ الناتج عن عملية الاستخللاص ; 


زیت lisa‏ 
جزء الزيت الذى يتم استخلاصه عند تنقية 
abad! ol ball‏ بالمذيبات . 


extract oil 


extraction, liquid-liquid 
استخلاص سائل بسائل‎ 


( liquid -liquid extraction ١ انظر‎ ١ 


برج استخلاص extraction tower‏ 
برج يستخلص فيه سائل خفيف من سائل 
آخر أقل منه تطايرا وذلك باستخدام سائل ثالث 


ذى قدرة محدودة على الآذابة : 


extractive distillation = distex 

تقطير استخلاصى 
تقطير الخليط تقطيرا Lf‏ مع الاستخلاص 
بالمذييات فى عملية واحدة ويجرى ذلك لفصل 
اهدرو كربونات ذات درجات الغليان المتقاربة . 


غمس التصدير 
قياس حمولة الناقلة أو تقديرها بواسطة Las‏ 
غمس مدرجة قبل السماح بإحارها . 


export dip 


P ansia. 
زيت مختلط بشمع البرافين » يحصل عليه‎ 
. بضغط هذا الشمع‎ 


expressible oil 


تجفيف exsiccation‏ 
إزالة الرطوبة من المادة تحت ضغط 
ET‏ 


مواد باسطة extenders‏ 
مواد خاصة تضاف إلى الطلاء لزيادة قدرته 


على تغطية مساحة أكبر . 


extension well توسعية‎ yu 


بعر تحفر فى الحقل نفسه لزيادة الإنتاج . 


تكسير المقطر ات extinction cracking dil‏ 
تكسير المقطرات الثقيلة إلى مقطرات خفيفة 

تحت ظروف خاصة من الضغط والحرارة 
ولا يتخلف عن هذه العملية رواسب من 


الكوك . 


-= A = 
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تبطين extreme casing s‏ مذيب استخلاصى extractive solvent‏ 
تبطين البعر حتى قعرها . نوع من المذييات يستعمل فى فصل 


. ذات درجات الغليان المتقاربة‎ ol all 
J : S iudica extreme pressure lubricants 


مزلقات الضغط العالى 
مزلقات تتحمل الضغوط العالية وتمنع تا كل 


السطو التى يحتتك E an‏ الأحمال لروجة محسوبة extrapolated viscosity‏ 
š Z‏ بعضها ببعض . 
الثقيلة . اللروجة المستقرأة من مخطط بيانى للمادة . 





HANE عد‎ 


ترسبية خاصة مهما اختلف زمن الترسب»وهى 
تصور هذه البيئة تصويرًا يميزها عن غيرها . 


facies flora فلورة السحنة‎ 

جماعة من النباتات CAS‏ للحياة فى à)‏ 

ترسبية خاصة مهما اختلف زمن الترسب » وهى 
تصور هذه البيئة تصويرا بميزها عن غيرها . 


حفرية سحنية facies fossil‏ 
حفرية لنوع من الكائنات الحية Le‏ للحياة 
فى بيئة خاصة تعرف بها ولا توجد فى غيرها . 


خريطة السحن 
رسم يوضح توزيع السحن الجيولوجية فى 


facies map 


توسم الطبقات 

محاولة تعيين الاسطح العليا الاصلية 
للطبقات . ولذلك أهمية كبرى فى حالة الطبقات 
ذات البنيات المعقدة التى قد يتخذ فيها هذا 
السطح أوضاعًا شاذة . 


facing of strata 


1 


\Ao — 


تحرف نسيجى fabric deformation‏ 
اتجاهات فى pole‏ نسيج الصخور lem;‏ 


نسيج الصخر fabric of rocks‏ 
النظام الذى تخذه الوحدات السيجية 
الك bou Lbs cedi, Seale‏ 
التى يتعرض لما الصخرء ويتحكم نسيج الصخر 
فى مظهره الخارجى . 


سداد نسيجى fabric seal‏ 
أنبوب من النسيج يملا بسائل أو غاز ليغلق 


الفراغ بين سقف Eal‏ وجداره 


facies سحنة‎ 

ie pat‏ الخواص الصخرية والمعدنية 

والحفرية التى يتميز بها صخر عن صخر تكونا 
فى زمن جيولوجى واحد . 


فونة السحنة facies fauna‏ 
cla‏ من الحيوانات تكيفت للحياة فى it,‏ 


معجمالنفط 
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fan fold طية مروحية‎ 

ib‏ تحدبية يميل جناحاها كل فى اتجاه 

الآخر » أو طية تقعرية يميل جناحاها كل فى اتجاه 
بعيد عن >N‏ ; 


Fann viscosity - gravity meter 


مقياس 1 فان » للزوجة والكنافة 


farewell sand رمل عقيم‎ 


طينة رملية كان يشتبه فى وجود النفط بها 
بكميات تجارية ثم ثبت سمكس ذلك . 


farmer's oi] = landowners royalty 


حصة المالك 
بئر ضحلة farmer well‏ 
y‏ قليلة العمق . 


اتفاقية من الباطن 
اتفاقية يدخل Va‏ طرف ثالث ( أو أكثر ) 
من باطن أحد الطرفين الأصليين المتعاقدين . 


farm-out agreement 


نفاية fart‏ 
By‏ من الشمع والقطران والبرافين متخلف 
عن عمليات التكرير . 


كوابح أمنية fail - safe instraments‏ 
pur.‏ ات خاصة تعمل de‏ وقف عمل 


الأجهزة تلقائيا عند حدوث طارئ أو خطر . 


false anticline زائف‎ wis 
فى هيئة التحدب ينشا من‎ Qu تركيب‎ 


مثل تل دفين أو شعب حجرى . 


تطبق زائف false bedding‏ 
تطبق تغيرت فيه اتجاهات ميل رقائق الطبقة 
الواحدة عن الميل العام للطبقة . 


مدحنى العائلة family curve‏ 
رسم Ou‏ يوضح معدل إنتاج مجموعة من 


. فى منطقة واحدة‎ LYI 


famine lubrication شحيح‎ em 
استعمال كميات غير كافية أو زيوت غير‎ 
فى عمليات تشحيم وتزييت الحاور‎ UL 


المنحركة . 


fan cooling 


تبريد بالمروحة 
تبريد الأجسام باستعمال المروحة . 


= th 


مجمع اللغة العربية - القاهرة 


fau 
ل‎ f20. 


fault line خط الصدع‎ 

هو تقاطع مستوی الصدع c‏ 
الارض . 

fault, open C ge d صد‎ 

( open fault : انظر‎ ١ 

fault plane ٠ £M مستوى‎ 

المستوى الذى يحدث فيه التصدع بزوايا 

fault rock صخر صدعى‎ 


Peu‏ مهشم Us‏ من نشاط الصدوع 
ويتكون من كسارة زاوية Ux‏ فى مستويات 


التراكيب الصدعية . 

متحه الصدع fault strike‏ 
الانجاه الذى يتقاطع فيه سطح الصدع مع 

المستوى الأفقى f‏ 

مصدة صدعية fault trap‏ 
مصيدة dad‏ ينشأ انغلاقها من وجود 


fat clay طفل سمين‎ 

Ji^ يسهل تشكيله بالضغط البسيط‎ ub 
. الصلصال‎ 

fault صدع‎ 


مستواه من الجانبين كتل الصخور . 


faults, antithetic صدوع مضادة‎ 


(antithetic fault : Jai ١ 


fault basin حوض تصدع‎ 

منطقة غائرة بالنسبة لما حوها من مناطق 
وتفصلها عنها الصدوع . 

fault breccia البريشة الصدعية‎ 


WS من الصخور صغيرة الزاوية‎ cii 
هذا‎ co التصدع و التحمت بمادة لاصقة من‎ 
i التصدع‎ 


مصدعة fault complex‏ 
ذات الأعمار الجيولوجية الواحدة أو الختلفة . 


عناصر الصدع fault elements‏ 
ما يتبع التصدع من ظواهر طبيعية . 


د ال 
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fau 


خط تغذية 
h>‏ من اللا J‏ يستعما à‏ شح أجهزة 
التفاعل أو صهارج التخزين . 


feeder line 


female connection 


وصلة gil‏ 
وصلة أنابيب مقلوظة من الداخل . 


حقل field‏ 
مجموعة yi‏ اض غازية أو بترولية فى 


مخزون الحقل field storage‏ 
كمية النفط المخزون فى مكامن الحقل . 


iht‏ تموين 

Mas‏ بها مضخات تستعمل فى إمداد السفن 

أو السيارات بالبترول ويطلق هذا الاسم كذلك 
عل cag‏ البنزين à‏ 


filling station 


ملء البئر filling the hole‏ 
ملء البئر بطين الحفر إما بسبب الترسب 
من الوصلاات اختلفة وإما بضخ الطين فيا فى 


filters ) filter ) مرشحات‎ 


faulting تصدع‎ 


دراسة الجدوى feasibility study‏ 
ieget‏ دراسات خاصة تجرى قبل البدء فى 
des‏ مشروع مالبيان قيمته الاقتصادية , 
coll js ped;‏ عن eyed ey GLU)‏ 
وكذلك عن تحليل التربة والماء والحواء وغير 
ذلك , 


تشحم feast lubrication ger‏ 
استعمال كميات مناسبة من زيوت جيدة 


feather joints مفاصل ريشية‎ 


جانب صدع كبير على هيئة الريشة . 


خامات القر ين feed stocks‏ 
رضيك cpl‏ وهى كمية الخامات التى 

تدخل فى عملية ما . 

جهاز التغذية feeder‏ 


الجهاز الذى تدخل عن طريقه الخامات إلى 


= NANI 
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الدر جه V ll C$ pall‏ عندها احد 
المقطرات البترولية : 


final flowing pressure 


ضغط التدفق Jii‏ 


يسح ص A Sr‏ ماج مسد سدع aat tcr‏ ع میت COMM)‏ 
Tm‏ 


- القاهرد 





فصا 


اسا 


ا 


8 | = 7 PETS | 
فق‎ eM اجپزة‎ 


filter cartridge 


deb JE ei DE‏ اناف بعاد v " aL‏ يو ee. Pow?‏ المر شح e a‏ به sles‏ فصل 
المعلقات 
بتر وكيمياويات final petrochemicals Ax‏ 
مواد بترو كيميائية co Y‏ لزيد من المعالجة filter press hap ^y.‏ 
ويمكن استخدامها مباشرة cub d‏ مواد مرشح يستعمل فيه الضغط العالى لدفع 
V eei M"‏ 


AS I] 


تجمع صخرى fine aggregate b>‏ 
صخر فتاق متاسك يتكون من حبيبات 


دقيقة من رتبة الحصى والغرين فما فوقها . | 


finger board ( finger ) شائك الأنابيب‎ 
ctl le auus all برج‎ deb أداة فى‎ 


الحفر قبل Uu]‏ فى البثر . 


finger sand bar 


شريط رملى طويل 
heap d‏ 


EM 


— 


dnt iy il 
. أنبوبة بها جزءان بارزان يشبهان الجناحين‎ 


YAN S 


finned pipe 


السائل خلال طبقات المادة المرشحة . 


filtrate 


filtration 


“ts 


aa P d‏ اام í‏ مثل 


eg 


ورف acsi mal‏ مما به من مواد عالقة . 


الترشيح 
مأ يفقد. عن السائل oli T‏ عملية الترشيح 
الحجم الكل PLU‏ 


مقدرا بالنسبة المحوية ا ds J‏ 


البترون [e‏ هذا الفاقد نسبة الماء التى تفقد من 


filtration loss فاقد‎ 


NE.‏ أل الم 
كن احبر e‏ 


final boiling point نقطة الغليات النبائية‎ 


معجمالنفط 


عدة أو كسرة من أنبوب A‏ سقطت فى قاع 


E 
fish-tall bit لقمة كذيل السمكة‎ 
مدق يتركب أساسا من شفرتين مائلتين‎ 

على هيئة ذيل السمك . 
التقاط fishing‏ 


أو كشو ق افا افر و ذلك اعمال مدا 
خاصة تعرف بمعدات الالتقاط . 


fishing box BUSY! صندوق‎ 

الصندوق امحتوى على التروس التى تسحب 
أسلاك الالتقاط . 

fishing tools الالتقاط‎ ot yal 


أدوات خاصة متعددة الأشكال تستعمل فى 
البعر . 


نطبق متفلق fissile bedding‏ 
التطبق المكون من رقائق ثخانتها أقل من 


؟ ثم. 


fir 
fire proofing من الحريق‎ Qa) 
تغطية سطح مادة ما أو تشبيعها بمادة أخرى‎ 


مانع الحريق ) fire stop ( draft stop‏ 
حاجز خاص يمنع انتشار النار بين الخزانات 


تزغب firring = furring‏ 
ترسب قشور من الاملاح على هيئة زغب 
على السطح الداخلى للغلايات نتيجة لطول 


. الاستعمال‎ 
first arrivals d الرافدات الأو‎ 


Fischer-Tropsch process 
» فيشر - تروبش‎ ٠ طريقة‎ 
طريقة استخدمت لتحضير بعض المواد‎ 
الهدرو كربونية المشابة للبترول بتفاعل خليط من‎ 
أول أكسيد الكربون والمدروجين فى ظروف‎ 
محددة »وتسمى هذه الطريقة باسم مبتكريها‎ 
( Fischer & Tropsch ) الألمانيين‎ 


fish سقيطة‎ 
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fla 
fixed platform منصة ثابتة‎ 


مرتكزة على قعر البحر . 


^4 6 ذو سقف ثابت fixed- roof tank‏ 
Ewe‏ لا يتحرك سقفه بتغير كمية السائل 
الخزون فيه . 


flame arrester اللهب = كابح اللهب‎ ail 
جهاز يثبت على فتحات تهوية الخزانات التى‎ 
. ub 


flame impingement 


دهم اللهب 
صدم OL‏ من اللهب بجسم . 


فحم flaming coal ist‏ 
ضرب من الفحم البتومينى يحوى ما بين 

۰ و Yo‏ من الكربون » يشتعل v‏ 
مدخن » muy‏ منه ما بين ٥۰‏ و Ao‏ من 


الكوك المسحوق . 


أنابيب الشعلة 
خط أنابيب تمر فيه الغازات غير المرغوب 
pU‏ مدخنة خاصة لاحراقها فى المواء . 


flare lines 


تفلق fissility‏ 
خاصية انفلاق الصخور بسهولة على 


شق fissure‏ 
شق فى الصخور قد يكون متسعا أو of‏ 
فاصل » أو شق صغير ولا يستمر أكثر من 


fittings c! أدو ات‎ 

الأدوات التى تستعمل فى cus‏ مختلف 
التجهز ات . 

fixed - bed reactor مفاعل ثابت الوسط‎ 


جهاز يجرى به تفاعل ما فى وجود حافر 
ولكن الحافز يبقى uU‏ فى موضعه بيا تتحرك 
الغازات والسوائل والمواد الاخرى من حوله 1 


fixed carbon الثابت‎ o V SJ 

الكربون غير المتطاير الموجود بالمادة 

المتفحمة » وتزداد نسبة الكربون الثابت بزيادة 
تفحم المادة . 


fixed installations ثابتة‎ OLS J 
المعدات الصناعية الثابتة التى تمثل جريا‎ 
. من عملية التصنيع‎ e 


LUE 


معجمالنفط 


fla 


U‏ س 


التبخير السريع 
دفع السائل إلى وعاء تحت ضغط مخلخل 
ليتبدخر فى الحال . 


flash vaporization 


انزلاق مع الطى flexural slip‏ 
Ob >‏ ن الم الجا يكلب فا بعلن 
cu‏ على الانزلاق فيما بينها . 


flexure foid "ET. 
C$ 49 نوع من الطيات يتفاوت جرمه بين‎ 
للجبال » ونحدث فيه الحركات عمودية‎ QUI, 
Laŭ Bae على الخط الحورى وموازية للأطراف‎ 
. ملحوظًا فى الاتساع‎ 


flexure folding = compression folding 
الانضغاط‎ 2 = slut ea 

نوع من الطى ينشا عن الضغط وتعمل فيه 
القوة موازية لاسطح الطباقية . 


طى الانزلاق flexure - slip folding‏ 
حركات Ves‏ فى الصخور الطبقية تنشنى فيا 

الطبقات الصاملة ويحدث معها انزلاق d‏ 
المستويات المتحرفة من الطبقات غير الصاملة . 


طلقة ضونية flare shell‏ 
قذيفة تحدث ضوءا شديدًا عند إطلاقها فى 


. تستعمل إشارة استغاثة لتحديد الموقع‎ el gil 


ds‏ الشعلة 
مدخنة شاهقة الارتفاع » تدفع فما uam‏ 

الغازات وبعض السوائل البترولية شديدة التطاير 
والتى لا تدعو الحاجة إلى استخدامها » لإحراقها 
عند قمة المدخنة فى Vey cl uM‏ عن معدات 


التشغيل فى محطة التكرير . 


flare stack 


إشعال flaring a well y‏ 
إحراق الغاز الخارج من OW‏ للتخلص منه . 


حساب !3 flash calculati - yee‏ 
الومض مختلف السوائل البترولية وبين نواتج 
التقطير فى مختلف مراحله . 


صهرع التبخر السريع flash drum‏ 
Ev‏ به ضغط فف تدفع فيه السوائل 


لتتببخر فى الحال . 


نقطة ya pt‏ 
درجة الحرارة التى تشتعل عندها أبخرة 
EU‏ 


flash point 


y se 


flo 


حزان a da‏ السائل إلى أن ترس مأ به 


سے مہو یو سی a i‏ ری ی تنعت كس سے ف i‏ ہی ھچ ی د 


flow chart السريان‎ ab? 
يوضح التدفق اليومى لمقطرات‎ Ge رسم‎ 
. da 


منظم التدفق flow controller‏ 
صمام خاص يتحكم فى سرعة تدفق المائع 


طى الانسياب flow folding‏ 
طى يحدث فى الصخور المتناهية فى ضعف 
المقاومة بالنسبة إلى pie‏ التحرف بحيث تتخد 
أى شكل يفرضه le‏ ضغط الصخور Heel‏ بها 
والأكثر معاومة € أو تفرضه ileal bic‏ 
للضغط فى نطاق التحرف . 


flow indicator التدفق‎ py 


ET 


حط اله فق 


flow line 


QU Pu acd 
P مض ر س م‎ ona ل‎ Aue PO? 
CD o 


الخطوط الفرعية ويسمى أحيانا بخط التجميع . 


ay = 


صمام ذو عوامة float valve‏ 

ple‏ يحتوى على عوامة فى داخخله وهو 
يقفل عند ارتفاع السائل ويفتح عند اخفاض 
السائل . 


floating crane عائمة‎ dail, 
posl Shee lads cot رفع‎ 


floating head exchanger 

مبادل حرارى متحرك الراس يسمح تر كيبه 

ACC طوليا‎ GALS ااي الداغلة أو‎ sur 
. التبادل الحرارى‎ dic 


floating - roof tank 

صهرع ذو سقف lb‏ 
Ew‏ يتحرك aaa.‏ ارتفاعا وانخفاضا مع 
سطح السائل الموجود به » ويقلل ذلك من 
Set‏ تجمع dai PU a i‏ فى ON‏ 


ee eoe? 


floating tank 


flocculation tank 


معجمالنفط 


ضغط السوائل عند نقطة البداية فى 


الانابيب . 


بئر دافقة flowing well‏ 
بئر يتدفق منها ball‏ تحت bas‏ الغازات 


غازات الاحتراق 
الغازات الناتجة عن احتراق الوقود » تدفع 
إلى مداحن خاصة لاطلاقها فى المواء . 


flue gases 


flue work مجرى العادم‎ 


التركيبات التى يمر من خلاهًا غاز العادم . 


درهم سائل fluid drachm‏ 
وحدة gom‏ الحجم وتساوى ¥,oo‏ من 
اليوعة fluidity‏ 


خاصية للسوائل عكس اللزوجة أى أن 
الو = a‏ 


اللزوجة 


fluidization foot 
KA تحويل المادة إلى شبه مائع يمكن‎ 


flo. 
flow pattern OV gel فط‎ 
الأسلوب الذى يتخذه‎ ow شكل عام‎ 
. جريان السوائل أو الغازات فى الأنابيب‎ 


flow recorder مسجل التدفق‎ 

جهاز يستعمل فى تسجيل معدل تدفق 

البترول أو الغاز من البئر أو معدل تدفق البترول 
أو الغاز فى خخطوط الأنابيب . 


flow sheet العمل‎ Jaks. 


خريطة توضيحية تبين الخطوات الرئيسية فى 


عمليات التصنيع . 


عليات الانسياب 
bb (|‏ ثانوية Las‏ من انسياب الصخور 
نحو محور ت ركيب متقعر تغلب فى اتجاهه الطيات 


flowage folds 


ETE 


cub (o‏ ترق V‏ الطبقات عند هامات 
التقعرات Ja,‏ عند قعورها , 


ضغط التدفق flowing pressure‏ 
الضغط المقيس فى أثناء تدفق البئر بالنفط 
أو بالماء ٠‏ 
flowing pressure, initial‏ 
ضغط بدء التدفق 


- 44 = 


مجمع اللغة العربية - القاهرة 


fol 





الرماد الخفيف الذى يتبقى بعد احتراق 
المادة ويتطاير بالحرق الشديد وهو JA‏ عادة 
بقايا الكربون . 


زيوت سهلة fly away oils pled!‏ 
زيوت ذوات درجات غليان “ “ona‏ 


يسهل تطايرها بالتسخين . 


fly nut صمولة مجنحة‎ 

صمو J‏ ذات جناحين يساعدان على إحكام 
ربطها وتيسير فكها . 

foam extinguisher مطفاة رغوية‎ 


أداة خاصة تدفع منها مادة رغوية لعزل 
الجسم المحترق عن أكسجين cell‏ تستعمل 


بصفة خاصة فى إطفاء حرائق البترول وغيرها . 


طية fold‏ 
clas‏ فى الصخر إلى أعلى أو إلى أسفل نتيجة 
الضغط الواقع عليه من wp» oe I‏ 


fold, asymmetrical 


طية غير مقائلة 
١‏ انظر : asymmetrical fold‏ ( 


محور الطية 
) انظر : axis of fold‏ ) 


fold axis 
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زيت التنظيف 

زیت يدفم تحت ضغط تتنظيف OY‏ 

وللتخلص من بقايا الزيوت المستعملة والرواسب 
الختلفة . 


flushing oil 


إنتاج تدفقى flush production‏ 
اندفاع الزيت من si‏ بضغط غازات 


P 


صمام التنظيف flush valve‏ 
صمام الجهاز الذى يدفم عن طريقه زيت 
fluted tube‏ 


أنبوبة مخددة = أنبوبة أخدودية 
أنبوبة بها أخاديد طويلة . 


أسفلت مطرى fluxed asphalt‏ 
اسفلت بمرج ببعض cu‏ البترولية 


زيت تطرية flux oil‏ 
زيت متوسط الكثافة يستعمل فى تطرية 
رماد متطاير fly ash‏ 


معجم النفط 


fol 





folds, orogenic 
JLH طيات أوروجينية - طيات بناء‎ 
طية من الطيات الكبرى الإقليمية يؤدى‎ 
. فى المنطقة‎ JU قيامها إلى تكون‎ 


مستوى حور الطية fold plane‏ 
مستوى يمر بمحور الثنية ويميل على جانبيه 

طرفاها . 

fold system a نظام‎ 


ie pe‏ من الطيات لما خصائص وانجاهات 
مشتراكة يعتقد أنها ذوات أصل واحد . 


الطى folding = plication‏ 
تقبض فى القشرة الأرضية نتيجة للح ركات 
ا ينتج عنه أن تنطوى الصخور . 


جدار سفل foot wall‏ 
كجلة الصخر co‏ مستو ی الصدع 


أو العرق أو الحمولة أو طبقة الخام . 


جدار سفلى للصدع foot wall of a fault‏ 
الحائط المكون من Olle‏ الصخور على 


الحانب السفلى عند مستوى التصدع l‏ 


Que‏ الطى 


fold, epiorogenic البناء القارى‎ ab 
. بروز مساحات برية وأسعة‎ 


صدع طى fold - fault‏ 
صدع Ley‏ من السبب أو العامل الذى 
يحدث من أجله الطى . 


طرف الطية = cle‏ الطية fold limb‏ 
جانب الثنية التى تنتبى به » وللشية طرفان : 


fold mountains 


DEP uP من‎ Las dU 


الجيولوجية » ومن أمثلتها المشهورة جبال جيرا 
بسويسرا . 


folds of the 1st order 

( anticlinoria and synclinoría ) 

طيات المرتبة الأولى ( تحدبات مركبة وتقعرات مركبة ) 

الطيات المترامية الأبعاد المكونة من عدد من 
الطيات البسيطة . 


folds of the gnd order 
الثانية‎ a3 طيات المر‎ 
طيات ذوات أبعاد متوسطة أو صغيرة تكون‎ 


على أطراف طيات المرتبة الأولى . 


= fa 
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fos 
foot wall rocks صخور الجدار السفل‎ formation permeability نفاذية التكرين‎ 
توجد عل الناحية‎ T الصخور‎ abs a درجة سهولة مرور السوائل والغازات‎ 
الطبقات احتوية علا . السفلى من سطح الصدع‎ 


اختبار التكو ين formation testing‏ 
فحص عينات من السوائل الاقتصادية 


2 بالصخور عا و قا ومعرفة ضغط 
ماء التكوين formation water‏ 

الماء Cola cil‏ النفط فى مكامنه 
E‏ 


former producing horizon 

مستوى إنتاج سابق | 

مستوى الطبقة التى كانت منتجة للنفط فى 
وقت سابق . 


former producing well بئر سابقة الإنتاج‎ 


سابق . 


Fossa da jA 
BA انخفاض قليل عريض مغطى بالاء‎ 

بالكتل القارية تتجمع فيه المواد الفتاتية الواردة 
منہا » واستمرار هذه العملية على طول الأحقاب 


jb de 


forced draft burner = platform burner 


مشعل الاحتراق الكامل 
أرض المقدمة = مقدمة اليابسة foreland‏ 


كتلة الأرض الثابتة نسبيا من القارة والمتاخمة 
للمحيط وتتحرك وها وتضغط علا رواسب 
التقعرات الإقليمية أثناء حركات بناء الجبال . 


طرف أمامى ; fore limp‏ 
الجانب الأكثر ميلا فى تحدب غير Be‏ 


تكوين formation‏ 
الوحدة الأساسية فى Gaal‏ لمحل 
للصخور تحصرها حدودء ويمكن تتبعها فى 
الحقل c‏ وتتميز بصفات صخرية خاصة دون 
اعتبار للزمن الجيولوجى الذى تكونت فيه مثل 
مكو ù‏ طفل Esna shale formationi|‏ . 


سوائل التكوين formation fluids‏ 
مجموعة السوائل من زيت وماء الموجودة E‏ 
طبقات البثر . 


معجم النفط 


fos 





عمود تجرئة fractionating column‏ 
جهاز حاص تدخل فيه السوائل الساخنة 

من أسفله ويتم فصلها إلى أجزاء أثناء تصاعد 
الأبخرة خلاله بحيث تخرج أبخرة السوائل ذوات 
درجات الغليان المنخفضة من الجزء العلوى للبرج 


جز fractionation a‏ 
عملية فصل خليط السوائل إلى مكوناته 
بو ساطة التفطير التجزيئى 


fractionator (S 5 
ns el oo ides ad a a ا‎ 
. لدرجات غليانها‎ 


fracture Gud 
تشقق فى | لصخور ناتج من الطى الشديد‎ 
. التصدع‎ 4 


fracture porosity مسامية التشقق‎ 

مسامية فى الصخور US‏ من وجود 

الفراغات الناتجة من التكسر أو التهشسم 
بالانفصال التفلقى . 


fracturing = faulting 


تشقيق = تصدع 


الجيولوجية من شأنه أن يؤدى إلى استمرار هبوط 
قاع € حتى يصير مصدر ضعف فى هذا 
المكان من القشرة الأرضية » مما قد يؤدى إلى 
تشقق الكتلة القارية نفسها . 


مجموعة حفرية fossil assemblage‏ 
بقايا كائنات حية متحجرة فى الصخور 
تكون مجموعة مميزة لطبقة أومستوى استراتجراف 
معين أو يمكن بدراستها تعيين العمر الجيولوجى 
النسبى للطبقة . 


La 


fouling اتساخ‎ 

تلوث الشي بذاته أو بغيره مثل تحول المواء 

النقى إلى هواء فاسد أو تأكسد سطح المعدن 
وظهور قشور الا كاسيد على سطحه . 


لقمة رباعية : 
مدق تت ركب فيه لقمة حفر من أربع 
شفرات قاطعة . 


four - way bit 


لقمة رباعية الأجنحة 


four - wing bit 


fraction $‏ 
جزء من القطير تقع درجة غليانه فى نطاق 
a : 3A‏ 
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غاز الوقود fuel gas‏ 
jb‏ يستعما وقودا من الغازات 3 


fuel oil ( ر المازوت‎ 34 J! زيت‎ 

سائل هدروكربوفى يخلو عادة من المكونات 

. التى لها درجة غليان منخفضة c‏ يستخدم وقودا 

فى الأفران » ويتوقف تركيبه وخواصه على 
المواصفات القومية . 


مقياس زيت الوقود fuel oll gauge‏ 
جهاز صغير يبين كمية وضغط زيت الوقود 


المستعمل فى إحدى العمليات . 


نازع زيت الوقود fuel oil stripper‏ 
جهاز يستعمل فى إزالة المقطرات الخفيفة 

من زيت الوقود وذلك بإدخال $3 c jl‏ 
الساخنة فيه فتبرد إلى حد معين يسمح بتكثيف 


زيت الوقود وتطاير axl‏ المقطرات الخفيفة . 


بعر كاملة القطر full hole‏ 


. يتم حفرها بالقطر المقرر‎ A 


fully tested مكتمل الاختبار‎ 


إحداث شقوق فى التكوين الصخرى 
ا حتوى be‏ الريت لزيادة نفاذيته . 


مساهية SRA!‏ 
شكل وترتيب مجموعة المسام فى الصخر أو 
الراسب » ويمكن الحصول عليه أحيانا بغمر 
الراسب أو الصخر فى مادة لدنة سائلة تتغلغل 
داخل الصخر وتتصلد وتصبح على شكل قالب 
ميكل المسام . 


frame work porosity 


طريقة « فراش » Frasch method‏ 
طريقة لاستخراج الكبريت من باطن 
الأرض بدفع البخار dg‏ الساخحن فى مناجم 
الكبريت » فيتصاعد الكبريت المنصهر إلى سطح 
الأرض وتنسب إلى مبتكرها à GUY‏ فراش ؛ 
(VANE)‏ 


غاز حر free gas‏ 
غاز غير متحد بغيره من العناصر › أو JU.‏ 


. وحده دون تسخين‎ Sela! 


;3 جديد fresh feed‏ 
CLE‏ أو مواد وسيطة مضافة إلى خط 
J|‏ 


- 144 - 


معجمالنفط 





fur 
furfural فرفورال‎ furfural process طريقة الفرفورال‎ 
: مركب عضوى صيغته الكيميائية‎ bed يقة لتنقية زيوت التشحم »2 يدفع‎ 
وهو عبارة عن‎ (C,H,0,)( فى برج ( كم يدي أم‎ oe Se الزيت والفرفورال فى تيارين‎ 


خاص عند درجة ٠‏ م . وتؤدى هذه الطريقة ألدهيد حلقى ينتج من عمليات التحلل aui‏ 
إلى إزالة المواد الأسفلتية وتحسين خواص للمواد الكربوهدراتية » ويستعمل أحيانا فى 


الزيوت . صناعة بعض أنواع اللدائن . 
زیت وقود الأفران furfural extraction plant furnace fuel oil‏ 
٠ l 4‏ | 2 1 
زيت الوقود المستعمل فى الافران الحرارية dia‏ لفرفورال 
وهو زيت ذو .مواصنات: pres Ae Gale,‏ فى فصل الفرفورال إما 
المذييات العضوية . 


~ Y. — 


الطبيعى إحراقا غير كامل › أى فى جو لا يحتوى 


غطاء غازى ) gas blanket ) G-B‏ 
سحابة من غاز flr‏ تستعما d‏ فصل 
السوائل عن أكسجين المواء منعا لاحتراقها . 


قلنسوة الغاز 

غاز سائب يوجد فوق الزيت فى الخزان 
الطبيعى ويوجد كلما كثرت كمية الغاز عما 
يمكن ذوبانه فيما تحته من زیت تحت ضغط 


gas cap 


الدفع بغاز المكمن gas-cap drive‏ 
di 3 & o»!‏ سطح الارض بضغط 

الغاز الطبيعى بالمكمن . 

فحم الغاز gas coal‏ 
فحم يحوى كثيرا من المواد الزيتية 

المتطايرة . 


G 


جالونات الحمض 
عدد جالونات الحمض التى تستعمل E‏ 


إحماض صخور المكمن . 


gallons of acid 


جلفنة galvanization‏ 
غمس صفائح الصلب فى الخارصين 
ل tap Aaa Quse.‏ مسن Ji‏ 


مسجل حاما 

تسجيل كهربالى لقياس مقدار الإشعاع 
الطبيعى للصخور المكونة لجدران AA‏ » وهو من 
التسجيلات الممكن إجراؤها بعد تبطين جدران 
البعر . 


gamma ray log 


فاصل ( فى التصدع ) 
الانفصال الافقى فى الطبقات نتيجة 
للتصدع ويمكن قياسه بموازاة مضرب الصدع . 


gap (in faulting ) 


سناج الغاز gas black‏ 
ذرات Oy SI‏ الناتجة من إحراق الغاز 


— AL = 


معجمالتقفط 


الطبيعى . 


عملية إزالة الغازات 

عملية & l‏ التخلص من الغازات الذائبة 
فى السوائل إما بالتسخين وإما بالتقليب أو بإمرار 
الهواء المضغوط فى هذه السوائل : 


gas-freeing operation 


اختبار التخلص هن الغاز gas-free test‏ 
أعمدة التجزئة للا كد من خلوه من الغازات 
الذائبة حتى لا تنفجر المعدات نتيجة تمدد 
الغازات الذائبة فى النفط الساخن . 


سخان ماء غازى gas hot water heater‏ 
جهاز لتسخين lll‏ يستعمل فيه الغاز 


الحقن بالغاز gas injection‏ 
حقن غاز gu‏ أكسيد الكربون أو 
التتروجين أو غاز الفوهة فى مكمن لدفع الزيت 
إلى سطح الأرض بعد توقف التدفق الطبيعى 
للزيت. من البئر . 


gas lift رفع بالغاز‎ 


gas condensate مكشفات الغاز‎ 

i ef‏ السوائل البترولية العالقة بالغاز 

الطبيعى والتى Ss‏ عند ضغطه 2 وعادة 
ما تكون هذه الأبخرة أجخرة الخازولين . 


طينة مخففة بالغاز gas cut mud‏ 
الطين المستعمل فى دورة الحفر عندما 
يحتوى على فقاعات غازية بعد خروجه من PA‏ 
إلى المرشحاث المنخلية . وقد تتسرب بعض هذه 
الغازات » ولكن البعض الآخر يقى حبيس 
جسيمات الفتات الصخرى المتصاعد مع طين 
الحفر فيتمدد الطين كلما اقترب من السطح 
وينخفض متوسط GUT‏ عمود الطين تبعا لذلك 
وهذا يبدد بانفجار البثر . 


دفع غازى gas drive‏ 
دفع الزيت إلى سطح الأرض بحقن الغاز فى 
المكمن . 


gas driven fields حقول مدفوعة بالغاز‎ 

حقول بترول يقل ضغط الزيت الطبيعى فى 

t‏ فتحقن بالغازات لدفع الزيت إلى سطح 
الارض . 


gas field. حقل الغاز‎ 
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gas-oil separator ( G.O.S )‏ 
فاصل الغاز عن الزيت 
P ca,‏ أجهزة تستعمل فى فصل 
الغازات عن البترول قبل تقطيره . 


السطح بين الغاز والريت gas oil surface‏ 
سطح يفصل بين خام النفط وما يعلوه من 


غاز طبيعى d‏ المستود ع . 


منتجات معمل الغاز 

غازات طبيعية سائلة تنتج من الغاز الطبيعى 
فى معمل معالجة الغاز أو من الوسائل الحقلية فى 
بعض الأحيان . وتضم هذه النتجات OLAYI‏ 
والبوتان والبروبان والجازولين الطبيعى ومكثفات 
NUS‏ 


gas plant products 


وحدة تصنيع الغاز gas processing unit‏ 
أجهزة تعالج فيها الغازات بالطرق الكيميائية 


لتحويلها إلى نواتج أخرى . 


gas producing horizon 


الطبقة التى يستخرج منها غاز النفط . 


gas sand رمل الغاز‎ 


يحوى غازا ويغلب أن يكون من حجر الرمل . 


رفع النفط من المكمن إلى phe‏ الأرض 
بدفع غاز أو هواء تحت ضغط مر تفع فى داحل 


gas odour 


مازوت gas oil‏ 
أحد مقطرات النفط وهو يغلى فى درجات 
حرارة أعلى من السولار والكيروسين ويستعمل 


تفحم المازوت gas-oil carbonization‏ 
تحويل المقطرات أو القطفات البترولية ذات 
درجات الغليان العالية إلى فحم يشبه فحم 
الكوك » وذلك بتسخينها إلى درجات عالية تحت 
ظروف خاصة . 


gas oil contact ( G. O. C. ) 
cu Sy الغاز‎ A> 
السطح الفاصل بين الزيت وغاز القلنسوة‎ 
. فى المكمن‎ 


نسبة الغاز فى الريت gas oil ratio‏ 
عدد الأقدام المكعبة من الغاز التى تستخرج 
مع كل برميل من الزيت . 


a‏ ا 


} á i د‎ 8 


gas 


ساس ل l1i‏ ب لس BE‏ 


الشوائب ذات الرائحة مثل إزالة مركبات 
الكبريت . 


معالجة الغاز 
( انظر : تحلية الغاز gas sweetening‏ ( 


gas treating 


السطح بين الماء والغاز gas water surface‏ 


gas well الغاز‎ s 


حفرة عميقة ينطلق منها الغاز الطبيعى وهى ٠‏ 


بكر غاز يمكن استغلالها اقتصاديا لشدة الضغط 
وكثرة الغاز وقربها من السوق . 


نطاق الغاز 

مكون صخرى GA‏ فراغات شعرية 
is pe‏ بالغاز الطبيعى تحت ضغط يزيد كثيرا على 
الضغط الجوى المعتاد . 


gas zone 


وقو د غازی gaseous fuel‏ 
مأ يستخدم من غازات قابلة للاشتعال فى 


عمليات التسخين الصناعية . 


برج غسل الغاز gas scrubber‏ 

برج خاص تغسل الغازات 
المدرؤ كربونية للتخلص من الغازات غير 
المرغوب فيها مثل GE‏ أكسيد الكبريت وكبريتيد 


الهدروجين . 


gas scrubbing غسل الغاز‎ 

إزالة ما بالغاز من شوائب مثل إمرار الغاز 

cul à‏ خاصة يطلق بها رذاذ من الماء لازالة 
الغازات أو الشوائب al‏ تذوب فى الاء , 


gas show دلائل غازية‎ 

تصاعد بعض الغازات اهدرو كربونية من 
PR‏ فى أثناء عمليات الحفر ؛ دليلا على 8 
وجود النفط فى منطقة الحفر . 


gas sweetening الغاز‎ as 
عملية تنقية الغاز من الشوائب ذات الرائحة‎ 
مشل إزالة المركبات الكبريتية ( كبريتيد‎ 


gas sweetening plant 


مصنع تحلية الغاز 
وحدات تجرى بها عمليات تنقية الغاز من 
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gasoline hydroforming process 
عملية إصلاح الجازو لين‎ 
معالجة بعض أنواع الجازولين بالحرارة‎ 
TEY والضغط فى وجود حافز وغاز الهمدروجين‎ 
. gie جازولين ذى رقم أكتانى‎ 


gasoline loading unit الجازولين‎ fot وحدة‎ 

وحدة خاصة فى معمل SS‏ » يضاف فيا 

رباعى إثيل الرصاص إلى الجازولين بنسبة معينة 
لرفع رقمه الأوكتانى . 


gasoline stabilization الجازولين‎ cus 
إعادة تقطير الجازولين لإزالة ما به من‎ 


خزان قياس غازات gasometer‏ 


obo‏ . كبير تجمع فيه الغازات وتقاس 


ساحة التجمع 

منطقة من مصيدة الهدر و كربونات يغلب أن 
تكون تحت اليل الاقليمى العام والتى هاجر 
الزيت أو الغاز منها إلى المصيدة فى اتجاه مضاد 
«joel‏ 


A , 


gathering area 





كسورد شدية 
شقوق عميقة ibli‏ للصدع › أو نطاق 


gash fractures 


gasification التغريز‎ 

العملية التى يتم بها تحول مادة إلى SA!‏ 
الغازية . 

gasoline جازولين‎ 


قطارة بترولية مكررة » مدى درجة غليانها 
من درجة ٠١‏ إلى 2١١١‏ موية . ( تستخدم 
ممزوجة ببعض الاضافات وقودا للمحركات 
الشرارية الاشتعال ) ويتوقف تركيب الجازولين 
وخواصه على المواصفات القومية . 


مكونات الجازولين 
المركبات ذات السلاسل الكربونية وغيرها 
التى تدخل فى تركيب الجازولين . 


gasoline components 


وحدة تلوين الجازولين 

وحدة يمزج فيا الجازولين cem‏ على 
رباعى إثيل الرصاص السام بصبغة عضوية عييزا 
له عن الحازولين العادى . 


gasoline dyeing unit 


— ¥.0- 
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gel cement هلامى‎ casei 
ua والبنتونيت على‎ c من‎ E 
. الفالو زج‎ 


طيات متزايدة generative folds‏ 
طيات تنزايد فى ارتفاعها مع تعاقب 
الطبقات ويصاحب ذلك ازدياد فى الشخانة 


الأستراتجرافية نحو المنطقة المحورية للطى . 


سجل جيو geochemical log dics‏ 
والمركبات ois‏ الأهمية الجي وكيميائية فى 
الطبقات المحفورة أو فى السائل والغازات 


: le الموجودة‎ 


geochemical petroleum exploration 


الاستكشاف اليو bes‏ للبترول 


Cee d see e ple cio Gl 
. البحث عن البترول‎ 


geochemistry shkas yor = ض‎ Ah علم كيمياء‎ 

فرع الكيمياء الذى يختص بتحليل عينات 

صخرية أو حفريات لعرفة تركيبها وظروف 
تكوينها وتوزيعها فى الطبيعة . 


شبكة تجميع gathering network‏ 
شبكة٠‏ من الأنابيب والتجهيزات تستعمل 
لتجميع سوائل الانتاج المتشاببة فى مكان واحد . 


gauge tank قياس‎ & 

صهرج co)‏ معلوم الحجم يستخدم فى 

قباس حجم الإنتاج اليومى من مقطرات 
التكرير . 


حديرة إقليمية geanticline‏ 

بنية رفع على مقياس كبير تكون عموما 
المصدر البرى للرواسب المكونة ghe jd‏ 
قريب . 


زيوت التروس 
زيوت ذات لزوجة عالية تستعمل فى 

صندوق نقل الحركة فى السيارات لتقليل 

احتكاكها » ومن أمثلتها زيت الفالفولين . 


gear oils 


هلام - جل gel‏ 
اسم شائع عند عمال الحفر يقصد به طينة 
الحفر أو الطينة المستعملة فى سد الشقوق . 
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geophysical anomaly 
شذوذ جيوفيزيقى = شذوذ جيوفيزيالى‎ 
: عن بقية الخريطة‎ Ju 


geophysical exploration 
الاستكشاف الجيوفيزيقى‎ 
استخدام الطرق الحيوفيزيقية الختلفة مثل‎ 
المغنطيسية والزلزالية» والثثاقلية والكهربائية فى‎ 
. البحث عن الخامات امختلفة‎ 


geophysical petroleum exploration 
الاستكشاف الجيوفيزيقى للبترول‎ 
تطبيق نظريات الجيوفيزياء فى عمليات‎ 
. الببحث عن البترول‎ 


علم الجيوفيزيقا ( الجيوفيزياء ) 

علم يبحث فى الصخور Lig‏ كيبها و محتوياتها 
من حيث انطباق قوانين علم الطبيعة ( الفيزياء ) 
عليها . 


geophysics 


$ 
دروز الارض geosutures‏ 


نطاقات ضيقة إلى حد ماغير مستقرة 


مقطع جيولوجى geological section‏ 
رسم يبين ت ركيب الارض وطبيعة الصخور 
والعلاقات بينها إذا ما تخيلنا قطعها فى مستوى 


رامى t‏ کان معاں " 


geological surveying "Xr المسح‎ 

فرع الجيولوجيا الختص بتعيين طبيعة 

الصخور وتركيبها وما تحتوى عليه من خامات 
على خرائط طوبوغرافية . 


العمود الجيولوجى l‏ 
٠‏ سجل تتابع طبقات الارض وتكويناتها فى 
الازمنة الحيولوجية الختلفة . 


geologic column 


حال المغنطيسية الأر ضية geomagnetic field‏ 
نطاق تاثير المغنطيسية الارضية . 


أقطاب المغنطيسية الأرضية geomagnetic poles‏ 
أقطاب المجال المغنطيسى للأرض وتقع على 
بعد 1.0.٠.‏ ميل تقريبا من mao‏ الارض . 


geophone = jug ( أرضية ) جيوفود‎ as le 
جهاز حساس للصوت يستعمل فى المسح‎ 
يوضع عل الارض‎ TM Pm 


= NC — 
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gilsonite الجلسونيت‎ 
وبريمه‎ Sigal لونه‎ S RR y أنواع‎ ase] 
; SE ولون مسحوقه بنى > ومكسره‎ c cle, 


الطرين الجلوججرينى 
من الأصداف الجيرية الدقيقة الحيوان الجلويجرينا o‏ 


globigerina ooze 


مزيل الماء بالجليكول 


due 


glycol dehydrator 


قضيب معفوف gooseneck bar‏ 
قضيب ذو أنحناء راجع » يشبه رقبة 
طين الصدو gouge E‏ 


المادة الصخرية المسحوقة التى تتكون نتيجة 
لحركة الصدوع وطحنا للصخورء وهى من 
العلامات الطبيعية التى MS C‏ عل وجود 
الصدوع . 


تنحصر بين الكتل الثابتة ذوات الجوانب المتوازية 
من صخور القاع فى القشرة الأرضية . 


geothermal gradient  ض‎ 99 الممال الحرارى‎ 

المنحنى الذى يشل التدرج فى الزيادة فى 

درجات الحرارة مع ازدياد العمق تحت سطح 
الارض . 


germanotype folding dur ub 

بنيات الطى الكبرى التى تعيد طى الصخور 

فى السلاسل الجبلية القديمة التى تكونت من طى 
ألبى سابق . 


الحَمّة ر نافورة حارة ( geyser‏ 
الصاعد من باطن الارض مثل الينابيع الحارة التى 
er‏ أمريكا rae‏ 


gibbsite = hydrargillite 
هدرارجريت‎ = cu 


( hydrargillite : انظر‎ ) 


YA —‏ سم 
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تدرج grading‏ 
تغير متدرج من نوع من الصخور إلى نوع 
اخر دون وجود فاصل Alb‏ بينهما . 


graduated dip-rod الغمر المدرجة‎ Lac 
فى قياس‎ Je مدرج‎ da c 


ارتفاع السوائل فى داخل الخزانات الكبيرة . 


قات granite wash sil‏ 
طبقة صخرية خشنة wel‏ تكونت من 


تفتيت الجرانيت بتأثير عوامل التعرية . 


granitic basement قاعدة جرانيتية‎ 


y‏ المعقد القاعى » الذى يغلب الحرانيت فى 


ae 


جرانيتين granitine‏ 
صخر نارى متبلور يحوى OW‏ معادن ul‏ 
كانت غو i Er Osler‏ 


granny board ( key board, lazy board, jack board ) 
منصة الربط‎ 
. بعص‎ J بعضها‎ j تو صيلها‎ cll 


منظم governer‏ 
جهاز يستعمل فى تنظم سرعة Al‏ كات عن 
qb‏ التحكم d‏ صمامات تركب على 
الغلايات . 
أخدود graben‏ 


كتلة من الطبقات مستطيلة فى العادة « 
che‏ على طول صدعين ممتدين بالنسبة 
للصخور المجاورة على الجانبين »> ومن أمثلتها 
أخدود خليج السويس . 


graben faults صدوع الحخسف‎ 

als بتاثيرها‎ by الصدوع التى‎ ce pat 

وسيطة من الصخور عما ye‏ فتصير بنية 
i > go Yl e 4S 5‏ 


graded aggregate 
نجمع صخر ی متدرج‎ = iar ts 


طبقة متدرجة graded bed‏ 
gx‏ فى الصغر حتى quu‏ ناعمة عند 


السطح . 


— Vet = 


معجمالنفط 


gravimetric method 43) الطريقة الو‎ 

طريقة تستعمل فى التحليل الكمى 

للمر OLS‏ وتعتمد de‏ تعيين الأوزان أو السب 
الوزنية odd‏ المركبات . 


gravimetric method of exploration 

طريقة الاستكشاف بالجحاذبية 
NTC‏ عن الخامات المعدنية بقياس jas‏ 
والتسارع الثقلى للصخور ومحتوياتها فى منطقة 
معينة ويستخدم فى هذا جهاز مقياس الجاذبية 
الذى يقيس التغيرات فى Je‏ الجاذبية الأرضية . 


4 — القياس الوزاق gravimetry‏ 
علم القياس بتعيين الأوزان . 
Y‏ - قياس AE‏ 
عملية تقدير الجاذبية أو عجلة الجاذبية 
وبخاصة فى ple‏ الجيوفيزيقا والجيوفيزيقا 


gravitational segregation 
= gravitational separation 
الانعزال بالجاذبية = الانفصال بالجاذبية‎ 
عملية فصل الزيت والغاز والماء فى مستودع‎ 
. صخرى بحسب ثقلها النسبى‎ 


gra 

granulose حبب‎ 

صفة تطلق على كل جسم يحتوى سطحه 

على حبيبات صغيرة d f We‏ صدفة بعض 

المثقبات أو الغلاف الراكب وصفائح بعض 
المرجانيات . 


gravel filter S par شح‎ P 
PL من‎ cub D^ هر شح يتكرن‎ 
المفروز يستعمل فى ترشيح السوائل ثما بها من‎ 


مواد عالقة , 


gravel packed completion 


JK]‏ بالحصى = SK]‏ بالجرول 
إعداد البئر للإنتاج مع وقاية الطبقة المنتجة 
با لحصى الكبير . 


gravimeter = gravity meter 
dys! هقياس‎ 
جهاز تقاس به الاحتلافات ( التغيرات ) فى‎ 
. جاذبية الأرض‎ Jie قوة‎ 


التحليل الوزلى 
تحليل المواد لتقدير نسبة ما تحتويه من 
عناصر باستخدام أوزان ثابتة . 


gravimetric analysis 


= ys 
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gre 
gravity conveyer JE بقوة الحاذبية الارضية دون الحاجة إلى ناقل‎ 
gl تداك يقفا‎ Bi لهات دعن‎ 
gravity drainage الصرف بالجاذبية‎ gravity of oil ثقل الريت‎ 


BEN‏ النوعية للزيت معبرا Ye‏ عادة 
بدرجة a‏ النوعى «١‏ م ب أ ) “A P I"‏ 


مسدس التشحم grease gun‏ 
اله تشه المسلس : تستعم| فى دفع الشحوم 


بواسطة cll‏ المضغوط فى فتحات التشحم 
الضيقة وفى محاور CNN‏ . 


grease oil زیت تشحم‎ 


زيت ذو درجة لزوجة مرتفعة وقدرة على 


تحمل الحرارة » يستعمل فى تشحم الآلات . 


grease rack تشحم‎ Ju 
شبكة خاصة تستعمل فى دفع الشحم بعيدا‎ 


مصائد الشحم 
الاندفاع فى خط التصنيع الرئيسى . 


grease traps 


صرف السوائل من إناء del‏ آخر فى 


. منه دون استعمال المضخات‎ ol Spies 


gravity fault = normal fault 
ale صدع‎ = dir صدع‎ 
صدع تحرك جداره المعلق على سطحه إلى‎ 
; السفل‎ e lat اسفل بالنسبة‎ 


gravity flow تدفق بالجاذبية‎ - ١ 
خروج السوائل من الاجهزة بتاثير ثقلها‎ 
. دون الحاجة إلى دفعها بالمضخات‎ 


oV JI - Y‏ بالجاذبية 
نوع من حركة الجليد فى مثلجة مستقرة 
على سطح منحدر حيث يسرى الجليد بفعل 
مركبة الجاذبية فى اتجاه الانحدار إلى أسفل ومنه 

سريان البترول على منحدر . 


خط gravity line Jë‏ 
وصف خط cab‏ الذى تتدفق محتوياته 


ee oem 


معجمالنفط 


gre 


آ# # ا 


الرخام الأخضر green marble‏ 
COM‏ التجارى لصخر السربنتين € 
وهو ليس رخاما بالمعنى الجيولوجى | لصحيح . 


مارل الرمل الأخضر 
مارل أو رمل يحوى معدن الجلوكونيت 


greensand mari 


الأخضر اللون . 

سحنة الشيست greenschist facies ye‏ 
صخور متحولة تتكون فى درجات حرارية 

1 4 DELI 

الحجر الأخضر greenstone‏ 


اسم gris BAND qa eui‏ 
ويطلق على الصخور النارية القاعدية المتحولة التى 
تكتسب لونها الأخضر من وجود الكلوريت 
واهورنبلند والأبيدوت فيا . 
Ol) yo‏ رمادى grey durain‏ 
ديوران رمادى Ol‏ تتخفض فيه كمية 
الهدروجين والمواد الطيارة . 


أنبو بة محر grilled pipe ó)‏ 
أنبوبة فى سطحها الخارجى حزوز طولية . 


الحمول ر الحمولة الكلية ) gross tonnage‏ 
الوزن الكلى للسفينة أو السيارة وما تحمله . 


بريق شحمى 
نوع wl‏ من بريق المعادن التى ها بريق 


greasy luster 


green acids evo ^v 

وصف للأحماض الخام التى d‏ تتعرض 
لعمليات التنقية . 

green earth التراب الأخضر‎ 


مادة رسوبية خضراء هى فى العادة 
جلوكونيت » وتوجد فى فراغ الصخور اللوزية 
الشكل وغيرها من الصخور النابطة ( (eruptive‏ 
ويستعملها الفنانون كصبغة . 


مدق ذو عشر شفرات قاطعة . 


green bead bit 


green fertilizer 


ماد طبيعى 
سماد ple‏ يستعمل فى إخصاب التربة . 


greenland ice cap dily yr قلنسوة جليد‎ 

فريش الجليد الذى يغطى معظم سطح 

جرينلند > ويشار إليبا عادة باسم القلدسوة ويخلط 
ley‏ وبين القلنسوة القطبية pole cap)‏ ( . 


A 
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Gulf of Suez oil province 
خليج السويس‎ da iiku 
خليج السويس ومياه‎ ile المنقطة الحافة‎ 
الخليج جنويا إلى الغردقة ومصدر النفط فيها‎ 
. صخور الطفل والمارل التابعة لعصر الميوسين‎ 
أساسا من شعاب‎ AKI وتتكون صخور‎ 
الميوسين الجيرية أو من صخور الحجر الجيرى‎ 
ورمال ما قبل الميوسين . وتشتبر منطقة خليج‎ 
بكثرة الأحاديد التركيبية المكونة لمصايد‎ UN e 
. نفطية هامة‎ 


Gulf type magnetometer 

مقياس المغنطيسية ( طراز جلف ) 
جهاز لقياس المغنطيسية يستعمل اساسا فى 
الطائرات ويسجل التغيرات فى Jus‏ المغنطيسى 
الكلى بصرف النظر عن التغيرات فى اتجاهه « 
ويسمى بهذا الاسم نسبة إلى مخترعه 3 جلف ». 


مانعات الصمغ gum inhibitors‏ 
بعض المواد التى تضاف إلى مقطرات 
البترول فى عمليات التكسير الحرارى»وذلك لمنع 
تكون المواد الصمغية فى أثناء cel‏ الجازولين 
od).‏ الطريقة»ومن أمثلة هذه المواد Jb - Wi‏ 
GH,‏ بوتيلامين والكاتيكول وغيرها . 


gum test اختبار الصمغ‎ 

اختبار يستعمل لبيان نسب المواد الصمغية 

qi‏ توجد بمقطرات الجازولين بعد تقطيرها 

أو التى تنتج تدريجيا بعد التخزين » ويتم بتبخر 
الجازولين وحساب نسبة هذه الأصماغ . 





gross vehicle weight الوزن الكلى للسيارة‎ 
EU EUER ROT 


الوزن Jj‏ 
وزن المادة بالعبوة التى محتويها . 


gross weight 


مقياس المغنطيسية Ah‏ ضى ground magnetometer‏ 
جهاز لقياس شدة المجال المغنطيسى يستعمل 


d sh مكمن‎ 
) aquifer : انظر‎ ( 


ground water reservoir 


group AP ex 


الوحدة الصخرية الكبرى من العمود 


الجيولوجى » وهی التى تتكون ف أثناء دهر من 
Lage dad gn‏ 
حفرية مرشدة ) guide fossil ( index fossil‏ 


الحفرية ذات المدى الاستراتيجرافى الضيق 
والانتشار الجغرافى الواسع » ومن ثم تتضح فائدتها 
فى التاريخ الجيولوجى وربط الطبقات بعضها 
ببعض والدلالة على أعمارها . 


ey ex 


معجومالنفط 





CH‏ فى dae clas anb‏ فى الغالب بمواد 
بر كانية إلى عمق بعيد . 


صخر جبسى gyprock‏ 


صخر يتكون معظمه من الجبس › ويطلق 





تصمغ gumming‏ 
تكون مواد تشبه الصمغ داخل محركات 
السيارات عند احتواء الوقود على مواد غير 


PC 


gun-barrel separator d فاصل‎ 


إناء خاص يستعمل لفصل الزيت عن الغاز 


أحيانا على أى صخر يقاوم الثقب فى أثناء حفر sas‏ 
M‏ 
مسدس تشحم gun, lubricating‏ 
( انظر : grease gun‏ ( 
كهف الجبس cs gypsum cave‏ قديم gutter‏ 
كهف يتكون نتيجة لذوبان الجبس . المحرى الجاف لنبر تكون فى الدهر الثالث › 


ee a c 


ذرات عنصر مشع وفيه يقل عدد ذرات ذلك 
العنصر إلى نصف ما كان عليه . 


halogenic deposit 


راسب هالوجينى 


hammada حمادة‎ 

سطح صحراء فوق صخر m‏ أو هو 

صخر P‏ وقد غطاه غشاء رقيق من atl‏ 
حيث تذهب الريم بعيداً بالرمل والتراب . 


بنية سنامية hammock structure‏ 
نظامان من الكسور أو الصدوع يتقاطعان 
بزاوية حادة . 
ميزان تسوية يدوى hand level‏ 
o dT‏ ف oes‏ له AN Ghee‏ 
بحيث يستطيع الرافى أن cy‏ الفقاعة فى نفس 
الوقت Gi‏ يلاحظ فيه غرضا خلال 
التلسكوب » وتحمل الآلة فى اليد عند 
الاستعمال » وتتم رؤية الفقاعة بواسطة منشور أو 


مراة فى أنبوبة التلسكوب . 


H 


hail 34 

حبات من الجليد مختلفة الحجم والشكل 

نصف شفافة » تسقط من السحب ويصحها فى 
الغالب عواصف رعدية . 


حجر !3 hailstone‏ 
حبة برد كبيرة Aly‏ حجمها حجم البرتقالة 
الكبيرة وقد يصل وزنبها إلى الكيلو جرام . 


hailstone imprint 

أثر ( طابع ) حجر البرد 
فجوة صغيرة يحدثها حجر 2730 الساقط 
على سطح لين وهی فى العادة أوسع وأعمق وأقل 


زيوليت شعرى hair zeolite‏ 
مرادف للزيوليت الليفى »> وقد يكون 
نطروليت أو سكوليسيت أو ميزوليت . 


عمر الصف half life‏ 
ont‏ الذى يستغرقه الال نصف عدد 


ub 


معجمالنفط 


han 





صخور الجدار المعلق hanging wall rocks‏ 
كتلة الصخور التى على الناحية العليا من 
سطح الصدع i‏ 


أسفلت صلد 
أسفلت مخلوط بمذييات خاصة وله درجة 


صلادة معينة . 


hard asphalt 


ihn‏ صناعى لا تستطيع البكتريا أن 


hard detergent 


تحلله 


harmonic folding gens "‏ 
ub‏ ليس به تغييرات فجائية فى هيئة الطيات 
سهمى hastate‏ 


القاعدية مذببة أو ضيقة بزاوية رأسية أو قريبة من 
الرامنية . 


حقل نفط Hastings oil field (puma ١‏ 
حقل نفط فى منطقة هاستنجز بالولايات 

النحدة الأمريكية » تكونت مصيدته النفطية فى 
طبقات تصدعت بمجموعة متقاطعة من الصدوع 
العادية sole Vig‏ التركيبية (جرأبن : (Graben‏ 
نتيجة لتدخل قباب الملح أسفل هذه الطبقات . 


hand specimen عينة يدوية‎ 

dani‏ ين eae Sae yr‏ عل الكل 

متوازی مستطيلات eL‏ فى الغالب : 

٤ × Y XY‏ بوصات » لدراستبها بالعين امجردة 
his,‏ فى مجموعة للدراسة أو كمرجع . 


بر كة ba‏ د هندرك » Handrick oil pool‏ 
بركة نفط فى ولاية تكساس بالولايات 
المعحدة الأمريكية تتكون مصايدها النفطية من 
صخور جيرية تكونت من شعاب مرجانية مختلفة 
المسامية والنفاذية تتبع العصر البرمى  »‏ أنها 
تتميز بحدوث انهيارات صخرية على أعماق 
متفاوته نتيجة لذوبان كميات هائلة من الأملاح 
بفعل المياه السطحية المتخللة . 


ناقلة صغيرة handy tanker‏ 
ناقلة صغيرة الحمولة سريعة الخركة تساعد 
على سرعة نقل كميات محدودة من الوقود . 


الجدار المعلق hanging wall‏ 
كتلة الصخر التى توجد على الناحية العليا 


من سطح الصدع . 


hanging wall of a fault 
للصدع‎ Spe جدار‎ 
الصخور على‎ Clie الحائط المكون من‎ 
. الجانب العلوى عند مستوى التصدع‎ 


SNE 
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hea 
hatch ( hatching ) تظليل بالخطوط‎ header tube أنبوبة رئيسية‎ 
الأنبوبة الرئيسية التى تنفر ع منها الأنابيب خطوط تستخدم فى النحت أو الرسم‎ 
. الأخرى . لتعطى ما يشبه الظل‎ 
Haudry fixed-bed catalytic cracking process headward erosion e s الحت‎ 


استطالة الأودية ومحارى jV‏ من حت 
السفوح الوعرة JAU‏ بعوامل التعرية الختلفة . 


Sole‏ حرارى 
جهاز يستعمل فى رفع أو خحفض درجة 

حرارة الغازات أو السوائل وذلك بسرياتها. حول 
الأسطح الخارجية لأنابيب خاصة تجرى بداخلها 
guy‏ أو غازات أخرى ساخنة أو باردة وق 


. اتجاهها‎ Se 


heat exchanger 


heat input الحرارة الداخلة‎ 

مقدار الحرارة المتاحة والتى تستغل فى 

إحدى العمليات الصناعية أو فى إدارة إحدى 
الآلات . 


حرارة الامتصاص heat of absorption‏ 
الحرارة المنطلقة أو الممتصة عند امتصاص 
سائل لغاز وذوبانه فيه . 


heat of combustion حرارة الاحتراق‎ 


ك اا مقدرة DM RUNS‏ 
عند أكسدة جرام جزىء من المادة أكسدة تامة . 


طريقة ٠‏ هودرى » للتكسير الحفزى الثابت 

طريقة يجرى bed‏ تكسير السلاسل الكربونية 
باستعمال الضغط والحرارة مع إمرار السائل 
Gy Sy ul‏ على طبقة A‏ من الحفاز 
الساخن c‏ و تنسب إلى العام هودرى ; 


مصاطب haughs‏ 
ci‏ شرفات أرض زاطية أو مسطحة تتوالى على 
شواطىء or‏ مأ . 


ب ) أرض مرعى واطفة بجانب نهر ما . 


10,8 هازن ) Hazen's Law‏ 
قانون يتعلق بنفاذية التربة ويرتبط ارتباطا 


wrth lis,‏ الحبيبى الفعال لحا » وينسب إلى 


العالم ( هازن ) . 

headers oth 
SHE] الوصلات الخاصة التى تستعمل فى‎ 

PEE s 


iem‏ ل 


معجمالنفط 


hea 





أشابة ثقيلة 

أشابة عالية الكثافة تصنع من Ja‏ 
تنجستن » 5,لا/ SY, «Ss‏ نحاس وهی 
تشبه الصلب فى خواصها » ويصنع منها بعض 


heavy alloy 


مخلفات ثقيلة heavy bottoms‏ 
coule‏ التكرير الثقيلة مثل زيت الوقود 

: الأسفلت‎ 4 
heavy crude oil Lu E hal 


الأرض وتكون ذات JB‏ نوعى die‏ نسبيا . 


زيوت الخدمة الشاقة 
رت اوت آي تحمل Shes:‏ 
الحرارة العالية والا ستعمال الطريل 


heavy duty oils 


مضخة العمل الشاق heavy duty pamp‏ 
مضخة قوية تعمل مدة طويلة دون الحاجة 


إلى صيانة أو استبدال . 


البقايا الثقيلة heavy ends‏ 
الزيوت الثقيلة التى تتبقى بعد انتہاء عمليات 


التقطير وغالبا ما يعاد تقطيرها . 


dor el الحرارة‎ 

مقدار ail‏ الناتجة من إحدى العمليات 

الصناعية أو التى تعطيها بعض آلات الاحتراق 
الداخلى . 


heat output 


heater treater حرارى‎ fold 
c عن‎ JA جهاز يستعمل لفصل‎ 


heating mantle تسخين‎ SHE 
اليكل -كروم المعزولة وتحيط بالإناء أو بالمفاعل‎ 


المراد تسخينه . 


زيت idadi‏ 
زيت ذو درجة ومض متوسطة يستعمل فى 
التدفة وعمليات التسخين الاحرى . 


heating oil 


الفسحة heave‏ 
المسافة الأفقية التى يتزحزحها الصخر إذا ما 

heave fault صدع مفسح‎ 
= transcurrent fault مدع طارد‎ = 
= transverse fault مستعرض‎ EM = 


( transverse fault : انظر‎ ) 


= IVA S 
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hig 





high boiling components 

مكونات عالية الغليان 
السوائل أو الزيوت ذوات درجات الغليان 
ا مرتفعة ol‏ تدحل d‏ تكوين زيت ]29 ad‏ 


high-flash gasoline 

جازولين عالى الومض 
جازولين ذو درجة oue‏ منخفضة وهر 
سريع الاشتعال ولا يصلح للاستعمال فى الات 


الاحتراق dei‏ : 
مضخة الرفع العالى high -lift pump‏ 
مضخة فائقة القوة تدفع السوائل إلى 

ارتفاعات عالية . 
صخر عالى المسامية highly porous rock‏ 


ميض خرف جل المج كوه من السام 
مثل أنواع الحجر الرمل . 


high pressure separator 
SW فاصل بالضغط‎ 
المقطرات من‎ à xl جهاز يستعمل فى فصل‎ 
الغازات بضغطها فتتحول الابخرة إلى سوائل‎ 
. تنفصل عن الغازات‎ 


high pressure tank الضغط‎ ert 
يتحمل ضغوطا‎ em حزان للزيت كبير‎ 


عالية . 


heavy naphthenic fraction 
جزء النفتا الثقيل‎ 
AS My خليط من المدروكربونات‎ 
. الحلقية ذوات درجات الغليان المرتفعة‎ 


heavy oil ثقيل‎ bi 
. كثافته عالية‎ Lau 


heptane Qi. 
مشبع يتكون جزيؤه من سبع‎ Oy S هدرو‎ 

ذرات من الكربون » صيغته الكيميائية : 
(CH, ) , V3)‏ 


أشابات « هوسلر » Heusslers alloys‏ 
محموغة من الأشابات الفلزية ذوات 
الصفات المغنطيسية العالية » تتكون من خليط 
من joined‏ والنحاس والألومنيوم دون أن تحتوى 
على الحديد . 


hi-boy Exe عربة‎ 

عربة صغيرة تحمل صهريجا نجرها دابة أو 

يدفعها إنسان لبيع الوقود بكميات صغيرة للأفراد 
أو لتسلم الوقود إلى الحال الصغيرة . 


صدع كبير الزاوية 
صدع له ميل يزيد على to‏ درجة . 


high angle fault 
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holding capacity a! y! سعة‎ 
السعة الحقيقية للصهرع أو الخزان المسموح‎ 
hole conditioning PUE 


تسوية جدران ll‏ قبل إعدادها للإنتاج . 


لقب ملىء بالنفط hole full of oil‏ 
ثقب بعر Sel‏ بالنفط المتسرب إليه من 


ثقب ملئ بلماء hole full of water‏ 
ثقب Ss‏ بالماء المتسرب إليه من 
التكوين الذى يجرى فيه الحفر . 


hole opener P e 
hole opening البئر‎ ad إعادة‎ 


إعادة فتح jb‏ وتنظيف جدرانما . 


مكشاف عيوب اللحام holiday detector‏ 
جهاز خاص يستعمل فى كشف عيوب 
eld‏ الانابيب : 


ضغط high vapour pressure Je (X‏ 
الضغط البخارى للسوائل ذات درجات 
الغليان المنخفضة التى يكون ضغط جزيئات 
بخارها فى درجات الحرارة العادية del‏ من 
الضغط البخارى لغيرها من السوائل . 


حزام مفصل hinge belt‏ 
نطاق من الطى السفلى يفصل تقعرا عظيما 


أماميا من der‏ برية قارية . 


hinge fault صدع المقصلة‎ 


( scissor fault : انظر‎ ) 


أر hinter land ő PA P‏ 
كتلة الأرض غير المستقرة التى Uu‏ عن 

حر YS‏ ضغط رواسب التقعرات الإقليمية نحو 
أرض المقدمة وينشا من طيها وتصدعها وبروزها 


جهاز الرفع hoisting tackle‏ 
مجموعة الحبال والبكرات المستعملة فى رفع 
الأثقال . 
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hor 
hollow bit 4i لقمة مجو‎ homotaxial folding الطى المتجانس‎ 
طى فى الصخور يحدث على محاور متوازية . لقمة حفر ذات تجويف اسطوانى طولى‎ 
. تستعمل لقطع عينات صخرية بشكل اسطوافى‎ 


نجانس الطبقات homotaxis‏ 

ما توصف به Oke pt‏ من الطبقات تحتوى 
كل منها على حفريات ( أحافير ) مشابهة لما 
تحتوى عليه الأخرى V‏ يدل على أن وضعها فى 


التتابع الطبقى متناظر . 


حديد أطو اق hoop iron‏ 

الصناديق . 

hopper ^P) 
أداة تشبه القمع تستعمل فى شحن الاجهزة‎ 

بالمواد الصلبة . 

horizon أفق‎ 


iib‏ غليظة أو مجموعة من الطبقات يستدل 
بها على مرحلة معينة فى الزمن الجيولوجى 
أو التابع الاستراتيجرافى . 


مرجل أفقى horizontal boiler‏ 
مرجل لانتاج البخار » أنابيب الماء فيه 


حلقة متجانسة الذرات homoatomic ring‏ 
حلقة تتكون من نوع واحد من الذرات 
مثل حلقة الحكسان الحلقى أو البنتان الحلقى . 


متجانس المبل homocline‏ 


وقد تكون طرفا من طية واحدة . 


مر کب حلقى متجانس homocyclic compound‏ 


) carbocyclic compound : انظر‎ ( 


homophthalic acid HI pw مض‎ 

مض شبيه لحمض الفثاليك ويختلف عنه 

apy‏ مجموعة ( ك يد, ) فى الحزىء » صيغته 
الكيميائية( كې يدر 1 (C,H, O, X‏ . 


homotaxes ( homotaxial beds )‏ 
طبقات متجانسة Y‏ مترامنة 
ومتناظرة d‏ تتابع مواضعها النسبية فى العمود 
الجيولوجى . 


VEN eem 


l å Jai - 


hor 





horticultural oils زيوت زراعية‎ 


الزيوت التى تستعمل ف رش الحدائی 


والأشجار لمكافحة الآفات . 


hortonsphere tank کروی‎ Ewe 


. على شكل كرة‎ Aa ot 


hortonspheroid tank Jis 64‏ 
oe‏ للنفط على شكل كرة غير تامة 


الاستدارة . 


غمس ساخن hot dipping‏ 
لتغطيتها بطبقة رقيقة من المعدن المنصهر c‏ ومثال 
ذلك جلفنة الحديد بغمسه فى مصهور jb‏ 

الخارصين 


أسفلت الفرش الساخن hot lay asphalt‏ 
أسفلت يسخن قبل الاستعمال ويستخدم 


لوح تسخن hot plate‏ 
لوح من الصلب مستدير أو مربع يسخن 


بالكهرباء ويستعمل ى تسخين السوائل 
العاف 


horizontal fault 


صدع أفقى 
صدع لا يسفر عن إزاحة رأسية . 


horizontal grapiolitic stripes 
أفقية‎ cuis 
الفروع التى تمتد أفقيا من نقطة التفرع فى‎ 
. ) المستعمرة الجرابتوليتية ( الخطية‎ 


القطاع الأفقى horizontal section‏ 
قطاع ير سم AEW Lily‏ العام ليل 
الطبقات ٠‏ أو أى old‏ جانبى آخر » وذلك 
لتوضيح علاقات الطبقات أو أجسام الخامات أو 
التراكيب البنائية ؛ ويمكن رسم مثل هذا القطاع 
من الأدلة السطحية أو أية أدلة يسفر عنها الحفر 

أو الجسات أو الأعمال تحت السطحية . 


الفصل horizontal dag A‏ 
e LER AEN‏ 
مصدوع كطبقة أو عرق أو قاطع . 


) أس الحصان horsehead‏ 


ثقل على شكل رأس الحصان . 


Y em‏ سن 
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ثلاثية » ومثال ذلك إضافة بخار الماء إلى الإثيلين 
T‏ وججتود عامل مساعد فيتكون الكحول 


hydraulic blowout prevenior 
المانع الهدروليكى للانفجار‎ 
جهاز يعمل بالماء او بغيره من السوائل يمنع‎ 


أسمنت هدرو لیکی hydraulic cement‏ 
نوع من اللاسنت يستعمل d‏ الانشاءات 


التى تقام تحت سطح الماء . 


رافعة هدر وليكية hydraulic jack‏ 


dl‏ تستعمل فى الرفع وتعمل بضغط 
mm‏ 


"Tm 
C» نوع من الجير الحى ينتج من حرق‎ 


سطح الماء . 


hydraulic lime 


hydraulic rammer 


مك هدروليكى 
ai‏ لدك التربة تعمل بضغط السوائل . 





household lubricant d j^ ay 
. الأدوات المنزلية مثل الات الحياكة وغيرها‎ 


huff and puff process 
ahili عملية الدفع‎ 
حقن البخار فى المكمن على فترات زمنية‎ 
. متقاربة‎ 


صنبور sb!‏ ( حنفية الحريق ( hydrant‏ 
صنبور متسع القطر يستعمل فى إطفاء 
A IM‏ . 


hydrant system ol شبكة‎ 

te pe‏ أنابيب المياه وصماماتها التى 

تستعمل فى بعض العمليات الصناعية » مثل 
عمليات الغسل أو إطفاء الحرائق . 


hydrargillite = gibbsite 

هدرارجليت = جبسيت 
معدن من هدروكسيد الألومنيوم » يوجد 
iga de‏ بلورات إبرية عديمة اللون » صيغته 


الكيميائية ( لو ( أيد (+ ) ) (AL (OH),‏ . 


هدرتة hydration‏ 
إضافة جزىء من الماء إلى رابطة ثنائية أو 
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مصلح هدرو جيني hydroformer‏ 
je‏ يستعمل ف cM‏ المقطرات 


بالهدرو جين . 


hy aroforming 
) إصلاح بافدروجين ( تحسين بالهدروجين‎ 
معاملة بعض المقطرات الخفيفة للبترول بغاز‎ 
المدروجين تحت الضغط لازالة ما بها من مواد‎ 
غير مشبعة » ولتكوين مركبات حلقية مما يحسن‎ 
. خواصها عند استعماها وقودا‎ 


وحدة الإصلاح الفهدروجينى hydroforming unit‏ 

جهاز خاص تعامل فيه المقطرات ذات 
السلاسل التوسطة الطول بالضغط المرتفع 
والحرارة العالية مع وجود الهدروجين لتحويلها 
إلى مقطرات تصلح للاستعمال فى الات 
الاحتراق الداخلى . 


غاز كبريتيد الهدروجين — hydrogen sulphide gas‏ 
غاز سام يذوب فى الماء وهو EAS‏ اللون له 
رائحة نفاذة تشبه رائحة البيض الفاسد » صيغته 


(HS) كب)‎ ye) : الكيميائية‎ 


برافين مهدرج hydrogenated paraffin‏ 
زيوت أو شموع برافين معاملة بال هدروجين 


أى تامة الاختزال . 


هدروليوم hydraulium‏ 
أشابة تتكون أساسا من الالومنيوم وتحتوى 


على قدر صغير من المغنسيوم وقليل من السليكون 


والمنجنيز › وتقاوم الفعل GLAS‏ للقلويات . 


نکسیر هدروجينى 

تكسير بعض الجزيئات طويلة السلسلة التى 
تحتوى عليها المقطرات البترولية ذوات درجات 
الغليان العالية إلى جزيئات أصغر منها de‏ فى 
حدود مقبولة OM‏ بتعر ص هذه المقطرات إلى 
ضغط عال ودرجة حرارة مرتفعة فى وجود غاز 
المدروجين الذى يمنع تكون المواد غير المشبعة . 


hydrocracking 


hydrocracking unit ( HY-C ) or ( H-oil )‏ 
وحدة تكسير هدروجيئية 
أجهزة تكسير csl‏ الكبيرة لبعض 
الزيوت إلى جزيئات أخرى أصغر منها بالضغط 
والحرارة فى وجود الحدروجين الذى يمنع تكوين 
OLS A‏ غير المشبعة . 


إزالة الكبر يت hydrodesulphurization år ydy‏ 
إزالة الكبريت من بعض مقطرات البترول 
بمعاملتها فى ظروف خاصة بغاز الهدروجين . 


محسنات هدروجينية hydroformates‏ 
مقطرات reat‏ من عمليات aD‏ 


بالمدروجين . 
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مجموعة يمكن أن OSS‏ رباطا هدروجينيا مع 
والكرب وكسيل . 


hydrophilic surface 
سطح أليف ( محب ) للماء‎ 


( water wet surface : انظر‎ ( 


su o6 
WA وصف للمركبات التى لا توجد‎ 
مجموعات قطبية مثل الشمع الذى تتكون جزيئاته‎ 
UL من سلاسل هدروكربونية لا تمترج‎ 
. ولا تذوب فيه‎ 


hydrophobic 


ماعات بحرية hydrophones‏ 

مكبرات صوتية توضع طافية فوق سطح 
الماء لتسجيل الأصداء التحت سطحية الناتجة من 
التفجيرات فى عمليات المساحة السيزمية 


البحرية . 

ضغط هدروستاق hydrostatic pressure‏ 
Colas |‏ الفط امال الول مكل 

, والريوت‎ oll 


hydrogenation ae a 

اختزال الأربطة غير المشبعة أو ce eed‏ 

النشيطة بوساطة غاز الهدروجين فى وجود 
jte‏ 


هدرجة الفحم 

معالحة الفحم بغاز الهدروجين فى درجه 
حرارة عالية وتحت ضغط مناسب لتكوين سوائل 
تشبه البترول فى خواصها € وقد استعملت هذه 
الطريقة فى ألمانيا فى خلال الحرب العالمية الثانية 
لإنتاج البترول الصناعى الذى أطلق عليه اسم 
) سنتول ) Syntol‏ . 


hydrogenation of coal 


وحدة الهدرجة hydrogenation unit‏ 
مجموعة من الأجهزة تتم فا معالجة بعض 


hydrometer ( aus هدروهتر ) مقياس‎ 
( densimeter : انظر‎ ) 

نفط مهدرج hydro-petrol‏ 

مُحب للماء = أليف الماء hydrophilic‏ 


و صف للم ركبات الجن تحتوی جزيئاتها على 
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باطن الأرض »> ومن Lael‏ الح ر كات الصهارية 
OF A;‏ الارضية وتحول الصخور . 


احتياطيات مفترضة hypothetical reserves‏ 
احتياطيات الهد ركربونات التى يكن 
ef Z 3‏ ام 
المرحلة الآولى لاستكشاف منطقة على pel‏ 
المعلومات الاولية . 


hydrotreating urilt 
وحدة المعالية اهدرو جينية‎ 


الوحدة التى يتم فيا معالجة الزيوت بغاز 
الهدروجين . 


hypogene action 


العمليات الداخلية الأصل ر الجوفية ( 


العمليات الجيولوجية الفيزيقية والكيميائية 
التى تستمد الطاقة اللازمة لنشاطها وسيرها من 





- vn 


استرجاع بالإشعال 

قاذ الغازات البتزولية الموجودة Gb‏ مككمن 
| البترول فيزداد حجمها وضغطها على زيت النفط 
ans] 3o jj‏ | 


ignition recovery 


Illinois petroleum province 
› إلينوى‎ ١ hà إقلم‎ 
إلينوى » بالولايات المتحدة الامايكية يستمد‎ « 
» رملية تتميز بالتغير الجانبى‎ cub نفطه من‎ 
العصر الميسيسبالى العلوى . ويأتيه النفط‎ as 
كذلك من تتابع من حجر جيرى يتكون من‎ 
شعاب مرجانية ومن الدولوميت . ويحتوى‎ 
الأخيران على طبقات من الحجر الطينى » ا أن‎ 
الطبقات الرملية العلوية تقطعها مجموعة من الجدد‎ 
. القاطعة والموازية من صخر البريدوتيت‎ 


imbricate structure البنية المتراكبة‎ 

بنية تتعكون من عدد من صدوع الدفع التى 

تميل كلها فى اتجاه واحد فتتراكب كتل الصخور 
بعضها على بعض . 


1 


Idiomorphic الأو جه‎ ls 
على معادن فى الصخور‎ gly مصطلح‎ 


النارية محدودة بأوجه بلوراتها الخاصة بها . 


دوران حر idling‏ 


دوران avi‏ دون تعشيق تروس الح ركة . 


ملف إشعال 
لولب dae‏ ترفع درجة حرارته 
أو يستعمل فى تكوين شرارة كهربائية بغرض 


الاشتعال . 


ignition coil 


ignition plug = spark plug 
اشعال‎ dnc 
j£ فى قمة اسطوانة‎ cas أداة خاصة‎ 
إشعال الوقود بشرارة‎ do السيارة » تستعمل‎ 
مساره‎ Ae كهربائية عندما يصل المكبس إلى‎ 
i داحل الاسطوانة‎ 


de = 
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بنية اخترافية وليدة incipient diapir‏ 
البنية الاختراقية فى المراحل الأولى قبل أن 
يتم تدخلها à‏ الغطاء Jl‏ الذى يعلوها 5 


طبقة طيعة incompetent bed‏ 
طبقة من صخر لين تتآثر LY Vas.‏ ركات 
الأرضية الجانبية فيظهر فيها أثر الطى بكثرة . 


incomplete combustion احتراق ناقص‎ 


احتراق المادة احتراقا غير كامل . 


index map = location map 


gi» خريطة‎ 


(location map ١ انظر‎ ١ 


indicator ry ¬ Js 
أ) مادة عضوية تعمل فى محاليلها مثل مض‎ 
ضعيف أو قاعدة ضعيفة وهى تغير لونما فى‎ 
كل من ا محاليل الحمضية و القاعدية‎ 
وتستعمل | كدليل على تغيير تركيز أيون‎ 


اهدرو جين E‏ عمليات المعايرة : 
ب) جهاز يشبه الساعة بمؤشر يستعمل فى قياس 
درجات الحرارة أو الضغط أو السرعة . 


مفتاح ربط دفعى impact wrench‏ 
مفتاح ربط يعمل بضغط اهواء . 


دفاع impeller‏ 
جهاز يستعمل à‏ دفع وتحريك الااجسام 1 


جالون Skyy}‏ 
وحدةن قياس للسوائل وهو يساوى اربعة 
لترات وتنصف تقریبا 1 


imperial - gallon 


غير impermeable din‏ 
وصف للصخر الذى لا يسمح بمرور 
السوائل بين حبيباته . 


غير فعال inactive‏ 
أو التفاعل أو التأثير فى شي ما . 


incentive 


دافع = b‏ 
أى عامل يدفع إلى أداء عمل ما . 


incinerator مد‎ P 
3l n is موقد خاص يستعمل فى‎ 
. وتحويلها إلى رماد‎ 
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STETERIT 
. الأقدام المكعبة فى اليوم‎ 


طاقة البكر الإبتدائية initial well potential‏ 
الإنتاج الأولى للبعر بعد الانتهاء من 
حفرها . 


injection folding طى حقنى‎ 

bic aes Mi کات‎ A تحرف بفعل‎ 

لدنة بين طبقات أكثر صمولا Ley‏ من التغير 
المتفاوت فى الثخانة . 


خط الحقن injection line‏ 
مجموعة الأنابيب التى يدفع فيا الهواء أو 


الغاز المستعمل فى الحقن . 


injection pump مضخة حقن‎ 

مضخة تستعما| فى دفع الموائع نحت ضغط 

مرتفع » ومن أمثلتها المضخات المستعملة فى حقن 
الماء فى ابار 4522 xd‏ 


injection well بئر حفن‎ 

بعر يحقن من خلاها الماء أو الغاز إلى مكمن 

c jl‏ لدفع النفط إلى السطح e‏ وهى إحدى 
طرق الاستخلاص المعزز . 


عدم قابلية الانقسام indivisibility‏ 
عدم قابلية المادة للانقسام : 
غاز خامل inert gas‏ 


غاز يمكن استعماله فى إحدى العمليات 
الصناعية دون أن يدخل فى التفاعل,مثل غاز 


حفر بينى infilling drilling‏ 
d 3l, diss‏ حقل c‏ بين الا بار السابق 
حفرها لزيادة الانتاج . 


inhibitor 


كابح : 
مادة تساعد على إيقاف تفاعل كيميانى . 


نقطة بدء الفقافيع initial bubble point‏ 
درجة الحرارة التى Ls‏ عندها ظهور 


الفقاقيع فى السائل الساخحن . 


initial flow pressure بدء التدفق‎ bas 

ضغط الزيت عند رأس البعر عند تدفقه 
OL‏ 

initial production مبدئى‎ cul 


ما تنتجه البعر فى بدء استغلالها من النفط 
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inserted joints casing تبطين متداخل‎ 

استعمال أنابيب تبطين ذات أطراف مختلفة 

القطر تسمح بدخول كل أنبوب فى طرف 
الانبوب الذى يليه . 


تفتيش inspection‏ 
إجراء اختبارات سريعة على المواد المنتجة 

ie,‏ ما تتكرر bt‏ التفتيش على طول خط 
الإنتاج لمراقبة جودة المنتج أثناء عملية التصنيع . 


installations CAS تر‎ 

مجموعة المعدات والتجهيزات المستعملة فى 
غرض صناعى محدد . ظ 

instructions تعليمات‎ 


نشرة تنضمن خطوات تشغيل الأجهزة أو 
Dua‏ طريقة العمل االخاضة CAL (gael‏ 
hal‏ 


طبقة عازلة insulating coat‏ 
طبقة طلاء ذات خواص عازلة » متل طبقة 
الأسفلت التى تمنع الرطوبة . 


نفقات غير منظورة intangible costs‏ 


" أثناء التشغيل‎ 4j lb 


in} 
HL EMEN ndn 2 5 
inlet pipe مدخل‎ 
أو‎ Erte الانبوبة التى تستعمل فى شحن‎ 
. جهاز ما‎ 


المزج فى الأنابيب in-line blending‏ 
مزج سوائل ue‏ فى أثناء مرورها فى 


المعدات الرئيسية in-line equipment‏ 
معدات c9‏ الرئيسية التى تكون hhl‏ 


مض غير عضوى inorganic acid‏ 

حمض يتكون باتحاد بعض اللافلزات مع 
الهدروجين أو مع الهدروجين والأكسجينءويمكن 
أن تحل فيه الفلزات محل امدروجين مثل 
( ید کل ay Sten‏ کب H, 80) Í‏ ) . 


inorganic acidity غير عضوية‎ Lp yo 
حموضة ناتجة من المواد غير العضوية مثل‎ 
. كلوريد المدروجين أو كبريتيد الهدروجين‎ 


insecticide materials البيدات الحشرية‎ 

مواد كيميائية تستعمل فى إبادة الحشرات 

إما عن طريق التلامس أو بتعويق العمليات 
البيولوجية فى جسم الحشرة . 
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منتجات بترو كيميائية نصف مصنعة لإنتاج 
مواد asl:‏ . 


intermittent faulting التصدع المتقطع‎ 
على مراحل متعددة‎ Oss cs JJ £ 23! 


تفصل بينها فترات من المدوء . 


international code specifications 
رموز المواصفات الدولية‎ 
للدلالة على‎ Uy علا‎ Gil رموز‎ 


غاز متوقع interpreted gas‏ 
غاز نفطى أمكن استنتاج وجوده بتفسير 


المعلومات الجيولوجية للبئر . 


interpreted non-productive horizon 
عدم إنتاجه‎ qd ga مستوى‎ 
طبقة استنتج عدم وجود النفط فيها بتفسير‎ 
. جية‎ Sot! المعلو مات‎ 


gu 
ريت نفطى أمكن استنتاج وجوده بتفسم‎ 


المعلومات الجيولوجية للبثر . 


interpreted oil 


intangible drilling costs 
نفقات الحفر غير المنظورة‎ 
ما تستلزمه عمليات الحفر من نفقات‎ 
. ولا يدرج تحت بند باسمه فى الموازنة‎ 


interface ur سطح‎ 


طى بينى interfolding‏ 
تكون متزامن الطيات مختلفة الاتجاهات 
ولايتداخل بعضها فى بعض . 


نسیج ها بين intergranular texture cue‏ 
نسيج صخور البازلت أو الدولريت فيه 

بلورات الأوجيت أو الأوليفين أو كليهما متفرقة 
نملا العيون فى شبكة البلورات العريضة 


للبلاجيو كلاز . 


المواد الوسيطة intermediates‏ 
المواد التى تتكون فى أثناء عملية التصنيع 
وهى لا تصنع لذاتها vs‏ تستعمل لإنتاج ناتج 
!> » ويستعمل المصطلح فى البترول لوصف 
المقطرات ذوات درجات الغليان المتوسطة . 


intermediate petrochemicals 
بترو كيمياويات وسيطة‎ 


TY n 


معجمالنفط 


إحصاء البضائع والمنتجات الموجودة باخخازن 


فى Ap‏ مدة معينة . 


انقلاب inversion‏ 
أ ) تكرر طى فى الطبقات الصخرية ay‏ عنه انقلاب 


ب) غير الدوران الضون لمركب نشيط ضوئيا من 
us‏ إلى SP‏ أو من #مالى إلى ot‏ نتيجة لتغير 
الشكل الفراغى لجرىء المركب . 


inverted limb of a fold 


طرف ib‏ مقلوب 


وصف لطرف الطية إذا كان مقلوبا » أى أن 
سطحه الأحدث يكون إلى أسفل وسطحه الأقدم 


يكون إلى أعلى . 


غطس مقلوب inverted plunge‏ 
غطس طية باهيعة التى تجعل الطبقات 
الأحدث عمرا تحت الطبقات الأقدم عمرا . 


irreducable water متعذر إنقاصه‎ sla 
ماء غير متحرك يبطن حبيبات العضو‎ 
. et الخازن‎ 


تحر ف غير اللعكس irreversible deformation‏ 


( brittle deformation : انظر‎ ( 


int 


ماء متوقع interpreted water‏ 
ماء أرضى أمكن استنتاج وجوده بتفسير 


المعلومات الجيولوجية للبغر . 


زاوية التقاطع intersection angle‏ 
الرئيسى * 
ماء خلال interstitial water‏ 


ماء يوجد فى الفراغات البينية فى الصخر 


مماس التدخل intrusive contact‏ 
السطح الذى تلتقى فيه الصهارة مع 

صخور المنطقة فتحدث فيه درجة معينة من 
التحول أو تلتقط قطعا منه year‏ فى مادتها . 


invaded zone منطقة مجتاحة‎ 


invasion pipe دخيلة‎ à أنبو‎ 


أنبوبة مؤقتة لتوصيل الماء إلى جهاز الحفر . 


inventory جرد‎ 
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فصل النطاق المرغوب معالجته عن باق 
القطاع الاستراتجرافى حتى يمكن دراسته . 


صمام عازل isolating valve‏ 
صمام يستعمل فى عزل خط جانبى عن 


الخط الرئيسى للأنابيب . 


أسمر isomerisation ô‏ 
uus‏ طفيف. d‏ ترتيب الدرات. ف أحد 
الجزيعات دون الاخلال بعدد ذراته . 


التاسمر isomerism‏ 
وجود أكثر من مادة الها الصيغة الجزيئية 
T‏ | وإن کانت LA. à Aer‏ البنائية 


أيسو - iso - octane Os jf‏ 
مركب هدر وکربونی يتكون جزيؤه من 

سلسلة متفرعة من GU‏ ذرات من الكربون › 
يستعمل بعد خلطه مع ott‏ العادى لقياس 
الرقم الاوكتانى للجازولين » صيغته الكيميائية : 


. (Cg Hig) Cata” ( 


خريطة isopach map Aled‏ 
خريطة لما تحت السطح تبين ثخانة وحدة 
صخرية محددة . 


isobutane أيسوبوتان‎ 

هدروكربون يتكون من عشر ذرات من 
المدروجين متصلة "m‏ ذرات من الكربون على 
هيئة سلسلة متفرعة » صيغته الكيميائية : 
Ayo) (34)‏ ,€ | 


طية متائلة isoclinal fold Ja‏ 
طية يميل طرفاها فى اتجاه واحد وقد تكون 

EPOR 

isocline الميل‎ deo 

أ) سلسلة من الطبقات تميل كلها فى اتجاه 

Ax, 


الصخور المكونة لطرفيه تميل كلها فى AEV‏ 


ME E 


أشكال أيسومرية 
YS Gat us y‏ لف ال BSS‏ 
وفى صفاتها الكيميائية . 


iso-forms 


isolated folds الطيات المنعزلة‎ 
( broken folds : à!) 


isolating of formation 


عزل التكوين 
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معجمالنفط 
مطاط الأيسو isoprene rubber Ut‏ أيسوبنتان isopentane‏ 


; : : المطاط الاصطناع‎ . j 
: اوم العادية متفرع السلسلة » صيغته الكيميائية‎ d 


dida . مركب الأيسوبرين‎ 
. (CH2) (yy 4) 


"UN جاع‎ 


jet rock bit لقمة نفاثة‎ 

لقمة حفر للصخور الصلبة بها نافورة تبريد 
بالماء . 

هرسى صغير jetty‏ 


مكان على الشاطئٌ معد لاستقبال السفن 
الصغيرة والقوارب ورسوها . 


joint مفصل‎ - ١ 
شق طبيعى فى الصخور غير مصحوب‎ 


بزحزحة على أى من جانبيه . 


ilis - Y 

وحدة ot gil‏ الحفر Wb‏ محدد بثلاثين 
قدما . 
Y‏ - وصلة 


jointing ass 
. عملية التشقق الطبيعى فى الصخور‎ 


janitorial services خدمات نظافة‎ 


المكاتب والبانى . 


مکثف نافوری 

نوع من المكثفات يدفع فيه السائل المراد 
تبريده على هيئة نافورة ليقابل رذاذه السطح البارد 
فتنخفض درجة حرارته فى JH‏ . 


jet condenser 


jet fuel ( aviation turbine fuel - A. T. F) 
( وقود النفاثات ) وقود توريينات الطيران‎ 
قطارة بترولية تستعمل مصدرا للطاقة فى‎ 
توربينات‎ d الدفع النفشى وتستعمل‎ i. jail 
الطيران الغازية » ويتوقف تر كيبه وخواصه على‎ 
. المواصفات القومية‎ 


jet petrol ( JP ) cU! » d, 


(jet fuel : à ) 
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سقطت فى قاع البكرٌ فى أثناء عملية الحفر . 


دلو الفضلات junk basket‏ 
إناء يشبه الدلو يمكن فح قاعة أو غلقه اليا 
وهو يدلى فى البعر لجمع oe‏ الحفر . 


ملقط الفعات junk catcher‏ 
ملقط يستعمل nid d‏ الفتات وغيره من 


غاز باكورة juvenile gas‏ 
غاز يتصاعد لأول مرة من باطن الارض إلى 


سطحها . 


ماعات yl‏ ضية jugs = geophones‏ 
l‏ اسم دارج للسماعات المستعملة لرصد 
الاصداء تحت السطحية فى عمليات المساحة 

السيزمية الأرضية . 


الشعلة jumbo burner = flare‏ 
شعلة afu‏ عن احتراق الغاز الزائد فى 
حقول البترول والغاز . 


خطوط أنابيب متراكبة 
أنابيب متقاطعة ولكنها غير متصلة . 


jump over lines 


junk خردة‎ 


قطع من الحديد أو كسر من أنبوب الحفر 


E ibe د‎ 


وصلة » كيلى » 

وصلة رباعية المقطع أو سداسيته GF‏ 
منضدة الحفر الدوار » مثبتة من أسفلها فى أنبوب 
الحفر لتنقل إليه حركة الحفر الدورانية . وتنسب 
إلى مبتكرها ( كيل ) . 


kelly joint 


كير وسين ر جاز ( kerosene EN eis!‏ 
أحد ol bis‏ النفط يغلى ما بين Ce ١5٠‏ 


. م وهو سائل يستعمل فى الإضاءة ووقودا‎ ٠ 


kerosene treating unit 
وحدة معالجة الكيروسين‎ 
e وحدة خاصة يرج - الكيرو سين‎ 
حمض الكبريتيك المركز لإزالة المركبات‎ 
. الأروماتية والمركبات غير المشبعة منه‎ 


ketone - dewaxing 
إزالة الشمع بالكيتونات‎ 
إحدى طرق فصل الشمع من الزيت‎ 
الشمع مثل إثيل ميثيل كيتون » وميثيل بروبيل‎ 
كيتون» ويضاف إلى هذه الكيتونات قليل من‎ 
الببرين والطولوين لزيادة قدرتما على‎ 
. الاستخلاص‎ 





K 


ساق التدوير ( كيل ) Kelly‏ 
والمستعملة فى إدارة الأنابيب فى أثناء عملية 


الحفر . وينسب إلى مبتكره ( كيل ). 


جلبة « كيل » Kelly bushing‏ 
الجلبة التى يثبت بها عمود الحفر المضلع فى 

منصة الحفر . 

حبس عمود Kelly cock PEN‏ 
صمام لتامين دوران عمود PAI‏ السريع 

34 تنظيمه . 

kelly down » كيل‎ ١ أسفل‎ 

البئر . 

kelly hole Cd 0 ثقب‎ 


ثقب مربع بمنصة برج الحفر يمر فيه عمود 


الحفر المضلع . 


xls د‎ 


bit) معجم‎ 





إخماد killing a well pol‏ 
إيقاف تدفق الزيت من AN‏ وبخاصة عند 
اندفاعه . 


حقل ١ bt‏ كركوك » Kirkuk oil field‏ 
حقل نفط فى العراق مصيدته النفطية على 

هيئة حنيرة متاثلة e ٠٥ Ax GE‏ من 
الشمال الغرهى إلى الجنوب الشرق موازية لسلسلة 
الجبال الإيرانية فى الشرق » ويستخرج نفط هذا 
الحقل من تكوين من الحجر الجيرى المغطى 
بنطاق ملحى غير منفذ » da Uh.‏ عصرى 
الإيوسين العلوى والأوليجوسين على الترتيب . 
خبرة التنفيذ ( سر الصنعة ( know how‏ 
معرفة أسرار عملية تصنيع ما وتشمل 


حطوات التصنيع . 


ملباب « Kullenberg corer CCo‏ 
أداة لاستخراج عينات لبية من رسوبيات 

wi‏ البحر العميق » تعتمد على قوة الدفع بالضغط 
المدروستاق » تستخرج لبآ صخريا قد يصل 


طوله إلى عشرين مترا تقريبا . 


key 





key bed طبقة دالة‎ 

a‏ طبقة ذات صفات واضحة يسهل بها 
التعرف عليها فى عملية ربط الصخور . 

ب) طبقة يستعمل أحد سطحيها فى عمل 


خرائط المناسيب البنائية ٠‏ 


key horizon دال‎ gil 

أحد سطحى طبقة أو متكون أو فونة 

Lll peel, ayy j‏ غیت ينيد كرا عله 
الطبقات وعلم البنية . 


kick ( borehole ) فورة البثر‎ 

المرحلة السابقة لانفجار البكر عندما يزيد 

ضغط عمود الطين فى البكر » ولا يعنى هذا أن 
كل فورة Rs‏ تؤدى إلى انفجار البئر . 


killer well WSF بئر‎ 
yh تدفق النفط من‎ GRY Ae بعر مائلة‎ 


e شاع‎ 


, 9p 


Se = 


تركيب فى الصخور الطينية يساعد على 
تفككها على هيئة رقائق دقيقة كالورق » وتسمى 
بعض هذه الصخور الطفلية بالطفل المترقق” + 


تكلفة الو صو landing cost J‏ 
تكلفة نقل البترول إلى ميناء الوصول المتفق 

. عليه‎ 
landing legs Lall قوام‎ 


. ترتكز عليها منصة الحفر البحرية‎ Ay 


landsat لاندمات‎ 

ر مان dE‏ اص ور 

المساحات الأرضية » ويطلق المصطلح أيضا على 
الصور الضوئية الملتقطة بوساطة هذا القمر . 


انزلاقات أرضية landslides‏ 

زحف التربة الماسكة أو الصخور إلى أسفل 
نتيجة التشبع الزائد بالماء » وقد ينجم أيضا من 
ضعف الدعامات القاعدية فى اوضاع مائلة فوق 
طبقات طفلية أو طينية . 


L 


رواسب بحيرية 

صخور من رواسب تجمعت أصلا فى قيعان 
البحيرات أو المستنقعات وكشفتها على السطح 
حر کات الرفع 
sl‏ . 


lacustrine deposits 


= bree 
أسفلت نشعى = أسفلت بيرى‎ 
اسفلت ينز من باطن الارض ويتجمع على‎ 


lake asphalt 


هيكة حيرات . 

lake clays صلصال البحيرات‎ 
Vise! da uabal ن‎ curly, 

أو المستنقعات الختلفة الأعماق . 

lake marl = Boglime مارل الحيرات‎ 


صخور من رواسب جيرية طينية دقيقة 
رسيت اماك يعار لبحيرات أو المستنقعات 
OMNIS‏ سمعات ^ 


lamination 


ترفق 


= 04 ب 


معجمالنقفط 
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مخطط التوصيلات layout connectien‏ 
رسم يبين one sl‏ الختلفة بالمصنع ! 


شرفة مراقبة lazy bench‏ 
Old‏ لراقبة منطقة العمل » أو مقعد 
حشبى فى مكتب الحفار لمراقبة العمل . 


leaded gasoline = ethyl gasoline 


جازولين مرصص 


( ethyl gasoline : انظر‎ ) 


طفل هزيل lean clay‏ 
طفل لا يسهل تشكيله بالضغط البسيط . 


lean gas غاز هزيل‎ 

غاز طبيعى لا يحتوى على كميات كافية من 

اهدرو كربونات الاثقل من Oli‏ حتى يكن 
استخلاصها تجاريا . 


leather bed حلدية‎ iib 


جدران الصدوع وصدوع الغطاء الجلدى . 


large range tanker ناقلة كبيرة المدى‎ 


( tanker, large range - انظر‎ ( 


lateral fault جانبی‎ t^ 
صدع انزلاق مضربى حدثت فيه الحركة‎ 
بحيث أن المشاهد القادم نحو الصدع فوق مستوى‎ 
دليل معين كطبقة أو قاطع أو عرق »› لابد أن‎ 
من‎ AN ينحرف إلى اليسار ليقابل الجرء‎ 
. المستوى الدليلى المزاح من مكانه‎ 


lateral variation تغير جانبى‎ 

ظاهرة تغير طبيعة الصخور فى طبقة ما من 

مكان إلى != كأن تتحول الطبقة الرملية إلى 
طبقة طفلية . 


لا تريت laterite‏ 

راسب متبق أحمر اللون يتركب ف أساسه 
من أكسيد الحديديك Ley c OUI‏ من التحلل 
aue sli‏ للصخور السطحية فى المناطق 
الاستوائية . 


jay barge = pipelaying barge 
صندل مد الأنابيب‎ 


ج 
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مسمار موازنة 
مسمار مُحَوَّى أو ما يشابهه يوضع أسفل 
الاجهرة لضبطها ف وصح اففى 5 


leveling jack 


lift = elevator افع‎ ) 


(elevator : انظر‎ ) 


تكاليف الرفع lifting costs‏ 
تكاليف استخراج الزيت الخام من البئر إلى 


سطح الأرض . 


النفط ele!‏ الخفيف 
الزريت الخام الذى يستخرج من الأرض 
ويكون له وزن نوعى منخفض نسبیا . 


light crude oil 


وزن السفيدة فارغة light displacement‏ 
وزن السفينة وهى خالية من الحمولة . 


المقطرات الخفيفة light ends‏ 
المقطرات ذوات درجات الغليان المنخفضة 


أو المواد الغازية مثل البروبان والبوتان والبنزين ٠‏ 


leather jacket faults 
صدوع الغطاء الجلدى‎ 
مضاربا‎ d صدوع تتفق مع الطبقات‎ 
هذه‎ s lg » وتختلف معها من حيث اتجاه الميل‎ 
. الصدوع براسب طينى أصم‎ 


عدسة lens‏ 
s‏ فى كل الاتجاهات مترققا بعيدا عن 
وسطه . 


تعدس lensing‏ 
ترقق طبقة فى اتجاهات متعددة فتصبح 


بذلك عدسية الشكل . 


مدذر المنسوب level alarm‏ 
جهاز إنذار يوضع فى الصهارج يعمل عند 


وصول السائل إلى منسوب معين . 


leveling glass بيات‎ à Ji 
أنبوبة زجاجية توضع خارج أوعية التفاعل‎ 
وتنصل من قمتها ونهايتها بالسوائل الموجودة فى‎ 
لم هذه الأوعية ؛ وهی تبين مستوى السوائل‎ 
. فى اوعية التفاعل‎ 


Be mE 


معجمالنفط 
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الصخر lime rock Spel‏ 
صخر رسوبى يتكون فى أساسه من 
كربونات الكلسيوم وقليل من CALL‏ 
ويتصلب عند التعرض للهواء » ويستعمل أحيانا 
خاما للرصف . 


limestone sinks is y! pel T أحو‎ 
نتيجة‎ Uu, » جدرانها قائمة أو شديدة الانحدار‎ 


إذابة المياه الأرضية لكربونات الكلسيوم . 


limiting density الكنافة الحدية‎ 

كثافة الغاز عند الضغط الذى يسلك فيه 

الغاز مسلك الغاز الخال ويصبح ul‏ لقانون 
« بویل » . 


الطيات linear folds Lb‏ 
طيات الصخور الرسوبية التى يكون فيها 
الطول قدر العرض عدة مرات وتكون مضارب 
أطرافها موازياً بعضها لبعض على طول مسافات 
ار 
ومن أنواع الطيات الخطية ما يل : 


straight linear folds 
الطيات الخطية المستقيمة‎ - ١ 
. وهى التى تكون محاورها فى اتجاه مستقيم‎ 


زيوت خفيفة light oils‏ 
مقطرات البترول التى تقل درجات YL‏ 
o‏ 


عن Yos.‏ مكويه . 


light petroleum ( petroleum ether )‏ 
نفط خفيف ( إتير نفطى ( 
فيما بين "٠‏ م - ce:‏ وهو سائل طيار 


المقطرات العلوية light tops Uae‏ 
أخف الأجزاء التى تفصل من المقطرات 


light weight alloy أشابة خفيفة الوزن‎ 


أشابة لا حديدية يدخل فى تركيبها بعض 
المعادن الخفيفة مثل الألومنيوم . 


ligroin ( gasoline ) ) ليجروين ( جازولين‎ 
ينتج‎ xS Greed التقطور‎ i أحد‎ 

عند التسخين led‏ بين ۰ مو pose Ves‏ 
سائل يستعمل مذيبا by‏ التنظيف الجاف ووقودا 
طرف = جناح limb = flank‏ 
أحد جوانب طية صخرية محدبة أو مقعرة . 


EY = 
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إعداد coy pol‏ بعد إنزال التبطين فى 
داخلها . | 


أشابة ١‏ ليبوفيتر » Lipowitz alloy‏ 
أشابه درجة انصهارها منخفضة ( ١°۷م)‏ 
تتكون من LYN Spy Loe‏ رصاص 
AY‏ »2 قصدير » /٠١‏ كادميوم e‏ تستعمل فى 
صنع الرشاشات UY‏ التى تقاوم الحريق وفى 
صنع بعض اللعب وتنسب إلى مكتشفها العالم 
« ليبوفيتر ) . 


أسفلت مائع liquid asphalt‏ 
at cll‏ سائل يعاد تقطيره أحيانا 
لاستخلاص ما به من مقطرات بترولية . 


ماس Jie‏ 
جهاز تحليه الغازات البترولية الذى يهاس 
فيه سائل أحادى إيثانولامين مع المادة المراد 
حد السيولة 
كمية الماء الختلطة بالصلصال أو الطين 
عندما يبدأ فى التحول من اللدونة إلى الحالة 


المائعة . 


liquid contactor 


liquid limit 


استخلاص liquid-liquid extraction ly PU‏ 
استخلاص لبعض المكونات السائلة من 
خليط ما بواسطة مذيب سائل . 


arcuate linear folds 
الطيات الخطية المنحنية‎ - Y 
وهى التى تكون محاورها منحنية انحناءً‎ 
AG 


sigmoidal linear folds 
الطيات الخطية السجمية‎ — Y 
التى تكون منحنية كانحناء حرف‎ Ta 
. AU سيجما فى اللغة اليو‎ 


echelon linear folds 
طيات أوضاع محاورها كأوضاع درجات‎ 


السلم . 


dichotomic linear folds 


o‏ - الطيات الخطية att!‏ التفرع 
طيات تتفرع محاورها بعضها عن بعض 
كتفرع اغصان الشجرة . 


line of reefs الشعاب‎ bs 
بطوها الشعاب المرجانية على‎ af منطقة‎ 
ey aye Gils 


B ii 


( pipeline storage : a) 


line pack 


Se JE! 


liner completion 


ve 
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المضاهاة الليغولوجية 
مقارنة الصخور ونسبتها بعضها إلى بعض 
على أساس طبيعتها الحجرية . 


lithologic correlation 


lithologic log = sample log 
سجل الصخر‎ 
تسجيل على شريط ورق للخواص الطبيعية‎ 
. ولوصف الصخور المتتابعة فى قطاع البثر‎ 


علم الصفات الحجرية ر ليتولوجيا ( — lithology‏ 
دراسة الصخور من حيث البنية الدقيقة 
واللون والفخانة والتركيب Gaal‏ وأحجام 


المكونات وغير ذلك من المعالم المرئية . 


ليثومار € lithomarge‏ 
راسب صلصالى شحمى الملمس يتكون من 
bbe‏ من معدنى المالوزيت والكاولينيت › 
Gust,‏ ألوانه من الأبيض إلى الأصفر إلى 
الأحمر » ويغلب عليه المظهر المبرقش . 


littoral deposit راسب شاطئى‎ 


الحلاميد ats‏ بين منسوب Al‏ والجزر à‏ 


loaded displacement 
وزن السفينة محملة‎ 
. وزن السفينة وهى بكامل حمولتها‎ 


liquid volume fraction ) L. V. F ) 
للسائل‎ "d s 
. وحدة تستعمل فى قياس حجوم القطير‎ 


:: 11ج‎ 60 natural gas ( L. N. G) 

غاز طبيعى مسال 
غاز طبيعى يتكون أساسا من OL‏ والآيثان 
يسال بتخفيض درجة حرارته وبضغطه ليكون 


liquified petroleum gas ) L. P. G. )‏ 
غاز نفط مسال | 
الغازات الناتجة عن البترول التى تتحول إلى 
سوائل بالضغط والتبريد . 


شحم pa‏ ^ الأساس lithium base grease‏ 
شحم برافينى يخلط بأحد مركبات الليثيوم 


لزيادة قوة احتاله . 


ib, >‏ السحنة الصخرية lithofacies map‏ 
خريطة لما تحت السطح تبين التركيب 
Goal‏ والتغير فى الخواص الطبيعية والحفرية 


. لطبقة ما‎ 
lithological map dx d gd خريطة‎ 
. ما‎ iiba 


CNET S 
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خريطة ترسم على مقياس صغير فى العادة 
وتبين المعالم السطحية الرئيسية ONT‏ والطرق 
والسكك الحديدية le,‏ وغيرها بالنسبة إلى 
مناطق المناجم والمساحات الجيولوجية . وترفق 
خريطة المواقع e d‏ مع تقرير جيولوجى أو 
تعدينى أو خاص بالأعمال الحندسية المدنية › 
وتسمى أيضا خريطة دليلية . 


سجل log‏ 
)١‏ كتاب أو صحيفة أو لوحة تبين تقدم العمل 
وتفاصيل المراحل المتتابعة فى عملية جيولوجية . 
ب) سجل مفصل لا تخترقه عمليات احفر من 
cbe‏ . 

Ju,‏ سجلات من أنواع ud‏ مثل 
سجل الحفر وسجل الجس uS‏ وسجل 
الجس الحندمبى وسجل الجس Gall‏ وسجل 
(el s dy tt‏ 


long limb الطرف الطويل‎ 

جانب الطية غير aN‏ الذى يمتد أكثر من 

الطرف V‏ قبل انقلاب ا ميل » ويكون عموما 
الجانب الأقل ميلا لتلك الطية . 


حفرية طويلة المدى 
حفرية يمتد عمرها إلى ازمان جيولوجية 


long range fossil 


خط الشحن loading line‏ 
خط الأنابيب المستعمل فى شحن الناقلات 
وغيرها بالبترول . 


حوامل تعبئة loading racks‏ 
أو فى التحميل . 
منصة loading ramp de‏ 


منصة ذات ارتفاع vu‏ تستعمل ف 
تحميل الشاحنات أو عربات السكة الحديدية 
بالبراميل أو بالمنتجات . 


load - on - top system نظام التعبئة الفورى‎ 

ine‏ الشحنة CWE! Gy‏ الزيتية فى 

الات البترول وذلك بعد تفريغ pyle‏ 
الماع . 


الفط local pattern J^!‏ 
هيئة الصدوع واتجاهاتها وأنواعها يمكن 
تعرفها بالخبرة الجيولوجية الواسعة فى منطقة ما . 
ويطلق المصطلح نفسه Lal‏ فى محالات دراسة 
أجسام الخامات ورقائق الفحم . 


location map = index map 


خر يطة المواقع 


moy pss: 


معهجمالنفط 


lon 





صخر situ‏ المسامية low porous rock‏ 
صخر به نسبة ضئيلة من المسام مثل بعض 


QAM الصخور‎ 


أقل حرارة يمكن أن le Gay‏ الزيت فى 
بعض الظروف القياسية . 


low pour point 


شكل الحرف L-shape (L)‏ 
وصف للزوايا القائمة التى تكون عادة على 


هيئة حرف .L‏ 


lube hydrogenation 

هدرجة زيوت التشحم 
معاملة زيوت التشحم بغاز اهدروجين 
لإزالة ما بها من شوائب الكبريت ومن مواد غير 


مشعة 


lube oil ل‎ eds 
نوع من الزيوت المعدنية ذو لروجة عالية‎ 
, الالات‎ jaie Ca js E à | T" 


lube stocks cag SH أرصدة زيوت‎ 


ما يوجد من الزيوت فی الخخازن . 


al, Jo‏ ¢ ويحتمل ظهورها خلال ثخانات كبيرة 
من الطبقات c‏ ومعظم هله Y ol atl‏ تصلح 
للمضاهاة الجيولوجية فى أعمال المناجم والتنقيب 


عن ball‏ , 
صدع طولى longitudinal fault‏ 
صدع يوازى مضربه التركيب العام فى 

. المنطقة‎ 
longitudinal joint dab مفصل‎ 


c‏ مفصل ae‏ بموازاة خحطوط الانسياب فى 
الصخور النارية »ويكون أكثر ميلا وأتم ظهورا 
b>‏ تكون خطوط الانسياب لا أفقية . 


lost circulation alarm ARAT فقدان‎ aie 
جهاز خاص يقوم بالتنبيه عند تسرب طينة‎ 
. الحفر‎ 


lost section 


فطاع مفقود 

قطاع صخرى لا يظهر فى التتابع النموذجى 
وقد يحدث بتاثير صدع أو عدم توافق أو غير 
WU‏ 


low angle fault 


صدع منخفض الزاوية 
صدع تقل زاوية ميله عن £0 درجة . 
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lubricating gun x by uius 

أداة على isa‏ الغدارة ( المسدس ) تتصل 

بخزان الشحوم لدفع الشحم فى المشاحم بضغط 
s| gdl‏ : 


lubrication failure فشل التزييت‎ 
Caa عملية‎ Ja APER c y y JE 
. وزوال لزوجتہا‎ 


مزلقات lubricants‏ 
قطارة سائلة تنتج من تقطير النفط الخام 
وتشمل زيوت امحركات والزيوت الصناعية 


lubricating grease 


شحم التزيت 
الشحم المستعمل d‏ عمليات تشم 


الالات وامحاور . 


A‏ د 


M 


magnetic methods of exploration 

طرق البحث عن الخامات المعدنية بقياس 
مغنطيسية الصخور والمعادن فى مكان البحث 
وأساس استخدامها فى التنقيب عن معادن الحديد 


عاصفة مغنطيسية magnetic storm‏ 
تغير فجالى محس.وس فى lel‏ المغنطيسى 


magnetic tapes مغنطيسية‎ db M 
تلف‎ Me أثرطة مفنطة تسجل‎ 
. المعلومات الخاصة بالبثر‎ 


magnetometer 
( مقياس المغنطيسية ( مغنطومتر‎ 
. جهاز يستعمل فى قياس القوة المغنطيسية‎ 


حابس رئيسية main stoppers‏ 
الصمامات وانحابس الأساسية التى تتصل 
بالأجهرة أو بالأنابيب للتحكم فى جريان 


EN العو‎ 


خلط و ماكادام Macadam aggregate ٠‏ 
خلطة حجرية من كسر متساوية الأحجام 

تقريبا تستعمل فى الرصف e‏ وتنسب إلى مخترعها 
العام الأسترالى « جون ماكادام ۱۸١١ ( ٩‏ ) . 


شذود مغنطیسی 
مظهره عن بقية الخريطة . 


magnetic anomaly 


magnetic core orientation 
توجيه اللب مغنطيسيا‎ 
تحديد الاتجاه الأصلى للب الصخرى وذلك‎ 
. باستعمال صفات المغنطيسية‎ 


magnetic declination المغنطيسى‎ I SY 
الزاوية الواقعة بين مستوى الزوال‎ 
ف مکان‎ il atl Ji, Ji المغنطيسى و ہیں مستوی‎ 


اميل المغنطيسى magnetic dip‏ 
الزاوية التى تصنعها مع الأفق محصلة SIAN‏ 
المغنطيسى للأرض . 


~Yt4- 


معجوالنفط 


mai 


ةك ل اا aan‏ 


ناقلة عملاقة 


mammoth tanker 


( tanker, mammoth : انظر‎ ) 


manhole الصيانة‎ dad 
جانبية ببعض الأجهزة المستعملة فى‎ ins 
الصناعة » وهى تستعمل فى صيانة هذه الأجهزة‎ 
من الداخل کا تستعمل فى شحنها بالمواد المتفاعلة‎ 
tel 


صمام متشعب manifold valve‏ 
صمام متعدد المسالك يمكن بواسطته 
توصيل الموائع إلى عدة أجهزة بحسب الحاجة . 


منجاك manjak‏ 
ضرب من الخام البتومينى على درجة عالية 
من النقاوة 3 pul‏ > اللون t‏ لماع يوجد فى جزيرة 


باربادوس . 

يدوى manual‏ 
f‏ ) وصف لطريقة تشغيل Asc]‏ الاجهزة 
باستعمال اليد . 

اممبسطة 1 

map, aerial خريطة جوية‎ 


(aerial map : انظر‎ ) 


maintenance صيانة‎ 


male connection 


وصلة ذكر 


maleic anhydride value 
قيمة أنهدريد الالييك‎ 
يستهلكها الزيت‎ ION ET EI 
لتكوين مركبات بالإضافة » وهى تعبر عن نسبة‎ 
A الدايينات الموجودة بالزيت (المركبات‎ 
. ) تحتوى على رابطتين ثنائيتين متبادلتين‎ 


سوء التشغيل 
استعمال الأجهزة فى غير الأغراض 


mal - operation 


maltha Cu 
لزج ينر من فواصل الصخور‎ uen خام‎ 
أو مسامها » ويتجمع منه فى‎ e ye CE, 
برك حوضية الشكل عند سطح‎ ole بعض‎ 
البترولى واسع الانتشار‎ pl مثل هذا‎ . P: 
. فى حقول البترول‎ 


ES Yo. 
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marine band SF by 
طبقة من الطفل سوداء اللون دقيقة الحبيبات‎ 

تحتوى على حفريات Au‏ تنتشر d‏ العادة ا 
(e‏ دوك تغيرات ملموسة 6 ولذا AJ‏ اساسا 


فى أغراض المضاهاة بين التكاوين الجيولوجية . 


marine facies سحدة بحرية‎ 
ا كل رات‎ ett ERN Gol gh! 
. بخرى‎ 


marine riser system 
الشبكة البحرية الرافعة‎ 
fh سهان‎ G eats کر‎ 
البجرى والتى تمتد من قاعدة المنصة إلى فتحة‎ 
. قاع البحر‎ d البعر‎ 


شاخص دليل marker post‏ 
GJ‏ حمل لافتة بها بيانات خاصة » مثل 


أسماء القرى أو أرقام الطرق وغيرها . 


مراصفات التسويق 

خواص أو مواصفات معينة أو درجات 
جودة مناسبة يجب أن تتوفر فى السلعة قبل تداوها 
فى الأسواق . 


marketing specifications 


map, index = map, location 


خريطة المواقع 


(location map : انظر‎ ) 


خريطة ليثولوجية 


map, lithological 


( lithological map : انظر‎ ١ 


. , DES 

الأرقام والأحرف والعلامات الأخرى التى 

تبين على الخريطة الجيولوجية أو غيرها للدلالة 

على أنواع الصخور أو التربة أو التراكيب 

الجيولوجية فى المنطقة . وتطبع الرموز المتفق عليها 

فى ope‏ على جانب الخريطة » ويقابل كل منها 
ما يدل عليه من معلومات . 


map symbols 


مار کازیت marcasite‏ 

معدن من كبريتيد الحديد المتبلور ا 
اللون » يتبلور فى الفصيلة المعينية » صيغته 
(Fe S) (eS z) * AL Sl‏ . 


marginal well بثر هامشية‎ 


أ ) بعر بترول tine‏ الإنتاج يكاد لا يعود 
إنتاجها بربح يعتد به . 


(c‏ بكر نفطية يحدد موقعها على حافة البركة 
النفطية المستغلة فى الحقل . 


mar 





|( نطاق اضطراب بطول كتلة قارية يمتد 
إلى عمق عدة مئات من الأميال ويضم بور 
الرلازل العميقة . 

ب) صدوع أو نظم صدعية عظيمة 
Las‏ بحركات جانبية شديدة لها شان هام فى 
التركيب GL‏ للقشرة الأرضية . 


master joints رئيسة‎ polis 
تقطع عدذا من الطبقات فى غير‎ Jolin 
. وتمتد مسافات طويلة‎ c اتجاه الطباقية‎ 


أسفلت لادن mastic asphalt‏ 
| ) أسفلت غليظ القوام » ومن ثم تكون 
به مرونة . 


ب) خليط من الأسفلت والرمل وشظايا 
الصخر Qe e‏ ويصب ساخنا وينشر على 
الارض لرصفها» ويستعمل فى due‏ الماء 
ETT‏ 


قوالب الأسفلت المرن 
والب 


mastic blocks asphalt 


maximum economic recovery 


الإنتاج soled‏ الأقصى 


marsh buggy ) ies )‏ 
مركبات المستنقعات ( وحدات برمائية ( 
سيارة خحاصة ذاتية الحركة 934p‏ ببعض 
الاجهزة للقياس الجيوفيزيقى » ها عجلات عريضة 
تسمح بالتحرك على الأرض الرخوة أو فى 
CAM‏ » وقد تزود بعجلات كبيرة تنتفخ 
لتطفو بها فوق سطح الماء . 


غاز المسسقعات marsh gas‏ 
غاز okt‏ )3 يدي ) (CH,)‏ وهو أحد 
الكونات الرئيسية للغاز الطبيعى » وينتج أيضا 
من التحلل الجحزلى للنباتات فى المستنقعات › کا 
يوجد فى مناجم الفحم . 


صمام مغطى masked valve‏ 
صمام ذو غطاء يحميه من العوامل à, gol‏ 

أو من الصدمات 1 
4 مصمتة massive structure‏ 


جهاز حفر يمكن حمله dj‏ سيارة والتنقل 
به من موقع لاخر . 


master fracture 


کسر رئيسى 


— Yoy — 
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بلى ميكا نيكى mechanical wear‏ 
نوع من ul‏ كل d Sus‏ بعض cM‏ 


او بسبب سوء تشحيمها . 


صلب متوسط medium carbon steel Oy SJ!‏ 
نوع من الصلب يحتوى على قدر متوسط 
من الكربون ولا يحتوى على أية فلزات أخرى . 


medium curing asphalt 

أسفلت متوسط التفاسك 
أسفلت يتحول بعد فرشه إلى حالة الصلابة 

eee o^) d 


نقطة الانصهار 
درجة الحرارة التى تتحول عندها المادة 
الصلبة إلى الحالة السائلة » وهى تستعمل فى 
التعرف على المركبات امختلفة حيث أن كل مادة 
لها نقطة انصهار محددة فى حالتها النقية . 


melting point 


مصفاة غشائية 
جهاز يستعمل فى إزالة الأملاح من الماء 
عن طريق غشاء منفذ مشحون بالكهرباء . 


membrane demineralizer 


أقصى كمية للإنتاج اليومى من النفط 
أو الغاز يمكن الوصول إليها بعد رفع «uS‏ 
coy‏ بالتحكم فى الضغط داخل المكمن دون 
الانتاجية والاقتصادية فى العام بين LA LY‏ من 


maximum efficient rate of production 
أقصى معدل للكفاية‎ 
معدل لانتاج النفط يمكن الوصول إليه‎ Jel 
. معينة بعد رفع كفاءتها الانتاجية‎ A^ 


الحد الأقصى 0399 

أقصى وزن يمكن للشاحنة أن تحمله » 
وعادة ما يبين هذا الحد على جانب الشاحنة فى 
ترخيصها . 


maximum weight limit 


) دارس ( مليدارسى‎ ol 
. قياس نفاذية الصخر‎ 


Md. ( millidarcy ( 


mechanical seismograph 
سيزموجراف ميكانيكى‎ 


معهجمالنفط 
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مستخلص OLS Ai‏ 
جهاز لاستخلاص مركبات الكبريت 
العضوية بمحاليل خاصة . 


mercaptan extractor 


mercoid switch Gis; gti 


مفتاح يعمل بالزئبق فى قطع الكهرباء أو فى 
توصيلها . 


mercury Ur 
درجات‎ d فلز يشبه الفضة إلا أنه سائل‎ 
ووزنه‎ A* عدده الذرى‎ c الحرارة العادية‎ 
وهو يتحول إلى صلب عند‎ ٠٠١,55 الذرى‎ 
. م‎ YVo,Y م ويغلى عند‎ TAA 


كربيدات الفلزات 

مركبات تتكون باتحاد الفلزات بالكربون فى 
درجة حرارة عالية » كان يظن أنها أصل البترول 
وأن البترول ينتج من تفاعلها مع الماء ثم ثبت 
Yas‏ ذلك . 


مثبط metal deactivator spb‏ 
مادة من أصل فلزى تضاف إلى التفاعل 


. لتقليل معدله‎ he SUI 


metal carbides 


Menard pressure permeameter 

جهاز « مينار » لقياس النفاذية 
جهاز لقياس درجة نفاذية الرواسب بالنسبة 
للماء أو الغازات فى الآبار مباشرة c‏ وتعتبر قياسات 
هذا الجهاز مبدئية تحتاج إلى مراجعة فى المعمل 
باجهزة Gal‏ . وينسب إلى مبتدعه « مينار » . 


سطح هلال meniscus surface‏ 
سطح عمود quA ee‏ للهواء d‏ 
qb Yi‏ > وفك بكرن عدبا أو مقا تيغ il‏ 
أو نقص قوى التجاذب بين جزيئات السائل 
والصلب Ye‏ بين lee‏ السائل نفسه . 


طريقة ١‏ مر كبسول » Mercapsol process‏ 
يقة لإزالة الكبريت من مقطرات البترول 
ptm Wh Junta‏ 


mercaptan 
مركبتان = ثيوكحول = ثيوفينول‎ 
عضوية تحتوى على مجموعة الثيول‎ OS مر‎ 
التى تتكون من الكبريت والهدروجين وقد اشتق‎ 
اسم مر كبتان من الزئبق حيث أن هذه المركبات‎ 
. تكون مشتقات للرئبق‎ 


— Yot — 
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میثانول - كحول dee‏ 

سائل عضوى ينتمى إلى مجموعة 
الكحولات يغل عند pott, Y‏ وهو يختلط 
بالماء بجميع النسب © أنه قابل للاشتعال . 
والكحول الميثيل سام التأثير وهذا لا يستعمل فى 
صناعة المشروبات الروحية أو العطور ولكنه 
يستعمل مذيبا فى الصناعة » صيغته الكيميائية : 
)4 يدم أ يد ) (CHOH)‏ . 


methanol 


methyl cyclopentane ) M. C. P.) 

مركب عضوى حلقى تتصل فيه مجموعة 

الميثيل aae‏ البنتان الخماسية . صيغته الكيميائية 
(C Hi2) Cae 2)‏ . 


مناخ حل micro - climate‏ 
المناخ السائد فوق منطقة صغيرة . 


دقيق التبلور microcrystalline‏ 
صفة للمادة التى تتبلور على هيئة بلورات 


إخفاق فلرى metal failure‏ 
وصف ol li‏ عند إجهادها وعدم ULE‏ 
لظروف التشغيل وإصابتها بالقطع أو الالتواء 
أو التشقق . 
سداد فلرى حلقى metallic ring seal‏ 


نظام من حلقات متصلة بشكل دائرى 
ومثبتة فى جدار الصهريج وى حافة السقف 
eld‏ تسهل ح us‏ الصعود وامبوط 
للسقف . 


metasomatic pores مسام الاحلال‎ 

مسام تتكون نتيجة حلول مواد جديدة محل 

JAM‏ مكونات الصخر co‏ عن ذلك زيادة فى 
المسام i‏ 


methane ou 
غاز يستخلص من الغاز الطبيعى ويحتوى‎ 
جزيؤه على ذرة واحدة من الكربون وأربع ذرات‎ 
5١51١ من الدروجين وهو يسيل عند درجة‎ 
مئوية تحت الصفر > صيغته الكيميائية:‎ 
. (CH) ) يد,‎ 4) 


— yoo — 
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هجرة migration‏ 
حركة الزيت أو الغاز خلال الصخور وهى 

إما ارتحال أولى ينتقل فيه الزيت من الصخر الام 
عو مياد اک NES Uy‏ ری يعر 
فيه الزيت d‏ داحل صخر المكمن نحو مصيدة 


migration, parallel هجرة متوازية‎ 


( parallel migration : انظر‎ ) 


migration, transverse هجرة مستعرضة‎ 
= parallel migration هجرة متوازية‎ = 


( transverse migration : à ) 


millilitre ( ML ) 


مليلتر ( مل ) 
١‏ 
$i,‏ قاس RR (um)‏ عن حت من 


اللتر نستعمل فى حالة السوائل . 


mineral acid تمض معدن‎ 

مصطلح قديم أطلق على الأحماض غير 

العضوية الثلاثة » وهى حمض ادرو كلوريك 
وحمض النتريك وحمض الكبريتيك . 


microcrystalline mineral 
معدن دقيق البلور‎ 
: معدن بلوراته دقيقة الحجم‎ 


شع دقيق التبلور microcrystalline wax‏ 
شمع يتحول عند تبريده ببطء إلى حبيبات 


دقيقة d e‏ البلورات الصغيرة ; 


التنقيب الغازى الدفيق microgas survey‏ 

يقة للبحث عن النفط بالكشف عن 
غازات مثل الإيئان والبروبان والبوتان بوصفها 
شواهد التسرب فى المناطق الخيطة ببرك الريت . 


سجل دقيق 

منحنى يبين المقاومة الكهربية لطبقات البئر 
يسجل بواسطة أقطاب متقاربة محاطة بوسادة 
مطاطية ملاصقة لحوائط البثر . 


microlog 


micropores الثقبيات‎ 

مسام الصخور التى تقل عن ٠,٠٠١‏ ثم . 
وتتوقف حركة المام T‏ الصخور Mj de‏ 
الثقيبات فيبا الجزء الاكبر من المسامية الكلية ها 


مقطرات وسطى middle distillates‏ 
الغليان المتوسطة بالنسبة إلى بقية أجزاء القطير . 
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تجهيزات خاصة لاقامة العمال فى الحقل c‏ 
يمكن فكها ونقلها بسهولة من مكان إلى اخر . 


mobile camp 


حفار mobile drill QJ‏ 
حفار de‏ عربة يمكن نقله من مكان إلى 
اخر » يستعمل لعرفة تتابع طبقات الصخور . 


mobile drilling platform 
منصة حفر محمولة‎ 
OM منصة حفر تحمل على عربة خحاصة‎ 
نقلها من مكان لآخر ويغلب استعماها فى حفر‎ 
d Jul 


غو c?‏ جسم model diagram‏ 
شكل مجسم يمثل منطقة معينة بتراكيبها 


. وصخورها‎ Vb; 


moisture content محتوى الرطوبة‎ 

مقدار الرطوبة بمادة ما » ويعبر عنه بنسبة 
مكوية . 

moisture corrosion Usb JL كل‎ 1 


بى المعدات المعدنية wy‏ رطوبة الجو 
أو بطمرها فى التربة الرطبة . 


mineral filled asphalt 
أسفلت محمل بالمعادن‎ 
أسفلت تخلط به المعادن لزيادة قوة تحمله‎ 
. للضغوط ورفع مقاومته للاحتكاك‎ 


حشوة حجرية mineral filler‏ 
نوع من الحصى المفروز يستعمل مادة مالئة 
فى طبقة الاسفلت المستعملة لرصف الطرق 


لزيادة قوة محملها . 


زیت mineral oil QAM‏ 
سائل بميل لونه إلى الصفرة » أخف من 

الماء » ويتكون من خليط من اهدرو كربونات e‏ 
وهو من أحد الأسماء التى أطلقت على النفط . 


تربنتين معدل mineral turpentine‏ 
A‏ مقطرات البترول يغلى فى حدود معينة 
تختلف تبعا لمصدره › ويستعمل مذيبا فى الصناعة 


وفى صنع الطلاء والورنيشات . 


خام خليط mixed - base crude‏ 
زيت خام يتكون من خليط من CAS A‏ 
البرافينية والنافتينية . 


Ext‏ الخلط 
خزان GA‏ فيه مزج السوائل بعضها 


mixing tank 


معجوالنفط 


‘mol 





بنية توجد فى مواضع معينة فى الطبقات 
الأثقرة حيث تكون الطبقات مائلة ميلا موضعيا 
T‏ اححية واحدة . 


monoethanolamine ( M. E. A. ) 

أحادى إثانولامين 

مر كب عضوى يحتوى جزيؤه على مجموعة 
١‏ أمين » ومجموعة « هدر وكسيل » d jen t‏ 
«d s 2 c ai UAM is‏ صيغته 
| لكيميائية : 
(أيد. كر يدي . ن (ye‏ 

. CHO. C.H, NH,) 


" | 


monovalent atoms ذرات أحاديةالتكافوٌ‎ 

ذرات تتحد مع ذرة واحدة من الهدروجين 

أو مع 555 واحدة من p p T.‏ أحادى 
التكافؤ . 


montmorillonite مونتموريللونيت‎ 

مجموعة من المعادن الطينية تتميز بالانتفاخ 

متى وضعت فى الماء . تستمد صيغتهاالتر كيبية 
فرق ال الا 


(AL, Si, و0‎ COH, CA) V لو س‎ ( 


mooring dolphin دعامة إرساء‎ 


دعامة قوية تستعمل فى ربط السفن فى 
PR‏ 


molecular sieves جز بئية‎ jel 
مادة معدنية تتميز بلوراتها بدرجة عالية من‎ 

المسامية لوجود فجوات بين VR‏ » يتصل 
EE ET‏ 


الف oy c‏ بض ها دن Uy jam‏ رن 
أحجامها . 
molecule f$ y‏ 


مجموعة هن ذرتين أو أكثر يربط بعضها 
ببعض بوصلة كيميائية عن طريق الإلكترونات 
إما لتكوين مركب ثابت من ذرتين مختلفتين 
أو أكثر » وإما لتكوين جرىء GE‏ من ذرتين 
متشاببتين E‏ فى جزئات الغازات . 


Monel metal » مونل‎ « jl 
(UNA) سبيكة من النيكل فى حدود‎ 
x] والنحاس ( ۲۸./ ) وتحتوى على قليل من‎ 
وتقاوم‎ up والمنجنيز » تنصهر عند‎ 
à prn الا كل وتستعمل فى صنع أجهزة‎ 
المصانع الكيميائية‎ 


monkey wrench d bb 
مفتاح ربط ذو فك متحرك يمكن به ربط‎ 


أغلب أنواع الصواميل . 


monocline 


وحيد اليل 


— YoA — 
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motor octane number ( M.O.N )‏ 
الرقم الأوكتالى للمحرك 
الرقم الأوكتانى للوقود الذى يدل على 
أفضل أداء فى هذا المحرك . 


زيوت اخركات motor oils‏ 
زيوت تستعمل للتنظيف وإزالة الكربون 

الذى يتكون فى الات الاحتراق الداخلى بعد 
ساعات من التشغيل > وقد يضاف إلى الريوت 
البرافينية قليل من المنظفات الصناعية لزيادة 93 s‏ 


mud accumulation تر 1 الطينة‎ 


. طينة الحفر فى قعر اليكر‎ af 


mud fluid = drilling fluid 
AH مائع طينى = مائع‎ 
مادة سائلة تتكون فى العادة من طين ملام‎ 
كيميائية 3 معد نية‎ OLS py ممزوج جيدا بالماء‎ 
. الفتات الناتج والمحافظة على جدار الخرم‎ 


مدفع الطينة 
مضخة متحركة al‏ طينة الحفر الغليظة فى 
أماكن معينة من جدار البثر . 


mud gun 


mormon board ( قصابة‎ ( es 
جرار تستعمل فى ردم خطوط‎ WA لو حة‎ 
. الانابيب وتسوية الارض فوقها‎ 


خريطة فسيفساء mosaic map‏ 
خريطة معدة من تجميع صور جوية بعضها 
إلى بعض » Gey‏ نوعان : المؤسس وغير 
المؤسس : الأول هو الجمع على أساس مراجعته 
بالمسح الأرضى » وهو مكلف ويعتمد عليه فى 
أعمال الدقة واستظهار didi‏ التفصيلية . أما 
اكان فهو غير اماس :زهو Bode uM‏ 
أساس من المراجعة على المسح الأرضى 
Y,‏ يصلح للمساعدة على القياسات الدقيقة إلا 
أنه رخيص التكاليف . 


وقود المحركات motor fuel‏ 
ab‏ كيميائية تخلط lbh‏ فى المحركات 
الحرارية لتوليد BL‏ ميكانيكية » ومن أمثلته 
الوقود المستخدم فى محركات البنزين ومحركات 
الديزل OB Fly‏ النفاثة وغيرها . 


motor gasoline v SE 

البنزين المعتاد المستعمل فى محركات 

السيارات وغيرها » وهو يغلى ble‏ بين درجتى 
الحرارة : mp oe‏ ١۹م‏ . 


= و‎ cs 


معجمالنفط 


mud pumb مضخة الطينة‎ 

مضخة تدفع بالسائل الطينى فى داخل أنبوبة 

الحفر وترفع Pa Old‏ الناتج وتنقله خارج 
أنبوبة الحفر . 


mud tank 


40 ج الطينة 
OF Eno‏ فيه طينة الحفر . 


زيت متعدد الدرجات multigraded oil‏ 
زيت يستعمل فى محركات السيارات تتغير 
كثافته قليلا بتغير درجة حرارة الحرك . 


اتفاقية متعددة الأطر اف multilateral agreement‏ 


multinational oil company 
شركة زيت متعددة الجدسية‎ 
. شر كة تشترك أكثر من دولة فى رأس ماها‎ 


multi - pay well بئر متعددة المصادر‎ 


بكر c E‏ نفطها من عدة نطق . 


سيم 


mud 


h 


ثقب الطينة 
فط MN‏ 


mud hole 


خط حقن الطينة 
خط cas Vb‏ الذى يستعمل فى دفع طينة 
الحفر فى داحل البكر فى أثناء الحفر . 


mud injection line 


mud line خط الطينة‎ 
POESIE EDEN ST 
. أو سحبا‎ 


mud - logging تسجيل الطينة‎ 

اختبار فتات الصخر الناتج من عملية الحفر 

وكذلك ab‏ الحفر عند موقع البثر لبيان احتال 
احتوائها على أية اثار هدروكربونية . 


mud pits أحواض الطينة‎ 


توطئة لإعادة ضخها فى البثر . 


mud porosity 
( مسامية الطينة ( مسامية دقيقة‎ 
خاصية وجود المسام الدقيقة كالتى بالطين‎ 
وهى أدق أنواع المسامية‎ 


E 
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مجموعة من الصدوع المتقاربة والمتوازية 


. عام‎ AS 
multiple - shot instrament 
أداة قياس الانحرافات‎ 
جهاز يسجل انحرافات البكر واتجاهه عند‎ 
. أعماق مختلفة‎ 


multi - stage operation 
عملية متعددة المراحل‎ 
عملية صناعية تتكون من عدة خطوات‎ 
. متتالية‎ 


multiple blade bit لقمة مركبة‎ 


مدق متعدد الرؤوس يحتوى كل منها على 
عدة شفرات قاطعة . 


multiple completion متعدد الطبقات‎ JE! 
ف‎ cub ue من‎ zuy KA إعداد‎ 


5 dol وقت‎ 


صدوع متعد دة multiple faults‏ 


ay عا‎ 


UNT JA 
أحد أفراد مجموعة من الأحماض الحلقية‎ 
. المشبعة التى توجد فى بعض أنواع الزيت الخام‎ 


naphthenic acid 


خام نفٹینی naphthenic crude‏ 
زیت بترول يتكون أساسا من ASM‏ 
الحلقية المشبعة ومشتقاتها . 


naphthenic fraction raffinate 


جزء النفتا بعد إعادة تقطيره . 


رصيد naphthenic stocks AS!‏ 
مخزون النفتا . 
الصخور المغتربة nappe‏ 


أجسام هائلة من الصخور تحركت من 
مواضغها الأصلية مسافات. لاتقل عن AM‏ 
واستقرت فوق صخور أخرى RR‏ عنها, 
وتنتج هذه الحركة عن حدوث de olb‏ 
مقياس هائل . 


N 


اللفتا naphtha‏ 
قطارة بترولية بين الجازولين والكيروسين 

تتقطر بين درجتى Yes g Vee‏ مئوية las‏ 
لنوعية النفتا » خفيفة » أو ثقيلة وتستخدم النفتا 
بأنواعها مواد ple‏ لصناعة البتر وكيمياويات . 


سلفونات naphtha sulphonates kas!‏ 
إسترات هدروكربونية الحمض الكبريتيك › 

ms‏ من معالجة قطفة النفتا بحمض الكبريتيك 
d‏ کر 7 تعمأ E‏ صنع المنظفات الصناعية ۰ 


اللفتالين naphthalene‏ 
مركب أروماق يتكون باندماج حلقتين من 
حلقات البنزين »> صيغته الكيميائية : 
(Cig Hy) Cat VL)‏ وهو مسحوق أبيض 
لون در tls: dudo‏ ول ito: A‏ 
الأصباغ 


naphthenes c 

م ركبات عضوية هدروكربونية تتكون 

جزيئاتها من حلقات مشبعة من ذرات الكربون › 
توجد فى أغلب أنواع البترول الخام . 


- im 


معجوالنفط 


أسفلت طبيعى natural asphalt‏ 
i‏ سفلت يوجد طبيعيا فى بعض المناطق التى 


يتوافر فيها البترول . 


تدفق طبيعى natural flow‏ 
انسياب الغاز أو النفط بفعل dane‏ 


الطبيعى . 


غاز طبيعى natural gas‏ 
(T‏ خليط من المدروكربونات الغازية 
توجد فى الطبيعة وترتبط برواسب البترول فى 
أماكن كثيرة . 
(oo‏ فى علم المياه : الغازات التى توجد فى 
المسافات البينية فى الصخور فى حالة التشبع . 


natural - gas liquids 
SJ, تكون غازية فى المستودع النفطى‎ 


تستخرج بالتكثيف أو بالامتزاز . 


جازولين طبيعى natural gasoline‏ 
s xl‏ الجازولين التى تتصاعد مع الغاز 
الطبيعى من جوف الأرض ويجرى تكثيفها 
بالضغط أو بالتبريد »> ويكون هذا النوع من 
ا لجازولين عالى النقاوة فى المعتاد . 


nar 


narrow range distillation 
تقطير ضيق المدى‎ 
تقطير المادة بين درجتين متقاربتين إلى‎ 


حد ما للحصول على قطير متجانس التركيب . 


native yale 

صفة للعنصر الذى يوجد فى الطبيعة مفرداً 

غير متحد بغيره » ويطلق فى العادة على الفلزات 
كالزئبق الصرف والنحاس الصرف . 


أسفلت خام native asphalt‏ 
clin‏ لم pad‏ طبيعته ويستعمل بعد فصل 


ase dapi ol he 


ناتروليت natrolite‏ 
معدن من الزيوليعات يتبع النظام 
البلورى المعينى > صيغته التركيبية: 

Vy Y - ص لو ( لو سم)‎ ( 
. (Na, Al ( Al Si, ) O,, - 2H0) 


نطررن natron‏ 
معدن يتبع النظام البلورى وحيد اليل € 
( ص 15 - ٠١‏ يد (Na, CO, - 10H, OX Í‏ 


E 
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net oil sand الرمل الزيتى‎ dle 
الرمل الحامل للزيت کا هو محدد من‎ ae 
دراسات السجلات الكهربية واللب الصخرى‎ 


du‏ الرمل انتج 
سمك الرمل الزيتى الذى يتيح إنتاج الزيت 


net producing sand 


net sand الرمل‎ dle 
السمك الحقيقى للرمل الموجود ف التكاوين‎ 


الصخرية کا تحدده السجلات الكهربية . 


net slip GY PY aa 

المقدار الكلى لانزلاق tol‏ جدارى صدع 

على جداره الآخر ء وهى المسافة التى تقاس على 

سطح الصدع بين نقطتين على جدارى الصدع 
كانتا متجاورتين قبل التصدع . 


الحمولة الصافية net tonnage‏ 
الوزن الصاق الذى تستطيع الناقلة 
أو السيارة of‏ .4 


neutral point نقطة التعادل‎ 

النقطة التى يتعادل عندها الوزن (AIS‏ من 

الحمض مع وزن also‏ من القاعدة e‏ وتعين 
باستعمال الادلة فى stall‏ . 


سجل das.‏ طبيعى 
= سجل الجهد الكهربى 


natural log 

= potential log 

= self potential log 
JU سجل الجهد الكهربى‎ = 

= spontaneous potential log = S. log 
UJ! سجل الجهد الكهربى‎ = 

منحنى يدل على فرق الجهد الكهربى الذى 

يتولد نتيجة التفاعلات الكيميائية الفيزيقية بين 

الصخور وبين ما تحتويه من سوائل . 


natural rock asphalt 
حجر الأسفلت الطبيعى‎ 
حجر رمل مشبع بمادة الأسفلت يوجد فى‎ 
das 


صمام إبرى needle valve‏ 
فى التحكم فى سرعة انسياب الغازات . 
باحات سالبة negative areas‏ 

مناطق غير مستقرة فى قشرة الارض ذنت 
|B‏ حركة ol xe by‏ إلى $15 
الرسوبيات . 


Nernst’s law CLA « قانون‎ 

قانرن ينص على أن ذوبان ملح فى محلول 

يقل بوجود ملح آخر فى انخلول له أيون مشترك 
مع الملح الأول . 


= yes 


معجمالنفط 





nitroglycerine = explosive oil 
PAN النتروجلسرين = الزيت‎ 


( explosive oil : انظر‎ ( 


non-associated gas 

غاز غير مصاحب - ( غاز منفرد ( 
الغاز الطبيعى الذى يتصاعد من باطن 
الأرض من مكامن لا تحتوى على زيت البترول . 


ناقلة لا اتحادية non-conference carrier‏ 
ناقلة غير منضمة إلى اتحاد شركات 


المللاحة . 


الباين nonconformity‏ 
هو أعلى درجات عدم التوافق » وفيه تكون 
الجموعتان غير المتوافقتين من نوعين مختلفين من 
الصخور » فتكون المجموعة القديمة من الصخور 
النارية والمجموعة الحديثة من الصخور الرسوبية 
ويفصل بين ا مجموعتين سطح تعرية واضح . 


أشابات لا حديدية 
سبائك تتكون من فلزات غير الحديد مثل 
أشابات الألومنيوم والزنك . 


non-ferrous alloys 


non-hydrocarbon components 
مكونات لا هدركربونية‎ 
مواد غير هدرو كربونية توجد عادة فى الغاز‎ 
الطبيعى قبل معالجته ومن بين هذه المكونات الماء‎ 
. وثانى أكسيد الكربون والنتروجين‎ 





neu 
neutral salt ملح متعادل‎ 
لا متعادلا عند إذابته فى‎ ple ملح يعطى‎ 

الماع . 


كيميائيات التعادل neutralization chemicals‏ 
المواد الكيميائية المستعملة لمعادلة "EG‏ 
و تتسبب المادة الاخيرة UAM mm a‏ الرواسب 


أشابة « نيوتن» 

أشابة تتميز بدرجة انصهارها المنخفضة ع 
تتكون بصهر ثمانية أجزاء من البزموت مع خمسة 
أجزاء من الرصاص وثلاثة أجزاء من القصدير 
وتتصهر عند °٩ ٤‏ .2 


Newten alloy 


n-heptane ( Oka - E) عادى‎ Oks 

مركب هدر وکربونی يتكون جزيؤه من 

سبع ذرات من الكربون على هيئة 
لاه مستقيمة » صيغته qu ETE)‏ 


(C6, Bic Cu ك‎ ( 


هکسان عادى ( ع - هکسان ) n-hexane‏ 

مركب هدرو کربونی يتكون جزيؤه من 
مستقيمة وهو أحد مكونات الجازولين » صيغته 
الكيميائية : )5 ) ) (CH‏ . 
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أدوات مقاومة للشرر 





non-sparking tools 


الخاصة لاتحدث شررا عند ارتطامها » وهى 


تستعمل فى معامل تكرير النفط . 


سائل غير non wetting liquid She‏ 
سائل JAY‏ الاسطح مثل الزئبق على 
الزجاج ; 


normal anticlinorium 
حنيرة مر كبة عادية‎ 
المستويات المحورية لطياتها‎ qub محدبة‎ 
. الثانوية فى الاتجاه السفل‎ 


ميل normal dip sale‏ 
الميل العام أو الإقليمى للصخور الطبقية على 
امتداد منطقة واسعة بصرف النظر عن الميول 
ا م کد بی ao ices all‏ 
ETUUESE‏ 


normal fault — gravity fault 
عادى‎ £M 
( gravity fault : à ) 


طرف عادى normal limb‏ 
طرف الطية المقلوبة الذى Bat‏ بالترتيب 


الأصلى للطبقات le‏ دون أن يتغير . 





اسطوانة غير ممغنطة 

خزانة غير ممغنطة تستعمل مع اداء قياس 
الاحراف وهى مصنوعة من الدورالومين 
Duralumin )‏ ( أو البرونز e‏ 


non-magnetic barrel 


nonpiercement salt dome 
قبة ملحية لا اخترافية‎ 


تعلوه gale Y,‏ : 
ib‏ غير غاطسة nonplunging fold‏ 
طية محورها أفقى »› وإذا مال محورها فهى 

. غاطسة‎ ab 
non-return valve لا ارتدادى‎ alow 
nonsparking metals فلرات لا شرارية‎ 


فلزات لايصدر Ve‏ الشرر عند احتكاكها 
أو طرقها »> ومن أمثلتها النحاس والألومنيوم 
والقصدير والرصاص وبعض الإشابات مثل 
sy,‏ النحاس والبريليوم أو برونز الألومنيوم » 
وهى تستعمل فى صنع اجهزة تشغيل المواد 
الشديدة التطاير أو السريعة lat!‏ , 


- Yy - 





وذلك لأن الطى يظهر فى ناحية وأحدة 2X‏ 


كحول n-propyl alcohol sale heyy‏ 
كحول یتر كب op pe‏ من ثلاث ذرات من 
الكربون وترتبط فيه مجموعة اهدرو كسيل بذرة 
الكربون الطرفية » وهو ope‏ بالماء » صيغته 
الكيميائية : ( liu‏ يد ) ) CC4H,OH‏ . 


number of bailerful per hour 
منازح / ساعة‎ 
من البكر من الماء مقدرا بعدد‎ pA معدل‎ 
المنازح فى الساعة » ويراعى أن يعادل مايتسرب‎ 
. إلى البثر من ماء التكوين الذى ججرى فيه‎ 


nor 





"hn. 
Bale من‎ CGU يحتوى على الوزن‎ J sl 
: ما » يستعمل 3 عمليات المعايرة‎ 


normal solution 


normal synclinorium 
طية إقليمية عادية‎ 
طية مقعرة كبيرة تتشتت المستويات الحورية‎ 
. لطياتها الثانوية فى الاتجاه السفل‎ 


nose Au 


تحدب طباق ناقص QA‏ يبدو کالألف 


سير 


بحوث تجرى على تأثير بعض المضافات التى 


منطقة خارجية off-plot area‏ 
المنطقة التى تقع حارج موقع العمل . 


بثر موازنة offset well.‏ 
بعر تحفر لموازنة الضغط فى بقية ابار الحقل . 


حقل offshore field SX‏ 
J>‏ بترول cA‏ على مبعدة من 
الشاطى 1 


منشأة offshore structure i s‏ 
منشأة على قاع البحر على مسافة من 
الشاطى : تستعمأ لبناء منصة tt‏ أو لحمل أجهزة 


الإنتاج , 

offshore well بحرية‎ s 
مارب‎ pl EU ق‎ ie عر تروك ع‎ 

. (blast من‎ 


0 


الترامات obligations‏ 
المصروفات التى يجب دفعها › مثل حصة 


صدع مائل 
jus‏ انظر : diagonal fault‏ ( 


oblique fault ع‎ diagonal fault 


مفصل مائل 
مفصل مضربه يميل على مضرب الطبقات 


oblique joint 


صدع مائل الانرلاق oblique-slip fault‏ 
صدع تكون da‏ الانزلاق فيه بين oll‏ 


بئر مراقبة observation well‏ 
5 نستخدم لتقصى حقائق اللكمن أو UAM‏ 
أجزائه فى أثناء الإنتاج . 


E‏ 2 الأوكتان 


octane research 
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oil deposits رسوبيات الزيت‎ 


حبيباتها 


تدهور الزيت oil deterioration‏ 
تحول جزء من الزيت إلى مواد أخرى إما 
عن طريق الاكسدة وإما بواسطة البكتريا أو 


غيرها من العوامل . 


oil drain valves 


صمامات تصريف !7 ca‏ 
الصمامات التى تتحكم فى تدفق الزيت . 


رشح النفط oil filtration‏ 
حر aS‏ النفط الشعرية فى القنوات الضيقة 
التى تصل بين مسام الصخر فى اتجاه قعر البعر 
ليندفع إلى أعلى » إما بضغطه الذاق وإما بضخه 
من السطح . وينشط رشح النفط عندما يزداد 
الضغط فى التكوين الحامل للنفط عن الضغط فى 
PP‏ 


oiled forms 


قوالب مغطاة بالزيت 
قوالب مطلية بالزيت . 


oil or gas field حقل زيت أو غاز‎ 

منطقة منتجة للمواد الهدروكربونية وقد 

يشمل الحقل عدة تجمعات نفطية يتكون كل منها 
من تر كيب جيولرجى منفرد . 


مرافق خارجية offsite facilities‏ 
الرافق التى تقع خارج موقع العمل وتساعد 
ى العملية الإنتاجية أو فى عمليات نقل المنتج . 


off-take "2. c 
. فرع جانبى فى الخط الرئيسى للأنابيب‎ 


غير مطابق off-test‏ 
وصف للمادة التى لاتنطبق عليها المواصفات 

المطلوبة . 

oil accumulation cu 9! aot 


المرحلة we‏ في سلسلة وجود الزيت فى 

: O 1 

باطن الارض وهى » تكونه فى صخر المصدر ثم 
هجرته ثم E‏ فى صخر المكمن . 


طين UM‏ الزيتى oil base mud‏ 
طين الحفر الذى يضاف إليه زيت البترول 
أيصبح وسطا Wh‏ تسهل حركته داخل ctl‏ 
ويستعمل هذا الوسط الطينى المائع للحفاظ على 
البترول داخل مكمنه نظرا للزوجة هذا الوسط 
المائع . 


طبقة حاملة للزيت oil-bearing layer‏ 
إحدى الطبقات الصخرية التى تحوى الزيت 
فى داخخلها . 


TNs 
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oil layer asi طبقة‎ 


النفط المتجمع فى داحل منطقة gic‏ ده من 
القشرة الارضية . 


oil loading berth مرسى شحن الزیت‎ 


ا موضع البحرى أو الشاطئٌ الذى تشحن 
فيه ناقلات النفط . 


oil loading rate معدل شحن الزيت‎ 


السرعة التى يتدفق بها الزيت إلى الناقلات . 


oil loading terminal مصب شحن الزيت‎ 


ab‏ أنابيب الزيت النفطى التى تملا منا 
OL‏ النفط . 


oil migration هجرة الزيت‎ 
Bh e كات ان‎ c^ cas Sasi 


eil pool hill نفطى = بركة‎ and 
SF تكوين مسامى منفذ فى باطن الارض‎ 
: للإنتاج‎ 


oil or gas province بتر ولية أو غازية‎ iha 


منطقة تشمل عددا من حقول النفط 
أو الغاز مثل منطقة خليج السويس ( بترول ) 


نظام t‏ النفط oil gathering system‏ 
de pee‏ هن LIUM‏ والأجيرة LEY,‏ 
تزود بها حقول النفط c‏ تستعمل فى Jë‏ النفط 
والغاز » وى فصل کل منهما عن PW‏ 
وتوصيلهما إلى مقار التخزين ار حطات 
الضغط وتستعمل أيضا فى فصل اى شوائب 
أخرى e‏ حبات الرمال الدقيقة أو تجلطات 
البارافين وغيرها > وى إزالة ملوحة النفط 
a4,‏ كربونات الخفيفة منه. وتتغير هذه 
النظم بحسب مواصفات النفط المنتج من كل 
حقل . 


oil gushing (oil flow) 


اندفا ع النفط من مكمنه إلى رأس البئر على 
السطح ply‏ ضغط المكمن الطبيعى فقط . 


تسدفق الفط 


oil indications ) زيت البترول‎ ) bad! دلالات‎ 


بعض الظواهر والعلامات الخاصة التى قد 
تدل عل وجود hell‏ ( زيت البترول ) . 


c ا‎ 


معجمالتفط 





كميات البترول التى تبحر من مصادره . 


مستافو oil smellers eis!‏ 
أناس يرون أن الهم قدرة شخصية على 

تعرف أماكن وجود الطبقات الحاملة للنفط 
وتعيين أماكن مناسبة للحفر من أجل استغلاله . 


oil spill = ofl spillage انسكاب الزيت‎ 

تدفق الزيت E‏ ما أو تيجة لحادث » 

ومثال ذلك ظهور الزيت فوق سطح مياه البحر 
عند غرق الناقلات . 


oil tank الزيت‎ te^ 
. يخزن فيه الزيت‎ GU الاسطوانى‎ cle gl 


ناقلة c jt‏ 
سفينة مخصصة لنقل البترول حيث يختزن 
السائل فى باطنها فى خزانات متعددة . 


oil tanker 


oil - water contact 
تماس النفط والماء‎ 
السطح الفاصل بين النفط والماء فى داخل‎ 
فيه هذا‎ dey العمق الذى‎ Baty » المكمن‎ 
السطح يمكن سحب النفط دون سحب الماء من‎ 
uM 


oil 
oil reserve احتياطى الريت‎ 
ds كمية الريت المتاحة والموجودة بالمكمن‎ 
oil resources موارد بترولية‎ 


كميات البترول الختزنة فى طبقات PN‏ 
ونما يستخرج منها . 


oil sand = tar sand 
رمل الزيت = رمل القار‎ 
يحتوى على البتومين أو‎ do da) صخر‎ 
عالى اللزوجة ولايمكن استخلاص‎ bill 
. اهدرو كربونات منه بالطرق التقليدية‎ 


تسرب oil seepage cu‏ 
C‏ خروج الزيت من خط الأنابيب أو من الآبار 
أو الصهاريم نتيجة لخطا أو لحادث ما . 


ب) نشع الزيت من شق فى سطح الأرض . 


oil shale الزريت‎ Jue 
غنى بالمادة العضوية‎ dib صخر رسولى‎ 
ويمكن استخلاص اهدر وکربونات منه بالتقطير‎ 


QA gt Oae درجة حرارة تقارب‎ ALS 


oil shipments الريت‎ cuo 


NY n‏ بست 
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الزيوت الثقيلة التى تتخلف من عمليات 
التجرئة والتى يفصل مہا الشمع . 


أوليفينات olefins‏ 
مر OLS‏ غير مشبعة نحتوى جزيئاتها على 
SAIS ay!‏ 


oleic acid أولييك‎ uas 
: مض دهنى غير مشبع صيغته الكيميائية‎ 

iis re T )‏ يدك ( ) (Ciy H3 COOH‏ 
عديم الذوبان فى الماء ويذوب فى الكحول وى 
الإتير » ويوجد فى الدهون النباتية والحيوانية . 


on- plot ( plant area ) الموقع‎ à 
صفة للابار التى تقع فى داخل موقع‎ 
: العمل‎ 


aiku‏ داخلية 
Axa‏ الم 5 4 دانم قم || 


on - plot area 


on - shore area 


حقل البترول أو منطقة العمل امجاورة 


oil well plugged back نفط سدت‎ y 
e € pe النفط أو الغاز منہا وسدتث‎ oli 
ie SH) IS} od BUI LY) ميك‎ Abe 
ضمانا لعدم تسر ب الماء الملح العميق إلى ابار‎ 
. المياه السطحية أو إلى الخزانات المائية المجاورة‎ 


مسح بكر الزيت oil well surveying‏ 
دراسة صفات asl ES‏ )3 من نواحى 
الاستقامة الرأسية والاتساع ... إن . 


معادن alla‏ بالنفط 

مجموعة من المعادن يوجد أحدها أو بضعة 
منها فى صخور المكمن » يلتصق بها النفط التصاقا 
شديدًا بدرجة لا تمكنه من الانفصال Ye‏ 
وهو ما يسبب قصورًا فى الإمداد النفطى فى كثير 
من الآبار بالرغم من توافر صخور المصدر 


والمكمن المناسبة . 


oil - wet minerals 


oil window 
عمق محدد بالقشرة الارضية يتم عنده تكون‎ 

البترول فى صخور المصدر وتتراوح درجة 
الحرارة عند ذلك العمق بين : co.‏ هلا١‏ 


در جه شد ره 4 


oily residues 


} i rau - 


بعر غير مبطة 
بئر يتم حفرها dy‏ تبطن بالانابيب . 


open hole 


طرق التشغيل 
طرق التشغيل we c dl‏ داحل 
المصنع . 


operating practices 


operation requirements 
مسنلزمات التشغيل‎ 
المواد الخام والتجهيزات والمعدات والعمالة‎ 
. اللازمة لتشغيل وحدة صناعية كاملة‎ 


المتعهد القام بالعمليات operator‏ 

الشخص أو الشركة الذى يتعاقد مع المالك 
أو أصحاب الامتياز Aud‏ كل أعمال البحث 
والاستغلال أو بعضها » مثل المسح الجيوفيزيقى 
والحفر وغير ذلك . 


ordinary oil tank 
المعتاد‎ c e oe 


oriented core لب موجه‎ 

غَينة رة النطواتقة. Me Shes‏ 

Ru eT 
. داحل الطبقات‎ 


ons 


on stream Jus 
OP صفة للمعدات التى نذأ تشغيلها‎ 
. التصايم‎ hx- جزءا من‎ 


أسفلت تم اختبار خواصه ومطابة-ه 


للمواصفات المطلوبة . 


on - test asphalt 


سر oolitic T‏ 
v‏ يشبه ile got‏ بيض السمك من المعادن 
والصخور . 
opaque M‏ 
صد ع مفتوح open fault‏ 


puo‏ جداراه منفصلان ويملاً ما بينهما 
راسب من الصلصال أو البريشة » وقد يكون 
الصدع نفسه bo paia‏ من ناحية ومغلقا من ناحية 
eee‏ 


open fold i> gis Lb 


طية ينفر ج طرفاها على زاوية كبيرة . 


open graded aggregate 
مجمع صخرى غير مفروز‎ 
يتكون من قطع مختلفة‎ Hel صخر فتاق‎ 


= اي‎ m 
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فرق التوازن overbalance‏ 

الفرق بين ضغطين : ضغط عمود طبقة 
ah‏ فى داخل البئر والضغط المضاد الناتج عن 
الا الى الجر اة 


over filling إطفاح‎ 


aza حتى تسكن‎ E e الخزان أو‎ sb 
. السائل‎ 


overfold = turned fold = overthrown fold 
طية ينعكس وضع الطبقات الأصلى فى أحد‎ 
4. طرفيها نتيجة لالتفافه على زاوية أكبر من‎ 


در جه . 


overhanging salt dome الملح المظلية‎ id 
قباب الملح حين تتخذ شكل المظلة‎ 
aA all بات عيش‎ ats باجا‎ dole hey 


overhauling شامل‎ ¢ Ae} 

dad b jus do Wl الأجزاء-‎ ps 
NE 

overhead accumulator المر $ العلوى‎ 


التقطير توطئة لاعادة تجزئتها بالتقطير . 


YVo — 


orifice mixer فلاب مثقب‎ 


السوائل الغليظة القوام ; 


Original pressure = bottom - hole pressure 


الضغط الأصلى = ضغط pb‏ البئر 
) انظر : bottom - hole pressure‏ ( 
outcrop J pas‏ 


حصيلة التفاعل أو كمية المادة المنتجة فى 
نباية أى من العمليات الصناعية . 


outlets tT LF 
فقحات جانبية خر ج منها الغازات‎ 

. أو السوائل‎ 
outpost well متطرفة‎ E 


بئر امتدادية outstep well‏ 
gu‏ حفر لتعيين امتداد حقل النفط فى أحد 
الاتجاهات . 


معجمالنفط 
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over thrown fold = over fold 


- 


(over fold : ail ) 


دسرة شديدة overthrust‏ 
|( صدع دسرى قليل اليل ذو dda‏ انزلاق 
كبيرة VWI pls‏ كثيرة . 

ب) صدع دسرى يكون العنصر النشيط فيه 
هو الجدار المعلق لا الجدار السفلى . 

ج) ناتج عملية دسر الجدار المعلق نسبيًا فوق 
الجدار السفلى فى الصدوع . 


كتلة دسر شديد overthrust block‏ 


) overthrust sheet : انظر‎ ) 


overthrust sheet ع‎ overthrust block 

غطاء دسر شديد — AES‏ دسر شديد 
als”‏ الصخور cll‏ فوق LS game‏ صدع 
منخفض الزاوية c jl‏ مسافة تقدر باميال ] 


overturned fold طية مقلوبة‎ 
الحورى مائل‎ Whew صخرية‎ ib 
آلا‎ d old bite, 


نفقات overhead costs à; Jo]‏ 
المصروفات التى يجب إضافتها إلى تكاليف 
الإنتاج لحساب التكلفة الحقيقية للمادة المنتجة . 


خطوط overhead lines dy gle‏ 
حطوط الأنابيب الحاملة للغازات أو البخار 

التى تعبر ساحات المصنع فوق دعامات خاصة 
حتى لا تعوق الحركة . | 


overlap العجاوز‎ 

spall abl tages PE 

التى heel‏ صخور أقدم منها وتحدث هذه الظاهرة 
بسبب طغيان البحار . 


فرط الضخ overpumping‏ 
ضخ الماء من البئر بحيث تفوق كمية الماء 
الخارج منها كمية السائل الداخل al‏ من 


المكمن . 


* 


بنحة override‏ 
aly‏ من المال يدفع للقاتم Steet‏ 
ويتجاوز المنصوص عليه فى العقد مكافاة له 
لقيامه بأعمال إضافية » أو لإنجازه أعمالاً فى 
وقت أقصر . 


= = 


مجمع اللغة العربية - القاهرة 


020 





oxidized asphalt = blown asphalt 


أسفلت مو كسد 
١‏ انظر : blown asphalt‏ ( 


oxidizing agent عامل أكسدة‎ 

المادة التى تحتوى على الأكسجين وتساعد 

على أكسدة المواد الأخرى » مثل برمنجنات 
البوتاسيوم أو Gar‏ الكروميك . 


ozocerite = ozokerite = earth wax 
أوزوسيريت = أوزكريت = مع أرضى‎ 
ضرب من اهدرو كربونات » شمعى القوام‎ 
sa TS B o Sy › اللون‎ cal 
بارافينية تتميز بأوزان جزيئية‎ Dy S هدرو‎ 
. عالية‎ 


طرف مقلرب overturned limb‏ 
أحد Gb‏ الطية المتضاعفة الذى يلتف 
بزاوية أكبر من 4٠.‏ درجة فى أثناء مضاعفة 


الطى . 


منبط التا كسد oxidation inhibitor‏ 


مواد تضاف al‏ زيوت coe‏ لتقليل 
قابليتها للأكسدة عند درجات الحرارة المرتفعة . 


صمو د للأكسدة oxidation stabillity‏ 
CoU‏ المادة ضد العوامل M‏ كسدة وتعتبر 
هذه الخاصية على درجة من الأهمية فى زيوت 


Nyy E 





علم البيئة القديمة paleoecology‏ 
فرع علم الحفريات الذى يختص بدراسة 
فيزيقية كيميائية وحيوية قديمة اهمها مستمد 


ما تحتويه هذه الصخور من حفريات . 


paleogeographic map 

خريطة الجغرافيا القديمة 
خريطة تبين توزيع التضاريس وغيرها من 
معام معينة فى خلال الازمنة الحيولوجية القديمة . 


الجغرافية القديمة 


علم CAS‏ فيه عن الأرض من حيث 
البطون الفاق فى خلال السور الول خة . 


paleogeography 


paleogeologic map 

خريطة الجيولوجيا القديمة 
خريطة تبين توزيع المعالم الجيولوجية الختلفة 
فى منطقة معينة فى الازمنة الجيولوجية القديمة . 


packed tower [nm db. 

برج deo Bu‏ بقطع صغيرة من Jj‏ 

أو ما شابه ذلك لزيادة المساحة الداخلية لسطحه 
الذى تتلامس عليه المواد المتفاعلة . 


A & 


حشوة packer‏ 
البعر كى يفصل مؤقتا بين أجزاء مختلفة منها على 


أعماق متفاوتة . 


تخثر الطلاء paint livering‏ 
انفصال المادة الملونة عن الزيت فى طلاء 


paleoecological analysis 
تحليل البيئة القديمة‎ 
جمع شواهد البيعة القديمة التى تكون فيا‎ 
اللقريات‎ e d jio Lely Sy clo dee 
ذلك الصخر وأوضاعها‎ tale التى يحتوى‎ 
. وعلاقتها بعضها ببعض‎ 


- ۷4 - 
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وسخ paraffin dirt uiis‏ 
مادة معية صفراء تشبه شمع النحل Uu,‏ 
Wo ni^‏ على قرب ol‏ من النفط 


paraffin hydrocarbons 
هدرو کربونات برافینية‎ 
مواد تتكون جزيئاتها من سلاسل مشبعة من‎ 
الكربون والهدروجين وهى تعتبر المكونات‎ 
. الرئيسية لزيت البترول » ومن أمثلتما البروبان‎ 
والبوتان‎ (C, Hg) ) يس‎ V) 
(Cy Hj) Qi 45) 


paraffins precipitation ( in wells ( 

ترسب البرافينات ( فى الآبار ) 
ظاهرة تحدث d Gul‏ أثناء خرو ج بعض 
أنواع النفط التى تحتوى على نسبة عالية من 
البرافينات » وفيها تترسب البرافينات على هيئة 
بلورات دقيقة تلتصق بجدار tel‏ من الداحل . 


متسلسة البرافين paraffin series‏ 
مجموعة من المركبات المدروكربونية يكون 
الفرق بين أعضائها المتتالية فى عدد الذرات 


اتا . 


paraffin wax برافينى‎ e 


palinspastic maps 
خرائط ما قبل التحرف‎ 
خرائط جيولوجية تبين الصخور وأوضاعها‎ 
قبل أن تنتابها حركات الطى والتصدع‎ 


لوحة مفاتيح panelboard‏ 
لوحة تثبت فيها مفاتيح نوك فى إحدى 

العمليات الصناعية l‏ 

panel map خريطة جدولية‎ 


dra s 


برافينات paraffins‏ 
المر OLS‏ المدر وكربونية التى يمكن الحصول 

Lele‏ من النفط » وقد توجد على هيئة سوائل 
تستعمل وقودًا وقد توجد على هيئة مواد شمعية 
ذات درجات انصهار مختلفة » ا قد يوجد 
بعضها على هيئة غازات فى درجات الحرارة 


العادية . 
paraffin base oil‏ 
نفط برافينى الأساس 
du‏ النفط الذى US PX‏ على قليل Q^‏ المواد 
الأسفاتية . 


ENN > 
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أسفلت الرصف paving asphalt‏ 
أنواع الأسفلت المعتادة المستعملة فى 

رصف الطرق ٠‏ 

pay sand رمال منتجة‎ 


pebble heater atl oj 
فرن لتحليل المواد حرارياء مصدر الحرارة‎ 


فيه كرات مسخنة من مادة حرارية . 


peg model مشجبى‎ c^» 

شكل على هيئة مشجب توضع عليه 

السجلاات الاستراتجرافية مضاهاة کل lw‏ 
بالسجلاات c M‏ . 


معامل الاختراق 

قدرة المادة على مقاومة الاختراق » وتعين 
بفياس المسافة التى تقطعها إبرة رأسية قياسية فى 
المادة الختبرة تحت قل ٠٠١ ٠‏ جم ولمدة خمس ثوان 
وعند درجة حرارة Yo‏ م ء ويعين هذا المعامل 
عادة للشموع وبعض أنواع الاسفلت . 


penetration index 


سجل الاختراق penetration log‏ 
Jal bu‏ سرعة حفر Ai‏ يفيد فى 
التعرف على أنواع الصخور المحفورة . 


مادة شبه By gb‏ » شفافة » عديمة اللون والرائحة 
يزيد عدد ذرات els d ög SI‏ على VY‏ 
ذرة » وهى تتخلف عند paf‏ زيوت التشحم » 
وتستعمل فى صنع شموع الإضاءة وفى وقاية 
الأطعمة وفى صنع مستحضرات التجميل 
وما إليها . 


خام بر افينى paraffinic crude‏ 
d'a eus‏ کوت اساسا من المركبات 
البرافينية ذات السلاسل المستقيمة والمتفرعة . 


parallel migration = transverse migration 
هجرة متوازية = هجرة مستعرضة‎ 


( transverse migration : انظر‎ ) 


parcel tanker مقسمة‎ dbl 


( tanker, parcel انظر:‎ ) 


جزء فى المليون ) part per million ( ppm‏ 
الفائقة التخفيف . 
شعب منعزل patch reef‏ 


NT Tm‏ عن ااا 


SYA = 
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الطبقة المنتجة كى ينساب WA‏ النفط أو الغاز 


جات الأداء performance features‏ 
مؤشرات تدل على طريقة العمل وتعبر عن 


pericline تحدبية‎ dbs ib 

بنيان تحدبى خفيف التحدب dam‏ يمثل 

Whe‏ تحدب أصلى عند إحدى نہايتيه من هبوط 
حوره وانفراج طرفيه فى ذلك الاتجاه . 


حقن محيطى d‏ 
ضخ المواء أو الغاز فى ol ov‏ تقع على 


peripheral injection 


peripheral sink Lil> قعيرة‎ 


( rim syncline : انظر‎ ) 


permeability نفاذية‎ 


قابلية الصخور لمرور سائل فيه . 


حاجز نفاذية permeability barrier‏ 
حاجز Ley‏ عن انخفاض مفاجئٌ فى درجة 

نفاذية الصخور على امتداد حط هجرة النفط جا 
ينذر بتوقفه عن الهجرة » وقد يكون سببه تغير 
فى الصخور ipea]‏ صدع أو ما شابه ذلك . 


اختبارالاختراق penetration test‏ 
اختبار يجرى على الأسفلت عند ce Yo‏ 
وتستعمل فى الاختبار إبرة قياسية تحت ضغط 
Vas‏ جم فى حالة الأسفلت » ويستعمل مخروط 
مذبب فى حالات الشمع . 


Pensky-Martens apparatus 
» جهاز « بنسكى - مارتن‎ 
جهاز يستعمل لتحديد نقطة الومض لبعض‎ 
مقطرات البترول » بتسخينها فى الجهاز ثم تعريض‎ 
L للهب على فترات زمنية حتى تشتعل‎ Ga 
ودرجة الحرارة الثى تم فيبا اشتعال البخار هى‎ 
نقط الومض . وينسب الجهاز الى مبتكريه‎ 
. » بنسكى € و « مارتن‎ « 


البنتان pentane‏ 
أحد مكونات النفط الذى يكون فى حالة 

سيولة عند درجة الحرارة العادية ويتم فصله من 
الغاز الطبيعى الرطب » صيغته الكيميائية : 


.) €۶ H5) C yy 99) 


gs‏ بالدق 
حفر الابار بالدق بواسطة جسم JË‏ على 
العمود المتصل بلقمة الحفر . 


percussion boring 


percussion drilling حفر بالدق‎ 
(cable tool drilling : انظر‎ ) 


تثقيب perforation‏ 
عمل فتحات فى أنبوب التبطين بواسطة 
جهاز خاص يشبه المسدس وذلك فى مواجهة 


— YAY - 
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petrochemical , intermediates 
الكيمائيات البترولية الوسيطة‎ 
الكيميائيات الناتجة من البترول التى تستعمل‎ 
. فى تصنيع بعض المواد الأخرى‎ 


التحليل النسيجى petrofabric analysis‏ 
الدراسة الجيولوجية التى ae‏ إلى تفهم 

أصل وطريقة ترتيب الوحدات التى OSS‏ منها 
الصخور وكذلك الحركات المتسببة فى ذلك . 


نفط - بترول 
مادة هدرو كربونية معمدة تنتج من الارض 
وتستعمل وقودا أو كمركبات كيميائية . 


petroleum 


أسفلت نفطى petroleum asphalt‏ 
أسفلت ينتج بعد فصل المقطرات البترولية 
المتطايرة . 


petroleum base stock 
مادة نفطية ) بترولية ( أساسية‎ 
(Jyh) الرصيد الأساسى للنفط‎ 
. أو لأهم المواد الناتجة منه‎ 


أحد نواتج تقطير النفط » وعو سائل يغلى 
ما بين ٩۱۲۰‏ م - .0168م ويستعمل V‏ 
وفى التنظيف الجاف . 


petroleum benzine 


معامل النفاذية permeability coefficient‏ 
مقطع قدم حت وحدة تدرج هدروليكى ; 


permeable rock = pervious rock 
صخر نفاذ‎ 
صفة للصخر الذى يسمح بنفاذ الماء خلاله‎ a 
. تحت الظروف العادية لضغط الاء الأرضى‎ 


ب) صخر توجد به فجوات خلالية متصلة 
ببعضها البعض بوصلات شعرية أو تحت شعرية . 


perspective projection مسقط منظورى‎ 

au a‏ أو استراتجرافى أو كليبما 

det‏ فى الاعتبار قرب ae,‏ النقاط الختلفة 
وبعدها بالنسبة للناظر . 


2 


pervious rock صخر نفاذ‎ 
( permeable rock : انظر‎ ) 
petrochemicals بتر وكيمياويات‎ 


الكيميائيات المحضرة من بعض قطفات 
البترول أو من الغازات الهدروكربونية » مثل 
الكحول الميثيلى الذى يصنع من otl‏ والكحول 
LY‏ الذى يصنع من الإيثلين وما إليها . 


- YAY — 


دراسة النتائج التى تسفر عنها الاختبارات 
والتحاليل الكيميائية والجهرية للصخور 
واستقراؤها لاستنتاج الخصائص العامة لها وتفهم 
الظروف الحيطة بنشأتها . 


طريقة لتنقية الزيوت يدفع فيها الزيت 
أو الفينول فى qo‏ متعاكسين فى gl‏ 
خاصة . 


phenol extraction 


phosphate injectors حاقنات الفوسفات‎ 


أنابيب يحقن بها محلول الفوسفات . 


jar‏ الفثاليك 

مض أروماق BU‏ الكربوكسيل » وتوجد 

de J وزو‎ defi Wee يه‎ 

البنزين » وهو يحضر صناعيا باكسدة النفثالين « 

Ce (ك أأيد)‎ qu ud) : صيغته الكيميائية‎ 
. (C, H( COOH ) 5 ) 


phthalic acid 


علامة pick‏ 
إشارة فى السجل الكهربى للبئر تدل على 
السطح الأعلى أو الأسفل . 


رصيف يمتد داخل مياه البحر ترسو عليه 


السفن . 


pet 


petroleum coke 


كوك البترول 
منتج صلب أسود يشبه الفحم c‏ من 

تكسير الخلفات البترولية الثقيلة » ويتكون أساسا 

من الكربون ولا يتخلف عن احتراقه رماد . 


إتير petroleum ether das‏ 
أحد المقطرات الخفيفة الناتجة من البترول » ٠‏ 
وهو DR‏ بين ٠514م‏ - .54م ويستعمل Gs‏ 


جيولوجيا البترول 

فرع الجيولوجيا Gill‏ يبحث فى كل ما 
uas‏ بالتعرف على أصل البترول » وتكوينه 
ومواقع وجوده فى الصخور » وطرق الكشف 


. AE 


petroleum geology 


منتجات بترولية petroleum products‏ 
كل ما ينتج عن تقطير وتجزئة البترول من 
غازات وسوائل e‏ وكل ما يصنع منها . 


تكنو لوجيا البتر ول petroleum technology‏ 
ذلك dii‏ من العلم الذى يتعلق باستخدام 
وتنقية البترول ومشتقاته وتصنيعها . 


تليل خصائص الصخر 


petrological analysis 
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pip 
مصنع صغير يحتوى على وحدات من‎ 
الاجهزة المستخدمة فى خط التصنيع وتجرى فيه‎ 
. الدراسات والتجارب على نطاق نصف صناعى‎ 


مشروع استرشادى pilot project‏ 
مشروع تجرى فيه تجارب صناعية للحصول 
S d‏ قدر من المعلومات قبل إقامة المشروع 


الاسام 


اختبار eu‏ 
إجراء أحد الاختبارات للاستدلال على 
صلاحية JY‏ أو العملية الصناعية . 


pilot testing 


pinacle reef شعب مخروطى‎ 


شعب صغيرة الحجم على شكل مخروط . 


استدقاق الطبقات pinching of strata‏ 
تضاؤل سمك الطبقة الصخرية فى انجاه معين 
حتى تستدق فتختفى e‏ وبذلك تتلاق الطبقات 
التى تعلوها بالتى تسفلها . وهذه البنية أهمية 
خاصة فى تجمع ba‏ والغاز والماء dah‏ فى 
هذه الطبقة إذا كانت مسامية ومحصورة بين 
طبقتين صماوين . 


pipe adapter الأنابيب‎ ay 


قبة ملحية اختراقية piercement saltdome‏ 


is‏ ملحية تخترق النواة الملحية فا الطبقات 


التى تعلوها حتى تبلغ السطح أو تقترب منه . 


pig Pr فرجون‎ 

جهاز اسطواى به مجموعة من الفراجين 

التى تدور حول محور» يستعمل فى CAMAS‏ 
UY‏ من الداحل i‏ 


نيا 


فر pigging ic‏ 
تنظيف الأنابيب من الداحل بالفرجون 

الدوار . 

صندل 9 pile barge pS‏ 
الزورق المسطح الذى ينقل الركائز وينزها 

فى قعر البحر . 

pill mud طينة ثقيلة‎ 


طينة حفر عالية الكثافة تستعمل فى ابار 
البترول فى حالة ضياع دورة الطين أو توقفها . 


pilot pit لقمة دليل‎ 

لقمة حفر مستطيلة الرأس تستعمل فى حفر 
EXPE‏ 

pilot plant sit or 
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طلاء ( معجون ) الأنابيب pipe dope‏ 
نوع من الطلاء يقاوم العوامل الجوية » dis‏ 
به الأنابيب الممتدة فوق سطح الأرض . 


pipe expander الأنابيب‎ or 
جهاز خاص يستخدم فى توسيع أطراف‎ 
d الأنابيب حتى يمكن تداخل أطرافها بعضها‎ 


بعض . 


pipe extractor نازع الأنايب‎ 


جهاز يستعمل فى نزع الأنابيب من الآبار . 


pipe fabrication تصنيع الأنابيب‎ 


خط الأنابيب pipe line‏ 
الأنابيب التى تحمل النفط إلى أماكن 
التخزين أو الاستعمال . 


hä‏ خط الأنابيب 
النفط الذى ف الأنابيب لنقله من موقع 
الإنتاج ; 


pipeline oil 


أسفلت الأنابيب pipe asphalt‏ 
te‏ لوي لسو 


فى باطن الأرض . 

صندل الأنابيب pipe barge‏ 
صندل خاص يستعمل فى مد الأنابيب على 

قاع البحر . 


فلجة الأنبوب ر ناقرس الأنبرب ( — pipe bell‏ 
الطرف الواسع للأنبوب والمعد لاستقبال 


é اتا‎ EN 
pipe bender الأنابيب‎ Slike 
iS دول‎ Um T T تستعمل‎ i 

قطرها الداحلى 
بطانة أنبو pipe casing dy‏ 


BIH أو الصلب أو‎ aud من‎ cogil 
. البعر من الداخل‎ e أو‎ ^J 


قاطرة e‏ 
قاطرة صغيرة تستعمل فى حمل الأنابيب 
alii,‏ 


pipe dolly 


Th 
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pivotal fault حوری‎ £4 

صدع عادى تدور فيه LS‏ الصخور اللتان 

على جانبيه درجة صغيرة فى اتجاهين منضادين على 
حور عمودى GE‏ على السطح . 


plane table mapping 
رسم الخرائط بالبلنشيطة‎ 
طريقة سريعة لرسم الخرائط فى الحقل‎ 
باستعمال جهاز العضادة والبلنشيطة » حيث‎ 
ترصد الأبعاد والاتجاهات والمسافات الأفقية‎ 
والرأسية والمعالم المامة على لوحة رسم مثبتة على‎ 
لها فرصة الدوران فى جميع‎ el, CON حامل‎ 
. الاتجاهات‎ 


er 
l الذى يشغله المصنع‎ OUI 


plant area 


plastering mud لاصقة‎ ab 
طينة غليظة القوام : تستعمل فى سد الشقوق‎ 
. Abel لمنع‎ GUY فى جدران‎ 


plastics ( بلاستيك‎ y لدائن‎ 

مواد بتروكيمياوية qu)‏ من مصادر 

هدروكربونية » ومن أمثلتها البولى إيثلين بانواعه 
والبولى بروبيلين والبولى ستايرين . 


plastic clay OW Jua 
. نوع من الصلصال يمكن تشكيله بالضغط‎ 


pipeline storage = line pack 

حشد الط 
تخزين الغاز الطبيعى فى خخطوط الأنابيب 
المستعملة فى نقله من مكان إلى مكان b‏ تحت 
ضغط متوسط » ويوفر ذلك تكاليف إقامة 


الخزانات . 
شبكة الأنابيب pipe nest‏ 
ملتقى عدد من خطوط الأنابيب يتصل 


رافعة الأنابيب pipe sling‏ 
ونقلها من مكان إلى اخر . 


مبخرة pipe still cali‏ 
فرن تمر فيه الموائع المراد تسخيها فى أنابيب 
حلزونية تساعد على الاسراع فى عملية التبادل 


الخرارى . 

pipe supports دعام الأنابيب‎ 
d ol الى‎ Ugly ارما‎ sae 

الأنابيب . 

pitching نة‎ hi 


تغطية الأسطح بطبقة من القطران . 
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مقياس ELAS!‏ 
المعدنية والالواح . 


plate gauge 


plate tectonics theory 
cu نظرية تحرك‎ 
على افتراض تكون سطح‎ iui لنظرية‎ 
القارات والحيطات ) من عدد من‎ ١ الأرض‎ 
plat - formate محسن بالبلاتين‎ 
. لرفع رقمه الأوكتانى‎ 


platform burner = forced draft burner 


مشعل الاحتراق الكامل 


(forced draft burner ١ X ) 


مصلح بلاتينى plat - former‏ 
جهاز أو مجموعة من الأجهزة tle‏ فيا 

الجازولين بالضغط والحرارة فى وجود حافز من 
البلاتين لتحسين خحواصه ورفع رقمه الأوكتانى . 


طبقات plicated strata ole‏ 
طبقات sys‏ الطيات الصغيرة المتقاربة 


pla 


plastic deformation = residual deformation 
التحرف اللدن = التحرف المتبقى‎ 
التحرف الذى تمثله المرحلة الثانية من‎ 
منحنى الجهد والتحرف ويبينه الجزء الأول من‎ 
بداية الانحناء . وهذا التحرف وإن كان لا يزول‎ 
من الصخر بزوال الثقل الواقع عليه مباشرة فإن‎ 
. وهو فى هذه المرحلة‎ gh Vl الصخر يظل يقاوم‎ 


مبطن لدائنى plastic liner‏ 
انبوب تبطين qm‏ الو حاص من 
البللاستيك c‏ يوضع احيانا فى قاع d ES‏ 


plastic tank GI we 

حزان لر يت مصنوع من اللدائن 

( البلاستيك ) يمكن طيه ونقله » وقد يصنع 
باللدائن من الداخل . 


ناقلة لدائنية plastic tanker‏ 
ناقلة بترول 0 تصنع خحراناتمها من اللدائن c‏ 


معامل اللدونة plasticity index‏ 
قياس قدرة المادة على التشكل دون أن 
تفقد تماسكها » وتقاس عادة هذه الخاصية 
بالنسبة لبعض أنواع d ely‏ درجات 
الحرارة الختلفة . 
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LLL (Pe 

plugging awell DJ سد‎ 

سد بكر مهجورة بالطين وا لعدم 
الحاجة إليها . 


plumbum sulphide treating unit ) PbS )‏ 
وحدة إزالة كبريتيد الرصاص ( ر كب ) 
شوائب الكبريت منها بواسطة بلمبيت 


الصوديوم . 
ab‏ غاطسة plunging fold‏ 
طيه يميل فما محور الطى عن المستوى 
الأفقى . 
pneumatic control system‏ 
جهاز ضبط هرای 


جهاز ضبط يعمل باهواء المضغوط . 


pneumatic drilling slat! حفر بضغط‎ 

طريقة حفر الآبار يستخدم فيا dd‏ 

المضغوط oy You‏ سائل ا حفر و تستعمل هذه 
الطريقة sole‏ .عقر ME‏ با val)‏ 


pneumatic hoist هوائية‎ iail, 


رافعة تعمل باشواء المضغوط . 


= چوا ج ee‏ 


plication = folding الطى‎ 


( folding : A) 


ملخ الطى plicative dislocation‏ 
مظاهر تر كيبية بنيانية فى الصخور اساسها 
الطى باحر كات الارضية . 


Plimsoll mark علامة ) بليمسول‎ 
. غاطسها‎ sus K 


نوع من الصلب يمكن سحبه دون أن يفقد 
خواصه وتصنع a+‏ حبال الصلب المجدول . 


plow steel 


سدادة plug‏ 
حاجز qun‏ أو سدادة تصب فى البثر 
لاختصار e e‏ عمقها 3 وتستعمل كذلك 


{2 ‘ 4674 j 


حشو فعر البثر 
ردم الجرء السفلى من البثر لإنتاج الزيت من 
تكوين اعلى . 


plug back 


- YAA — 


معجمالنقط 


إلى ٠٠٠١‏ رطل على البوصة المربعة وتنتج هذه 
الطريقة جازولينا ذا رقم MS sh‏ مرتفع . 


جازولين البلمرة 

نوع من الجازولين pat‏ ببلمرة uam‏ 
الجزيئات العضوية غير المشبعة ويتميز بارتفاع 
رقمة الأ وكتانى . 


polymer gasoline 


بلمرة polymerization‏ 
تجمع عدد MM‏ من ly Fl‏ الصغيرة 
لتكو ين جزىء كبير نسمبيا . 


وحدة البلمرة 
مجموعة من الاجهزة تستعمل فى بلمرة 
بعض الغازات غير المشبعة الناتجة من عمليات 


التكسير . 


polymerization unit 


pontoon floating roof dal ye سقف ذو‎ 

dal ge فى وسطه‎ i52 Esa غطاء‎ 

مستديرة ذات سطح فولاذى » بأسفله قواطع 
عمودية . 


pool منتج‎ al 
للغاز أو النفط او كليهما » ويتكون الحقل من‎ 
حمو عه من الاحواض المتجاورة‎ 


phe 


pneumatic rivet هرای‎ eon 
جهاز يشبه المسدس يعمل بالهواء المضغوط‎ 
لربط الصواميل فى الآلات وتثبيت أجزاء الآلات‎ 


pneumatic ) هو الى‎ Ju 


دك التربة وى عمليات الرصف . 


pneumatic tools 


أدوات ضغط هوائية 
أدوات تعمل بضغط الهواء . 


ضوء مستقطب 

ضوء jl al‏ موجاته فى مستوى واحد 
فقط c‏ يستعمل ف دراسة أنواع البلورات وف 
تعيين مقدار إدارة المواد لمستوى استقطاب 


polarized light 


الضوء a‏ 
تلوث pollution = contamination‏ 
اختلاط الشىء ببعض الشوائب التى تجعله 

tle x 
poly - forming Schack! الإصلاح‎ 


إحدى طرق الإأصلاح الحرارى 
للجازولين c‏ تكرر فما عملية الإصلاح فى وجود 
البروبان والبوتان تحت ضغط مرتفع Ja‏ 
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ASA احتياطيات‎ 
احتياطيات المناطق التى * يثبت بعد‎ 
احتواؤها على الهدرو كربونات باختبارات الإنتاج‎ 
وترجح البيانات المجمعة وجود النفط وإمكانية‎ 


possible reserves 


استخراجه هنا . 


السعر المعلن posted price‏ 
سعر السلعة المتعارف عليه بين المستبلكين . 


هدر وكسيد البوتاسيوم 
قاعدة غير عضوية صيغتها الكيميائية 
١(بوايد‏ ) .(KOH)‏ 


potassium hydroxide 


potential gum التخزين‎ eee 
الجازولين‎ d o, 3 المواد الصمغية التى‎ 
نتيجة مخزينه مدة طويلة » وتعتبر المدة التى تسمح‎ 
ج من الواد الصمغية فى‎ ٠١ تكوين‎ 
سم" من الجازولين أقصى مدة‎ ٠٠١ كل‎ 
(ou 


potential, well إنتاجية البئر‎ 

أقصى ما يكن لبكر أن تنتجه من الغاز 

او النفط أو كليهما خلال اربع وعشرين ساعة 
فى ظروف خاصة . 


ينابيع البرك pool springs‏ 
عملية غير مكلفة poor boy‏ 


عملية منفذة بأقل التكاليف . 


مسام pores‏ 
الفراغات بين حبيبات الصخر € ويتوقف 
حيزها فى حجم معين من الصخر على درجة 
استدارة الحبيبات » وطريقة ترتيبها » والضغط 
الذى تعرض له الصخر منذ تكوينه . 


pore geometry هندسة المسام‎ 


مسامية porosity‏ 
خاصية وجود الفراغات بين حبيبات 
بقسمة الحجم الكلى للفراغات على حجم الصخر 


نفسه مضروبة فى AA‏ 


صهر يج مسقل portable tank‏ 
بوسائل مختلفة . 
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منطقة تتميز على غيرها Livy cu‏ 


تضعها فى مرتبة أعلى . 


Spat (5€‏ 
عمود تجزئة صغير تمر به ol ball‏ الساخنة 
قبل دخوها إلى عمود التجزئة الرئيسى > وذلك 


prefractionator 


لازالة ما بها من غازات ومقطرات خفيفة . 
تسخين سبقى preheating‏ 


تسخين خام البترول إلى درجة حرارة 


استكشاف مبدق 

دراسة Uk‏ لنطقة معدنية أو فحمية 
أو نفطية لتحديد بياناتها التركيبية »> وأبعاد 
الطبقات أو التكوينات الحاملة للمادة الخام 
لتقدير إمكاناتها الاقتصادية . 


preliminary exploration 


js جازولين‎ 

جازولين ذو رقم أوكتانى مرتفع وخال من 

الشوائب التى تسبب ظهور المواد الصمغية 
والمواد المسببة لتا كل i‏ 


premium gasoline 


زیت محركات ممتاز premium motor oil‏ 
cu;‏ غر die oS‏ من ti! ail‏ 
ولا تتغير كثافته كثيرًا بتغير درجات الحرارة . 


pour-point depressants 

حافضات abu‏ الانسكاب 
بعض المواد التى تضاف إلى الزيت ib‏ 
xau‏ سكبه وبذلك تقل فرصة تجمده بانخفاض 
درجة الحرارة » ومن أمثلة هذه المواد المركبات 


النانجة عن تکثیف الشمع مع الفينول UAM:‏ 
اختبار الانسكاب pour - point test‏ 


uu‏ لتقدير كمية الشمع فى الزيوت ويتم 

تسخين Nar‏ حتى يذوب كل ما فيه من 

شمع ثم يبرد تدريجيًا فى إناء حاص ( کأس ) » 

ونقطة الانسكاب هى درجة الحرارة التى يوضع 

UB‏ الكأس فى وضع أفقى لمدة خمس ثوان دون 
أن يتحرك ما به من زيت . 


abs‏ القرى 
المبنى الذى توضع به غلايات إنتاج البخار 
أو معدات توليد الكهرباء المستخدمة فى إدارة 


أجهزة المصنع ; 


power plant 


prefabricated unit 
وحدات سابقة التصنيع‎ 
بعض وحدات المصانع التى يتم تصنيع‎ 
هذه الأجزاء‎ art أجزائها خارج المصنع ؛ ثم‎ 
. المطلوب‎ ie d es jy. 


منطقة الأفضلية 


preferential area 
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pri 
مثل تسخين زيت البترول لإزالة ما به من غازات‎ 
primary alcohol كحول أولى‎ 


مر كب عضوى يحتوى -جزيؤه على مجموعة 
هدرو كسيل متصلة بذرة كربون متحدة بذرتين 
من الحدروجين S)‏ يد, ! يد ( (CH, OH)‏ 
وتسمى ASM aS AS te Al oda‏ 


أمين أولى primary amine‏ 
| مركب عضوى يحتوى جزيؤه على مجموعة 
oed‏ الأولية وهى مجموعة ترتبط فيها ذرتا 
هدروجين بذرة واحدة من ذرات النتروجين 

.) NH) (43 O ) 


تدفق أولى primary drive‏ 
تدفق النفط بقوى الدفع الذاتية من الصخر 
الخازن إلى داخل البئر بمجرد تخفيف الضغط فى 


المكمن . 


primary pores أولية‎ gu 


BW O83 sil ف‎ Les الى‎ NC 


استرجاع اول 


primary recovery 


من المكمن » ويتم سحب الزيت إلى السطح (Ax‏ 


ذلك بالضخ GY‏ من al‏ الضخية . 


` pressed distillates مقطرات مضغوطة‎ 

زيوت ناتجة من ترشيح قطفات الشمع المبرد 

بواسطة الضغط وما تفصل الزيوت المتعادلة 
التى تصلح للالات وا محركات . 


pressure conservation measure 


haali Lib تذبير‎ 

أحد الوسائل المستعملة فى حفظ الضغط 
‘tet‏ 
هبوط الضغط pressure decline‏ 


اخفاض haali‏ فى داحل الأجهزة من 
ن ی gna‏ إل pel eee‏ ادل sam‏ 


pressure destillates مقطرات الضغط‎ 
pen SI عن‎ acts) dhai مقطرات‎ 

الحرارى . 
تثبيت الضغط pressure maintenance‏ 


الابقاء على ضغط الخزان البترولى فى أثناء 
عمليات الاستغلال وذلك uae‏ الغاز أو الماء 
بداخله من خلال ابار تحفر خصيصا لذلك . 


pretreatment أو لية‎ dd las 
c تعريض المادة لعملية محدودة قبل تصنيعها‎ 


ay 
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دس خيله 

الغاز producer gas c‏ 
غاز ينتج عند إمرار تيار من الهواء وقليل من 

à lo 55 الماء عل الفحم الساحن 19 يستعمأ‎ pe 

كثير من الصناعات . 

producer ) well ) بئر هنتجة‎ 


بثر يمكن استغلال البترول أو الغاز ye‏ 
بكميات تجارية . 


نطاق الإنتاج producing horizon‏ 
منه النفط c‏ أو الذى يمكن استخراجه منه مثل 


الحجر الرمل أو الحجر الجيرى . 


مكررة الغلى 
الوعاء الذى يعاد فيه غلى المقطرات لفصل 


product,reboiler 


حاصل الإنتاج product yield‏ 
كمية المادة az LSI‏ و يعبر عنها إما بالحجم 


وإما بالوزن أو مقدرة كنسبة مكوية . 


المادة A‏ مرث ببعض مراحل التصنيع وتم 


بطانة prime coat‏ 
أولى طبقات الطلاء الملاصقة للسطح وتتميز 
aer‏ التصاقها e‏ السطح ومرونتها . 


المخركات الأساسية 
الآلات التى تدير جميع الأجزاء المتحركة فى 


المصنع . 


prime movers 


حقل زیت محتمل , probable oil field‏ 
حقل بترول تشير الدراسات والاختبارات 


إلى احتالات وجود البترول فيه . 


احتياطيات محتملة 
كل ما يحتمل استخلاصه من نفط من 
المكمن بوسائل الانتاج الحسنة . 


probable reserves 


عملية process‏ 
جملة المراحل امختلفة التى يمر بها منتج ما . 


process flow diagram 
حركة التصنيع‎ Abs 


المواد الداخلة فى العمليات الصناعية . 


processed material مادة مصنعة‎ 


= yag = 
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propane deasphalting 
نزع الأسفلت بالبروبان‎ 
استخلاص المواد الأسفلتية من بعض‎ 
. الزيوت بواسطة غاز البروبان تحت الضغط‎ 


نزع الشمع بالبروبان propane dewaxing‏ 
إزالة بقايا الشمع من المقطرات البترولية 


بوساطة غاز البروبان تحت الضغط . 


طريقة البروبان 

يقة لتنقية الزيوت بواسطة البروبان 
المسال وتؤدى هذه الطريقة إلى ترسيب المواد 
الأسفلتية والراتينجية والشموع من الزيوت 
ويمكن فصل البروبان من DE‏ 
لانخفاض درجة غليانه . 


propane process 


قار البروبان 


propane tar 


بروبين = بروبيلين propene = propylene‏ 
هدرو كربون غير مشبع يتركب جزيؤه من 

ثلاث ذرات من الكربون ويحتوى على رابطة 

uU‏ ولا يذوب فى Ul‏ ويستعمل فى التخليق 

العضوى c‏ صيغته الكيميائية : 

(C,H) (4% كم‎ ( 


مضخة تستعمل فى عمليات الخلط بنسب 


proportionating pump 


production of datum تعديل المنسوب‎ 

عملية حساب ارتفاع أو عمق سطح 

الطبقة الذى محدد بالنسبة له مناسيب الطبقات 
والتراكيب الأخرى . 


production schedule الإنتاج‎ eb» 
pl» فيه‎ c زمنى للإناج‎ tU, 
> المنتتجات وكمياتها‎ 


productivity index معامل الإنتاجية‎ 


progress schedule 


. التصنيع‎ cul. 


منطقة محظورة 
منطقة يمنع دخوها أو يحظر العمل فيها . 


prohibited zone 


بروبان propane‏ 
هدرو كربون مشبع VS A‏ جزيؤه من 
ثلاث ذرات من الكربون » وهو غاز فى درجات 
الحرارة العادية ولا يذوب فى الماء ويشتعل فى 
وجود c sl gal CONI a)‏ يستعمل وقودا تحت 
اسم بروباجاز » صيغته الكيميائية : 
( کم يت ( Hg)‏ ,6( 


معجمالنفط 
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الأسواق المتوقعة 
الأسواق الحتملة والتى يمكن تسويق 
المنتجات فيا . 


prospective markets 


proven field BE de 
. حمل ثبت وجود النفط فيه‎ 


proven reserves 4S ^ احتياطيات‎ 

احتياطيات اهدرو كربونات | jAi‏ 

اس ستخلاصها من الكم. AT‏ ستخدام الوسائل 
المتاحة . 


proximate analysis wt غليل‎ 

AI ose‏ کیب الكيمياق لبعض مكونات 

المادة وتقدير نسبة هذه المكونات فيا » مثل 
تعيين نسبة المواد غير المشبعة فى الزيوت . 


وحدة سحب 


برج متنقل يستعمل فى صيانة الآبار . 


pulling unit 


pump house 


pump - out 


ريغ بالضخ, 
تفريغ أحد الخزانات مما به من سوائل 
باستغمال المضخات: . 


propping agents دعامات‎ 

كرات صغيرة تدفع فى البثر فى أثناء إجراء 

عمليات تشقيق صخور المكمن لزيادة مساميتها 
وذلك للابقاء على QAM‏ مفتوحة . 


propylene = propene بروبيلين = بروبين‎ 


( propene : انظر‎ ١ 


بروباين propyne‏ 
هدرو كربون غير مشبع يتركب جزيؤه من 
ثلاث ذرات من الكربون ويحتوى على رابطة 
ثلاثية » يستعمل فى التخليق العضوى 6 صيغته 
الكيميائية : ( كم يد, (C‏ ( ,لايك ) . 


منطقة واعدة prospect area‏ 
منطقة cal‏ الدراسات الجيولوجية 
الاقتصادية احتال احتوائها على الغاز أو النفط . 


prospecting تنقيب‎ 

Col‏ عن خامات معدنية غير متيقن 

وجودها أو التنقيب المبدبى عن خامات معدنية 
ثبت وجودها بالكشف عليها . 


prospective buyer 


syara 
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pumper ) well ) 


pyr 
منتجة بالضخ‎ yt put on a well p d 
بل يجب‎ Ob يتدفق النفط منها‎ Y ضم بغر إلى شبكة التجميع بتوصيلها عر‎ 
. بخزانات الحقل . استخدام المضخات لاسبغلاها‎ 
pumping ضسخ‎ 
. دفع السوائل بالمضخات‎ pyrolysis محلل بالحرارة‎ 


تكون م OLS‏ عضوية بسيطة من مر CAS‏ 
أكثر تعقيدًا بالمعالجة الحرارية . 


جازولين التكسير 
oy‏ المنتج بتكسير المقطرات الثقيلة 


pyrolysis gasoline 


بغر صح pamping well‏ 
برفع الضغط فيا ما يساعد على دفع النفط إلى 


- 4Y - 


Net es Als) 


quenching oil T CE 
نوع من الزيوت د تعمل فى تبريد الفلزات‎ 
بتحمله للحرارة وارتفاع‎ poy » الساحنة فجاة‎ 


درجة غليانه , 


ic = 


| تحليل المادة ليان ألو اع العناصر 


qualitative analysis 


تايل كمى quantitative analysis‏ 
pe‏ المادة لبيان كمية العناصر 


radius of investigation البحث‎ iiku 


المكررات 
المقطرات الناتجة فى معمل التكرير والتى 
نمت معالجتها leisy‏ وأصبحت tie‏ 


raffinates 


rapid curing asphalt 
oo أسفلت سريع‎ 


Raschig rings » حلقات « راشيج‎ 

حلقات متعددة الاقطار تصنع من الزجاج 

او من »0 تستعمل فى حشو اعمدة التجزئة 
لزيادة Lec iS”‏ ^ 


الإنتاج التقديرى rated production‏ 
إنتاج حقل البترول المتوقع حسابيًا خلال 
العام ‘ 





R 


المنصة العلوية 
منصة عالية ببرج الحفر يقف Yale‏ عامل 
رص الانابيب عند إخراجها من البثر . 


racking board 


صهر ج مخروطى radial cone tank‏ 
bid obe‏ على شكل نضف مخروط 


قاعدته نصف دائرة . 


صدوع شعاعية 
أ) مجموعة من الصدوع تظهر على الخريطة 
متشععة من مركز مشترك . 

ب) صدوع ذات إزاحات رأسية عالية . 


radial faults 


سجل النشاط الإإشعاعى 

سجل يجرى داخل البعر بعد إنزال أنابيب 
التبطين يقيس النشاط الإشعاعى للصخور التى 
يخترقها البثر » ويسمى ( سجل جاما ) أو 
مشع » ويسمى ( سجل نيوترون ) ويدل 
سجل النشاط الاشعاعى عل os ge‏ الصخور 
من الماء أو الزيت أو الغاز . 


radioactivity log 


—-Y.\ — 
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غرفة التفاعل reaction chamber‏ 
المكان الذى SF‏ فيه عمليات التصنيع 


أو التفاعل الرئيسى . 


مفاعل reactor‏ 
الجهاز المستعمل فى عملية صناعية محددة . 


realized price 


السعر الحقق 
أعلى سعر تباع به السلعة فى السوق . 


reaming bit لقمة توسيع‎ 

لقمة حفر j‏ تستعما J‏ توسيع Sell‏ وزيادة 
قطره . 

receiver drum استقبال‎ $e 


وعاء تستقبل فيه المقطرات فور خروجها 


مضخات تبادل 
مضخات تساعد على دفع السوائل فى 
الا تجاهين الأمامى والخلفى بالتبادل . 


reciprocating pumps 


حفر استطلاعى reconnaissance drilling‏ 
حفر للتعرف على طبيعة طبقات الارض 


واحتاللات وجود البترول le‏ : 


rated well potential 


الطاقة التقديرية ya‏ 


الزمن . 
ثقب ضيق rathole‏ 
ثقب صغير يحفر فى قعر البكر لتسهيل اختبار 


إنتاجيتها فى أثناء الحفر . 


ثقب قاع البثر rathole ahead‏ 
عمل ثقب X»‏ فى قاع tl‏ لتسهيل 
اختبار إنتاجيتها أثناء عملية الحفر . 


Je s 
تحليل المادة إلى عناصرها مع اقتراح الطريقة‎ 
ومثال‎ c التى قد تتصل بها ذراتها بعضها ببعض‎ 
ذلك تحليل الطفل لتقدير ما به من سليكات‎ 
. الكلسيوم‎ 


rational analysis 


raw fuel " e JT 
وقود غفل غير مصنع » فهو على حالته‎ 


مواد raw materials ele‏ 
المواد الاولية التى Jes‏ فى تصنيع بعض 
المنتجات النهائية . 


—- Y.N — 
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مضخات الدورة المستمرة recycle pump‏ 


المضخات التى تقوم بضخ السوائل فى دورة 


عامل اختزال 
المادة D‏ تزيد من نسبة اهدروجين فى 


reducing agent 


كوع مسلوب i‏ 
ذات الأقطار الكبيرة بأنابيب أصغر منها قطراً . 


reducing elbow 


عمليات الاختزال 

عمليات نجرى على ا المقطرات التى تم 
تقطیر le‏ نحت الضغط الجوى المعتاد € وتتضمن 
إعادة التقطير مع البخار أو مع أحد المذيبات 
للتخلص من جيع الاجزاء سهلة التطاير › 
فلا يتبقى فى هذه الحالة إلا المقطرات ذات 
درجات الغليان العالية . 


reducing operations 


reference price السعر المَرجعى‎ 
LJ به‎ ru o يمكن‎ x أقل‎ 
. e فى‎ 


وحدة تسجيل 
وحدة لتسجيل القياس على هيئة أرقام 


او منحنيات 5 فى أجهزة القياس الطيفى . 


recording unit 


recoverable reserves ca الاحتياطى‎ 
كمية النفط الممكن استخراجها بكل‎ 
diyy ua a any Ste 


recovery facter معامل الاستعادة‎ 


rectiflow extraction process 
عملية الاستخلاص بالسريان المستقم‎ 
عملية استخلااص تدفع فيا السوائل مجتمعة‎ 
: أثناء السريان‎ à ويحدث الاستخلاص‎ 


الطية المضطجعة recumbent fold‏ 
ab‏ راد ميلها فكاد مستواها أن يكون Call‏ 
وعلا UM.‏ طرفيها FR‏ 1 


recycle الدورة‎ Sate} 
إعادة بعض نواتج عملية ما إلى أول الدورة‎ 
. الصناعية التى بدأت منها‎ 


f 


معجمالنفط 
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زيت وقود التكرير refining fuel oil‏ 
الزيت المستعمل فى التسخين فى عمليات 


التكرير : 


refining of petroleum hà تكرير‎ 

SF AM والعمليات‎ CULL & pe 

على الزيت الخام للحصول على أجزاء محددة 
تصلح للاستعمال فى تلف الأغراض . 


reflection , seismic 


انعكاس سیزمی 


(seismic reflection : انظر‎ ) 


سائل مرتد reflux liquid‏ 
ael‏ السوائل الساخنة التى تتحول إلى 
سوائل بالتبريد فى أحد المكثفات وتعود مرة 


أخرى إلى إناء التفاعل . 


الطى المتكرر refolding‏ 

تعرض الصخور القديمة المشوهة لحركات 
طى جديدة Lid‏ عن ذلك مجموعتان أو أكثر 
من التشوهات الختلفة فى القدم . 


reformate Qe?! 
. بالضغط والحرارة‎ 


refined asphalt أسفلت مكرر‎ 


أسفلت طبيعى أزيل منه الماء والشوائب 
المعدنية الغليظة بالتسخين . 


refined products منعجات منقاة‎ 

منتجات أجرى تنقيتها إما بالطرق الطبيعية 

GIL Ul,‏ الكيميائية c‏ وتكون مطابقة 
لواصفات خاصة فى الغالب . 


قار مكرر refined tar‏ 
القار الذى ينتج عن تقطير الفحم وإزالة 
ما به من sb‏ وزيوت طيارة . 


حصيلة التكرير refinery output‏ 
الإنتاج اليومى لمعمل التكرير مقدرا بعدد 
البراميل . 


توقف مصنع التكر بر refinery shut down‏ 
وقف عمليات التصنيع الختلفة داخحل 
المصفاة . 


refinery structures list 
معمل التكرير‎ Olin قائمة‎ 
تحتوى على الأجهزة المستعملة فى‎ xu 
معمل التكرير مثل أجهزة التقطير والتجزئة‎ 
. والتكسير وصهاريج التخزين وما إليها‎ 


— Y.f — 
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وحدة تزويد الوقود‎ 
. مجموعة أجهزة تستعمل فى تزويد الوقود‎ 


refueling unit 


(€ ريجان‎ ١ plow 


ple‏ يستعمل لمنع ثوران البئر وينسب 


Regan bag packer 


regresston jes 


regular gasoline Stall الجازولين‎ 

الجازولين الناتج من التقطير المباشر لزيت 

البترول رقمه الاوكتانى منخفض عادة Jis‏ 
عن ٠١‏ . 


صمام ph‏ 
صمام يستعما فى das‏ معدل تدفق الموائع 


عند dm‏ معين . 


regulating valve 


فرن إعادة التسخين 

فرن تمر فيه أنابيب تحمل بعض السوائل 
البترولية لرفع درجة حرارة هذه السوائل إلى 
درجة el‏ توطئة لاعادة تقطيرها . 


reheat furnace 


جازولين محسن reformed gasoline‏ 
جازولين ناتج من عمليات إصلاح النافتا 


يضاف إلى الجازولين المعتاد لتحسين صفاته . 


وحدة التحسين 

مجموعة من الأجهزة تستعمل فى عمليات 
حي خواص VES‏ باستخدام الضغط 
aes‏ 


reforming unit 


refraction, seismic 


انكسار ( سیزمی ) 


( seismic refraction : انظر‎ ) 


refrigerated gas e غاز‎ 

غاز مبرد حفصت در ás-‏ حر ار ته نحت 
الصفر Sel‏ . 

refrigerating agents عرامل تبريد‎ 


الغازات التى يسهل إسالتها » أو بعض 
أو كلوريد الميثيل أو الفريون » وتستعمل فى 
التبريد فى الثلاجات الكهربائية . 


refrigeration plant 


مصنع التبريد 
ie gat‏ وحدات تستعمل فى إسالة بعض 
غازات البترول . 


= وھ" — 


معجمالنفط 


rei 





محطة وسيطة 
ihe‏ تستقبل الموجات اللاسلكية 
أو السوائل ثم تعيد إرساها فتقويها . 


relay station 


مفاصل التفسخ release joints‏ 
المفاصل التى تنتج عن الصخور بسبب 


زوال الضغط الواقع غليا » 


خط تصريف reiief line‏ 
الثانوية أو تخفيف الضغط فى الأجهزة والخطوط 


اک 


صمام تخفيف relief valve‏ 
فيساعد على تخفيف ضغط الغازات عند زيادة 


ضغطها على حد معين . 


relief well ALE بكر تنفيس = بئر‎ 

بعر مائلة لتخفيف الضغط فى بكر مجاورة 
تعرضت لثوران مفاجئ c‏ ويجرى سد البكر الثائرة 
le‏ بحقن الأسمنت أو الطين الثقيل فيها . 
التحكم من بعد remote control‏ 

مراقبة سير بعض العمليات الصناعية 
Sais‏ فيها وتنظيمها من بعد بواسطة الأجهدة 
الالكترونية . 


reinforcement bars 
) حديد تسليح ( قضبان‎ 
أسياخ من الحديد تستعمل فى التقوية مثل‎ 
قضبان التسليح المستخدمة فى أعمدة الخرسانة فى‎ 
St 


الكثافة النسبية relative denstly‏ 
النسبة بين O55‏ حجم من المادة إلى وزن 
حجم pu‏ من مادة قباسية vm e c‏ 
dtl‏ للحواد ball‏ .السو انا lle ya‏ و اين 
JM‏ من غاز اهدرو جين . 


الرطوبة relative humidity C‏ 
النسبة بين AES‏ بخار الماء فى الهواء وبين AES‏ 
البخار الذى e‏ نفس الحجم من gl. Md‏ عند 

درجة الحرارة نفسها . 


relative permeability نفاذية نسمية‎ 


معينة إلى النفاذية المطلقة . 


dor y 3‏ نسبية relative viscosity‏ 
النسبة بين .لزوجة السائل ولزوجة الماء 
عند ce 55٠6‏ ولما كانت لزوجة الماء عند هذه 
الدرجة تساوى OM ١٠,٠٠١۲‏ كلا من اللروجة 
النسبية ولزوجة السنتى بواز تتفقان عدديا . 


E uris ban 
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res 
طبقات المكمن‎ 
الطبقات الخازنة للبترول فى القشرة‎ 


EX 


reservoir beds 


طاقة المكمن 
الطاقة الحبيسة فى مكمن نفط أو غاز والتى 


reservoir energy 


مهددس المكمن 
مهندس يعمل فى البحث عن مكامن الزيت 
والغاز أو فى استغلالهما . 


reservoir engineer 


reservoir oil pressure 
ضغط نفط المكمن‎ 
داخل المكمن » وقد يكون‎ bid! ضغط‎ 
. كافيا لدفع النفط إلى السطح‎ 


ضغط المكمن 


reservoir pressure 


( bottom - pressure ضغط قعر البثر‎ : JAN) 


صخر المكمن 
أو غازاً يمكن استخراجه . 


reservoir rock 


تضغيط repressuring‏ 
معاودة ضغط الماء أو الغاز الطبيعى 
أو الهواء فى بعر daz‏ لزيادة معدل اندفاع النفط 


من المكمن إلى سطح الارض . 


عمود إعادة التقطر 
جهاز تقطير به عدة رفوف je‏ فى 
إعادة تقطير بعص المقطرات البترولية 


rerun column 


rerun tower برج إعادة التقطير‎ 
research section e i dnt 
. وتطوير الإنتاج‎ 

reserves الاحتياطيات‎ 


المواد الهدروكربونية السائلة أو الغازية 
c ull‏ وجودها d‏ باطن FD‏ ; 


مكمن reservoir‏ 
تكوين جيولوجى من الصخور المسامية 
P‏ المرافقة ها »> ويتميز المكمن بنسق ضغطى 
Py uA arl‏ الإنتاج فى أحد أجزائه فى ضغط 
she Vi‏ الاخحرى . 


= yy 


معجوالنفط 


الزيوت الثقيلة WAL‏ لتحويلها إلى سوائل 
درجات غلياتها أقل 3 ويمكن استعمالها فى عديد 


; ley من‎ 


residue hydrogenation هدرجة التبقيات‎ 
. pe وجود‎ d 


residue oil saturation  ( RO.S )‏ 
الزيت المستعصى 
cuj‏ المتبقى فى مكمن البترول والذى 
لا يمكن استخراجه بالمضخات أو بطرق AH‏ 
او غيرها . 


resin cement راتينجى‎ cal 
تضاف إليه بعض المواد الراتينجية‎ ciel 


التى تزيد من قوة تماسكه . 


سجل المقاومة resistivity log = R.log‏ 
أحد التسجيلات الكهربائية التى تجرى 
داخل البعر قبل إنزال أنابيب التبطين والتى تدل 
على مقاومة الصخور التى يخترقها AA‏ لتوصيل 
ud‏ الكهرباق Jas‏ بطريق غير مباشر على 
درجة مسامية هذه الصخور . 


retainer peo 
جهاز يحتجز جزءا من السوائل أو الشوائب‎ 


res 
resetting إعادة الضبط‎ 


إرجاع ظروف التشغيل من حرارة 
أو ضغط أو غيرها إلى الحدود الفطية . 


حدرة قبة الملح — residual anticline‏ 
طى علوى فى الطبقات يعلو قبة الملح › 
نتيجة لاندفاع قبة الملح إلى أعلى . 


residual deformation = plastic deformation 


التحرف اللدن = التحرف المتبقى 


( plastic deformation : انظر‎ ) 


residual fuel oil زیت وقرد مبق‎ 

أحد المقطرات الثقيلة التى تفصل من الجزء 

الأسفل من برج التجزئة والتى يعاد تقطيرها 
ويفصل منها زيت الوقود الخفيف . 


متخلفات residuals‏ 
المواد النى تتخلف من عمليات تقطير 
المقطرات . 


residue hydrocracking unit 
وحدة التكسير الهدروجينى للمتبقيات‎ 


- PA- 
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blo ob‏ الطبقات عند جوانبها وترق عند 
c lay gle‏ وهذه عكس الحال فى طية التشابه . 


إعادة reworking a well rol fats‏ 
إعادة ce»‏ البعر وإزالة ما ترام فى قاعها من 
ترسب نسقى rhythmic sedimentation‏ 


ترسب مكرر لتعاقب معين من الطبقات . 


rich gas ig غاز‎ 

غاز محمل بالأبخرة التى يمكن فصلها منه 
بالتبريد . 

rich ofl زيت غنى‎ 


زيت بترول يحتوى على نسبة عالية من 
المقطرات الخفيفة التى تستعمل وقودا » ويحتوى 
على نسبة قليلة من المقطرات الثقيلة . 


صدوع الحيد ridge faults‏ 
صدوع ore‏ على مقياس صعغير . 


ridge fold اليد‎ ib 
طية غاطسة الطرفين » وهى القبة‎ 
. المستطيلة‎ 


معدات مستبلكة 
الأجيرة والحدات. egal ach AE‏ من 
الخدمة نتيجة لانتباء عمرها الافتراضى أو بسبب 


retirement candidates 


reverse circulation دورة عكسية‎ 

إعادة ضخ طينه الحفر فى عكس اتجاهها 

ot‏ لالتقاط فتات الصخر وبعض القطع 
ET‏ 


reverse - circulation core 
لب الدورة العكسية‎ 
لب صخرى يستخرج من أنابيب الحفر‎ 
d LA .دوزةاطيية احفر‎ Kd وذلك بان‎ 
أنابيب التكسية ثم إلى داخل أنابيب الحفر حاملة‎ 
. هذا الب‎ 


صدع معكرس reverse fault‏ 
صدع ييل فيه سطح الصدع نحو جانب 
المرمى العلوى وينتج من الضغط . 


(b تغلظ طبقات الصخور عند‎ ib 
. وترق عند قعرها‎ 


reverse flowage fold 


Ub‏ تشابه معكوسة 


reverse similar fold 


— F.4 — 
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ring and ball ) R.B ) ductility oil test 
اختبار ممطولية الزيت بالطوق والكرة‎ 


طوق تعليق 
حلقة حاصة j‏ تستعم| 43 Quad‏ الانابيب 
المعلقة . 


ring hanger 


ripper Gale حفارة‎ 


الة تستعمل فى حفر الخنادق التى توضع فيها 
eat‏ 


مسدس rivet gun Ac y‏ 
الة تشبه المسدس تعمل باهواء المضغوط e‏ 


road asphalt 


أسفلت الرصف 


( paving asphalt : انظر‎ ) 


علامات الطريق 
وغيرها . 


road markings 





rif 
rift faults صدوع الخسف‎ 
صدعان متوازيان > أو مجموعتان من‎ 
المدرجة تنخفض الصخور فيما بينهما‎ f الصدو‎ 


کوت غورا قله أن يكوة انمع J‏ 


rig builder البرج‎ oly 
. عامل تركيب أبراج الحفر‎ 


rigging down فك المعدات‎ 


تفكيك المعدات بعد shat‏ العمل . 


rigging up إقامة المعدات‎ 


صد م يمينى جانبى right - lateral fault‏ 


صدع مضرب انزلاق ذو مفصل أفقى 


rim syncline = rim sink = peripheral sink 
حافية‎ 3 pal 
الطبقات على‎ bye من‎ les سفلية‎ ab 
الذى كانت‎ alll نتيجة لاندفاع‎ A3 حافة‎ 
عليه من أسفلها حو قبة الملح وتسمى‎ A5 
as حافيا و‎ lage Lad 


— Y. 
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تقليب محويات الصهرجم roll - a - tank‏ 
تقليب السوائل التى يحتوى عليها الصهرج 
بواسطة cl dl‏ أو بالغاز كى يخرج منه سائل 


متجانس الخواص 


أسفلت السطوح 

أسفلت يستعمل فى تغطية السطوح لتصبح 
عازلة ويتم هذا Uv‏ باستعمال الاسفلت 
امو كسد . 


roofing asphalt 


سكين للتخريم تقوم بحر كات دوارة لتفتيت 
المتكونات الحيولوجية بواسطة مخاريطد من 
الصلب أو الصلب المطعم بالكربوراندم . 


rotary bit 


rotary drilling حفر رحرى‎ 


أسلوب حفر تدور فيه لقمة الحفر بواسطة 
عمود إدارة مكون من أنابيب معدنية يجرى فيها 
AM fil‏ , 


rotary drilling machine رحوية‎ s ús 
الارض بواسطة‎ € o تستعم|‎ "s 


road tar قار الرصف‎ 
rock aggregate S pre t 


lazo. DUNS 83 هن كلا‎ ab Muda 
. ببعض بمادة أسمنتية أو لا تتئاسك‎ 


أسفلت صخرى rock asphalt‏ 
bis cu‏ به حجر do‏ او حجر 

. جيرى‎ 
rock resevoir pressure 


| الضغط الاصلى بالمكمن فقسا فور لقنب 
أول بثر استكشافية لصخوره » وقبل تسرب أى 
من محتوياته إلى أعلى أو اندفاعه . 
مر شحات الملح rock salt filters‏ 
مرشحات خاصة تملاً ally‏ الصخرى 
وتمرر فيها مقطرات البترول التى تمت Wale‏ 
وتساعد هذه المرشحات على إزالة المواد العالقة 
کا تقوم بلورات c‏ بامتصاص قطرات الماء 


العالقة فى المقطرات . 
فضلات الصخر rock waste‏ 
حطام الصخور وفتاتها المتبقية بعد عمليات 
الحفر . 


۳ - 
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round per minute (R. P. M) دورة / دقيقة‎ 
. الدقيقة الواحدة‎ 


roustabout e عامل‎ 

اسم دارج يطلق على العامل الحديث غير 

opel‏ الذى يعمل على منصة الحفر ويقوم 
بالأعمال التى لا تحتاج إلى خبرة خاصة . 


إتاوة royalty‏ 
دفعها مقابل الاس ستخراج والتشغيل c‏ أو اسم 
السلعة . 


royality in cash إتاوة نقدية‎ 


حصة مقدرة بالنقد المتداول . 


royality in kind إتاوة عينية‎ 


حصة من نوع المادة المنتجة . 


أسفلت مطاط rubber asphalt‏ 
أسفلت مؤكسد بدرجة كبيرة ويتميز 


صدع دوار rotary fault‏ 
صدع يلتف أحد جوانبه فى أثناء حركة 

التصدع بالنسبة إلى الجانب ME‏ » بحيث أنه إذا 
فرض رسم خطين متوازيين على جانبى الصدع 
وبعيدًا عن منطقة القلخ قبل التصدع يصيران غير 


متوازيين بعد ذلك . 


طبلية دوارة 

طبلية على منصة الحفر متصلة OY‏ 
التشغيل ينفذ من UME‏ عمود ٠‏ كيل € وتساعد 
هذه الطبلية على ضبط دوران عمود الحفر . 


rotating table 


rotational cylindroldal folding 
اسطوالى ذَوَار‎ Cb 
طى لاحق بمزق المستويات الحورية لطى‎ 
. اسطوانی سابق دون عو معالمه‎ 


صدع يتحرك به كل من الجانبين حول 
حور عمودى على lel‏ التحرك . 


rotational fault 


rotational flow By 9d انسياب‎ 


تدفق السائل على هيئة دوّامة . 
رئيس عمال الحفر 


اسم دارج على من يرأس عمال الحفر على 
المنصة . 


roughneck 


eg c 
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rus 
rubber fenders معدات مطاطية‎ rust - preventing additives 
مضافات مانعة للصداً كتل مطاطية توضع فى مقدمة سفن الشحن‎ 
عند اصطدامها بالشاطئ‎ obs مواد تضاف لتقلل تكون الصداً على وى مؤخرتها‎ 


=P = 


saleable wax 


Zn 


saline soil تربة ملحة‎ 

تربة منخفضة القلوية ol‏ المدروجينى 

لا يتعدى Ao‏ وتحتوى على كمية من الأملاح 
القابلة للذوبان والتى تعوف مو cU JI‏ . 


salinity of formation water 
ملحية ( ملوحة ) ماء التكوين‎ 
درجة تركيز الأملاح امختلفة فى الماء الذى‎ 


saltbed storage gue QUE 
: الملح الصخرى‎ 
salt dome قبة الملح‎ 


بنية فى الصخور الرسوبية ES‏ عن تدخل 
طبقات الملح الصخرى فيها فتدفعها إلى أعلى على 


saddle ( structural geology )‏ 
سرج ر فى الجيولوجيا التركيبية ) 
معلم تر كيبى ينشا من هبوط تر كيب BF‏ 
يشبه السرج . 


saddle fold سرجية‎ ib 

ke Joh lt ite Jo من الطات‎ p y 

هامته طية ثانوية انجاهها متعامد على ol<!‏ الطية 
الاصلية . 


أيام safe days Ll‏ 
أيام خالية من الحوادث . 


سياج أمان safety fence‏ 
سياج من نوع خاص يوضع حول dd‏ 
kl‏ كة cy‏ أو حول السيور المتحركة 


برك sag ponds b‏ 
برك تتكون فى المنخفضات الناشئة عن 
هبوط كتل الصخور ply‏ الصدوع النشيطة . 


sug = 
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sand control مقاومة الرمال‎ 


ee‏ تسرب الرمال إلى gets‏ البعر أو إلى 
مضخات القاع ; 


مروحة رملية sand fan‏ 
ترام by‏ على IRA‏ مروحة » ee‏ من 
الرمال التى تذروها الرياح عبر ممرات الجبال 
ومنحدارتها » ويتكون على سفوح التلال 
أو الجبال . 


sand flood مل‎ ) Vlad 
يحدث‎ Y تدفق رملى كبير فى الصحراء‎ 
. أحيانا فى الصتحارى العربية‎ 


أنبو ب رمل sand pipe‏ 

chase‏ ایبون يتكون $e‏ فى الاخجار 
الجيرية › يتراوح عمقه بين بضعة سنتيمترات 
وبضعة أمتار » يتل بالحصى أو الرمال أو نحو 
دل 


مسامية الر مل sand porosity‏ 

خاصية وجود المسام كبيرة الحجم بين 
حبيبات الكربونات التى فى حجم حبيبات الرمل 
أو الحصى . 


هيئة قبة » وقد تخترق قباب الملح ما فوقها من 
صخور أو تؤدى إلى Yb‏ فقط . 

وقباب الملح بنيات هامة من الناحية 
الاقتصادية إذ تعمل مصايد لحجر زيت البترول 
۴ يستغل er‏ الملح والكبريت الختلط بها . 


سجل العينات 

رسم يعده الجيولوجى لمسار البئر فى أثناء 
عملية الحفر يبين الخواص الطبيعية والصخرية 
والشواهد الهدروكربونية وغير ذلك للعينات 


sample log 


المستخرجة تباعا من M‏ 


أسفلت sand asphalt deco‏ 
خليط من الأسفلت والرمل النقى يستعمل 


. وغيرها‎ 4 UM cd 


sand bar رمل‎ pre 
á be كيب رمل ^ مستطيل يكون‎ 
. البحار‎ s bly الصحراء وعلى‎ 


لفح الرمال 

توجيه الرمال lah ae‏ اهواء إلى 
السطوح المعدنية UY e‏ ما يعلق بها من شوائب 
يصعب إزالتها بطرق أخرى » وتستعمل فى 
تنظيف المعادن . 


sand blasting 


> 
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sat 
sapropel ( عضوية ) سابروبيل‎ 4635 
أ) تربة غنية بالمواد العضوية الكربونسة أو‎ 

التومينية . 


ب ) db‏ لزجة غروانية Uns‏ فى المستنقعات 
دكناء اللون لا بريق ها . 


sapropelite series 


متسلسلة سابروبيلت 


مجموعة من المواد العضوية والفحمية Usp‏ 


فى سلسلة طبقا لدرجة التفحم تبدأ بالسابروبيل 
ثم «السابروكول » ثم «السابروديل »)2 ثم 
« السابروديت » » ثم «الساب أنثراكون » 
وتننيئ « بالساب أنتراسيت 6 . 


ساركودينا sarcodina‏ 
طائفة من الاوليات ( البروتوزوا ) تتغير 
أشكال أجسام أفرادها » وتخرج Yee‏ أجزاء 
متحركة هى الأقدام الكاذبة » تشتمل على رتبتى 
الثقبيات ( الفورامنيفرا ) » والراديولاريا . 


مصنع فرعى satallite plant‏ 
معمل yee‏ تجری به بعص العمليات 
الصناعية ويكون ملحقا بالمصنع الرئيسى . 


= YN 


حصيرة sand sheet ido;‏ 
مسطحة فسيححة . 
رمل ينم عن النفط sand showing oil‏ 


رمل به شواهد بترولية . 


sand spit لسان رمل‎ 

تجمع من الرمل على هيئة لسان يمتد من 

الشاطىء إلى البحر > وينتج عن زيادة معدل 
الترسيب . 


مسرب sand stream A)‏ 
رمال تسرى مع السيول الحارفة فى الخلجان 
الضخيرة و الخداول وقد تحشر أحيانا فى الوديان 


وتد رمل sand wedge‏ 
رمل » تنغير ثخانته بمعدل pS‏ على مسافات متقاربة . 


sander disc صنفرة‎ vs 
قرص خشن السطح يستعمل فى صقل‎ 
. اسطح بعض المعادن‎ 


معجمالنفط 


بطاقة التقصى 


البطاقة التى يسجل Yd‏ متقصى البيانات كل 


scout card = scout ticket 


scout ticket 


بطاقة التقصى 


) scout card : انظر‎ ) 


screens l iar 
الاجهزة التى تقوم بفصل المعلقات من‎ ٠ 
. الغازات أو السوائل‎ 


screen analysis 


( seive analysis : انظر‎ ١. 


انسداد P‏ شحات: screen clogging‏ 
تجمع eU‏ على سطح المرشحات 
الشبكية ويؤدى هذا إلى انسدادها ومنع مرور 


EN pl 


Screening غربلة‎ -١ 
Wi فصل مكونات مادة بعضها عن بعض‎ 


فوق شبكة ا عدد من الفتحات . 


sat 
saturated compound م ركب مشبع‎ 
: OWI أحادية مثل‎ 


)3 يدم ¬ ك يدم) (CH, - CH}‏ 


Saybolt apparatus ( cJ جهاز « سيبو‎ 


جهاز يستعمل فى تحديد لزوجة الزيوت . 


Saybolt chromometer 

مقياس ١‏ سيبولت » Oi‏ 
جهاز plait em‏ لون vey AEN‏ 
المواد البترولية GeV‏ التى تستعمل وقوداء 
وينسب هذا المقياس إلى إسم مبتكره العام 
الكيميانق «جورج . م سييولت؛ 


€ TTT) 
scouring powder ` مسحوق تنظيف‎ 


مسحوق يستعمل فى التنظيف أو إزالة 
الشحوم او البقع من أسطح الفلزات . 


متقصى البيانات scout‏ 

موظف بشركة التنقيب مهمته جمع كل 
ما يستطيع من بيانات مسح أو حفر أو استغلال 
من الشركات cs‏ العاملة فى نفس امحال . 


- TVA = 
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طبقة ختامية ) ظهارة ) seal coat‏ 

iib‏ الطلاء الاخيرة التى يغطى :ہا السطح 
المدهون وتتميز بلمعانها ومقاومتها لفعل الرطوبة 
والضوء 8 


مركب لاحم sealing compound‏ 
مركب يستعمل فى سد المسام ومنع تسرب 


الموائع مثل الغازات والسوائل . 


حلقة إحكام seal ring‏ 
حلقة توضع بين طرف أنبوبتين عند ربطهما 
وتمنع تسرب السوائل أو الغازات . 


seamless pipes غير ملحومة‎ cv 
تصنيعها من صفائح من‎ x لم‎ cu 


المعدن بالثنى واللحام وليس بها دروز . 


كحول ثانوى secondary alcohol‏ 
مركب عضوى تتصل فيه مجموعة 
المدر و كسيل بذرة Ou S‏ متحدة بواحدة من 
ذرات المدروجين du S2)‏ يدع 
CHOH)‏ >( وتسمى هذه المجمموعة با جموعة 


الكحولية الثانوية . 


Y‏ - تصنيف 

مقارنة صفة محدودة فى مجموعة من المواد » 
مثل اختبار ومقارنة فعالية مجموعة من المركبات 
الكيميائية ضد نوع من البكتريا . 
pm- ٣‏ 

EN 


screw auger Spee مثقاب‎ 
ia je 344 db ارو‎ Gat e 

لولب . 
جهاز غسل الغازات scrubber‏ 


برج ذو ت ركيب خاص تدخل الغازات من 
أسفله لتقابل رذاذا من الماء أو من زيوت خاصة 
تزيل ما به من شوائب غير مرغوب فما . 


مضخة برج الغسيل scrubber pump‏ 
مضخة تدفع السوائل البترولية على هيئة 


رذاذ فى برج الغسيل . 


sea lines = submarine lines 


خطوط بحرية 
aul) GUY bbe‏ عل قفر spell‏ 


sea transgression ( advance )‏ 
طغيان البحر ( تقدم ) 
تعدّى ماء البحر على البر نتيجة لزيادة ماء 
الخ ا so diaboli‏ 


Tes 


} i ai - 2 


sec 





تكوين أو منطقة. وقد يحتوى على رموز تدل de‏ 
خخصائصه الليثولوجية والحفرية وما إلى ذلك . 


seepage C 
تسرب هدركربونات سائلة إلى السطح من‎ 

شقوق فى الأرض حيث تتجمع على هيئة بحيرة 
ويعتبر النشع دليلا على وجوه ola‏ 


خط اللشع seepage line‏ 
سطح M‏ العلوى à‏ نطاق النشع . 


المفقود بالدشع seepage loss‏ 
حجم ما يتحلب من ماء أو dau‏ مقدرا 

بالقدم المكعبة لكل قدم مربعة فى سطح النشع 
da golly dM el d‏ الكمية bet‏ 
خاصة » منها مقياس النشع ومقياس النفاذية . 


مقياس النشع 
جهاز خاص يستعمل لقياس كمية السائل 
الراشح من سطح ما 1 


seepage meter 


أمين secondary amine e$ gl‏ 
مر كب عضوى يحتوى جزيؤه على مجموعة 
الأمين الثانوية التى ترتبط Ud‏ ذرة نتروجين بذرة 
واحدة من ذرات افيدروجين (>ن يد) 
NH)‏ >( . 


مسام ثانوية 
أو الغاز بعد الاستخراج بالوسائل العادية من 


المكمن . 


secondary pores 


secondary recovery e$ ,2 8! c9 


كمية الزيت التى rat‏ عليها بعد حقن 
الغاز أو الماء فى المكمن . 


second order geosyncline 
تقعر عظمم من المرتبة الثانية‎ 
لا يستقبل إلا كمية‎ de نخفاض تركيبى‎ 


section مقطع‎ 


رسم توضيحى يبين التعاقب الصخرى فى 
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أخصانى الزلازل — سيزمولوجى 


من يطبق قوانين الزلزال فى عمله مثل 


الكشف عن البترول والزلازل وغيرها . 


علم الزلازل - سيزمولوجيا 


العلم الذى يختص بدراسة الزلازل وكل ما 
تعلق بها c‏ مثل Vj‏ ومداها وطوط اتجاهاتا 


. وغير ذلك من الخصائص‎ My, 


مقياس الزلزلة c‏ سيزموميتر 


. ( detector 


تكسير selective cracking Quel‏ 
عملية تكسير تقسم فيها الشحنة إلى عدة 

أجزاء » ويم تكسير كل جزء منها على حدة فى 
منطقة خاصة من الجهاز مع At‏ ظروف مناسبة 


MR 


إذابة انتقائية selective dissolution‏ 
وصف لقدرة المذيب على AM)‏ بعض 
مكونات lad‏ ما دوت الأخرى ¢ ور lard‏ هذه 
القدرة فى فصل مكونات بعض الخاليط فى 
الصناعة . 


seismologist 


seismology 


seismometer 
جهاز كاشف يستقبل النبضات الزلزالية‎ 
ويستخدم فى العادة للكشف عن الزلزال الطبيعى‎ 


(geophone, pick- up, : ل‎ Sale وهو‎ 


يبوع نشع seepage spring‏ 
ماء ينبئق بالنشع من راسب مسامى تحت 


segregation | aĵ 
, فصل مكون أو أكثر من مكونات المادة‎ 


تأثير سیزمی كهر seismic-electric effect gh‏ 
التغبر الدورى الحادث فى التيارالكهر بای بين 
aaa cle‏ ل ol‏ کک ور ر 


seismic reflection انعكاس سيزمى‎ 

ظاهرة ارتداد الموجات السيزمية على أسطح 

الطبقات التى تصطدم بها إذا سقطت عليها بزاوية 
أكبر من الزاوية الحرجة . 


انكسار سيزمى seismic refraction‏ 
ظاهرة انكسار الموجات السيزمية على 
الأسطح الفاصلة بين طبقات الصخور الختلفة . 


مرسمة الزلازل ) سيزموجراف ( — seismograph‏ 
جهاز يسجل الموجات UJ‏ وهو 


مرادف ل : ) (detector‏ . 


- ۱ - 


معجمالنفط 





شبه شفاف semitransparent‏ 
وصف لا هو إلى الشفافية أقرب منه إلى 

الاعتهام ; 

separating funnel قمع فصل‎ 


› الشكل له غطاء و حبس‎ " sU} 
. يستعمل فى فصل سائلين لا يمترجان‎ 


فصل separation‏ 
إبعاد أجزاء sse‏ ما بعضها عن QUAM‏ 


عمليات الفصل 

عمليات تستهدف فصل ناتج محدد أو عدة 
aly‏ » مثل عمليات التقطير والامتصاص 
والترشيح والاستخلاص بالمذييات . 


separation operation 


separator فصل‎ Baa 


. كل على حدة من خام البترول‎ ally 


سر بنتين serpentine‏ 

معدن أخضر اللون من سليكات المغنسيوم 
المهدرتة » تظهر به بعض الخطوط والبقع التى 
تجعله يبدو كجلد الثعبان € elo JS‏ والحرانيت 


sel 


تر شيح selective filtering ust‏ 
عملية الترشيح التى que‏ بمرور بعض 
الحسيمات الصغيرة وتقوم باحتجاز Shines!‏ 


1 


حابس ذاتية التشحم self - lubricated cocks‏ 
نوع خاص من الصمامات يستعمل ف 

خطوط الأنابيب النى fer‏ المواد الكيميائية e‏ 
وهى حتوی بداخلها على كميات من الشحم 
تمنع تلامسها مع المواد الكيميائية وتقلل من 


نعرضها للتا كل . 


نصف هدرجة semihydrogenation‏ 


اختزال الرباط Gout‏ غير المشبع إلى رباط 
au‏ بغاز المدروجين . 


semiopaque 


شبه مم 
وصف لما هو أقرب إلى الإعتام منع إلى الشفافية . 


semisolid 

وصف للمادة الرخحوة فى درجات الحرارة 

المعتادة » ومن أمثلتها الفازلين وغيره من 
الشحوع 3 


شبه جامد 


SS es 
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sha 
. الكهربائية للابار‎ 


سجل كنافة الطفال shale-density log‏ 

قطاع طولى يبين مدى اختلااف BUS‏ 
صخور الطفل فى الطبقات امختلفة ومدى تاثرها 
بالعمق . 


shale shaker الطفال‎ jija 
ملحقة بجهاز الحفر‎ Jol all مجموعة من‎ 
تفصل فتات الصخر عن سائل الحفر » وتجمع‎ 
العينات الصخرية المستخرجة من البعر من فوق‎ 
. أسطح هذه الغرابيل‎ 


بئر shallow well Abu‏ 
بئر لا يتعدى عمقها ثلاثين مترا » تحفر فى 
مكان معين للحصول على الماء » وتبطن فى العادة 
بالخرسانة » dle‏ أجزاؤها العليا حتى لا 
يتسرب منها الماء . 


Sharples supercentrifuge 
طاردة «شاربلس 4 المركزية‎ 
تبلغ عدد‎ e طرد مر كزية فائقة السرعة‎ Ji 
c لفة فى الدقيقة‎ ٠ إلى‎ ١5.٠٠١ لفاها من‎ 
COW فيخرج منها الزيت البارد من مركز‎ 
ويخرج الشمع والفازلين من فتحة جانبية تسخن‎ 
. السدادها‎ e بالبخار‎ 


service weil 


بئر تصريف 


( disposal well : انظر‎ ) 


settler مرسب‎ 


حوض حاص مر به السوائل ببطء فيترسب 
ما le‏ من مواد عالقة 5 


استقرار settling‏ 
تجمع soll‏ غير الذائبة فى قعر الإناء . 


shaker از‎ P 


(shaking machine : انظر‎ ) 


shaking machine = shaker ( رجاج‎ ) y» 
يساعد على مزج السوائل أو‎ dem جهاز‎ 


shaking test اختبار الاهتراز‎ 

ur ne‏ للتربة ols‏ الحبيبات الدقيقة 

لمعرفة ما إذا كانت 0453 من غرين أم طين › 

فالغرين يبلل راحة اليد عند هز قطعة منه علا 
على خلاف الطين . 


shale base line Jabs خط‎ 
ae lay أو خط الصفر الذى‎ E حط‎ 


OS S 


——— 


she 





shoestring sand 


رمل شريطى 
كيلومترات ويبلغ عرضه نحو كيلو متراء» يتخلل 
صخورا رسوبية غير مسامية ويكون أحد أشكال 
المصايد البترولية الطبقية . 


shooting تفجير‎ 

إشعال X‏ ناسفة فى بعر ld‏ لتكسير 

تكوين جيولوجى صلب متاسك ¢ فيسمح ذلك 
بمرور النفط hg‏ يزيد من سرعة اندفاعه . 


طرف قصير short limb‏ 
طرف الطية غير UNM‏ الذى يلبث أن 
ينعكس اتجاهه ويكون فى العادة الطرف الاكثر 


mars 


shot blasting 


show gas and condensate دلائل غاز ومتکنفات‎ 

ما يدل من نتائج التحاليل yt!‏ كيميائية على 

احتواء الصخور على الغازات والمتكثفات 
النفطية . 


shear fold = slip fold طية جز‎ 

طية Les‏ من إزاحات دقيقة للطبقات على 

مستويات من الكسور أو التشققات المتقاربة 
جدا . 


sheat structures لوحية‎ oly 
مسالك من صخور مهشمة على هيئة الواح‎ 


طريقة « شل « للحقن Shell-perm process‏ 

حقن الصخور النفذة بمعلق البتومين لسد 
leo‏ وفجواتها » وذلك للحيلولة دون نز الماء 
منها إلى بعر النفط . 


الوزن الإزاحى للسفينة ship displacement‏ 
حجم الماء المزاح ججسم السفينة ويدل على 
وزن السفينة » إذ يزيد غاطسها كلما زاد 


تجهيزات شحن السفن ship loading facilities‏ 
lita!‏ المستعملة E‏ عملية شحن السفن 


مثل الروافع وخطوط الأنابيب وما إلى ذلك . 


قياس الشحن بالغمس shipping dip‏ 
تقدير كمية hall‏ المشحونة بصهاري الناقلة 


E br du 
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sid 
shut in casing pressure 
ضغط انحباس أنبوبة التغليف‎ 
الضغط الاستاتيكى الواقع على جدران‎ 
›» الانبوبة المغلقة للبئر المنتجة » مقيسا عند فوهتها‎ 
. بعد تمام نفاذ الثقب فى صخر المكمن‎ 


بعر مغلقة shut in weil‏ 
بكر أوقف الإنتاج منها hy‏ لأسباب فنية . 


side stripper ناز 4 جانبى‎ 

نازع تعالح فيه المقطرات بالبخار لإزالة 

axl‏ المواد الخفيفة والمتطايرة قبل عملية 
التخزين , 


مسار جانبى ( للبثر ) 

مسار جديد جانبى فى oll‏ حفر البئر عندما 
بحن pel Ll‏ .ذا Namal ad Coe)‏ 
الحفر فيه SY‏ سبب . 


sidetrack ( borehole ( 


تغيير مسار sidetracking‏ 
لعدم إمكان الا شترا 6 حفر E‏ الاصل : 


sidewall core جانبية‎ 4) dus 
بواسطة جهاز خاص‎ d عينة اسطوانية‎ 
:يعد أن‎ dole aah ذات‎ tid jul ae ون‎ 


تعداها الحفر . 


دليل غاز showing gas‏ 
ما يدل من نتائج التحاليل اليو كيميائية على 


دالة نفط show oil‏ 
JA Le‏ من نتائج التحاليل الحيو كيميائية be‏ 
احتواء الصخر عل النفط . 


show oil and gas وغاز‎ hà dis 
ما يدل من نتائج التحاليل الجي وكيميائية على‎ 
. احتواء الصخر على النفط والغازات النفطية‎ 


دالة show oil and water sly ba‏ 
ما يدل من نتائج التحاليل الجي و Mess‏ على 
احتواء الصخر على النفط والماء. 


وقف العمل shut down‏ 
توقف العمل بالمنشأة الصناعية لاصلاح 


بعض الأعطال aN n‏ أسباب أخرى . 


shut in bottom hole pressure 

ضغط انحباس قعر البئر 
las a‏ الذى aly‏ أقصى درجة عند قعر 
ابعر ويثبت عندها » وذلك عند اختراق البثر 


mU Wo we 


j ra 3 


زمن اشتعال طويل » ويتكون هذا الزيت من 
زیت برافينى مضافا إليه القيطس ودهن الخنزير e‏ 
ولا تقل نقطة ومضه عن 9١٠١‏ م٠‏ ويحتاج 
اشتعال ٠٠٠‏ مل من هذا الزيت إلى ١٠١٠١‏ ساعة 
I"‏ 


منحة نو signature bonus e‏ 
مبلغ من ill‏ لصاحب الارض مقابل 
y‏ على وئيقة البحث أو الاستغلال . 


الطى similar folding Pe‏ 
الطى الذى تتخذ فيه كل طبقة الشكل 

ge tl‏ نفسه للطبقة التى تعلوها » qua‏ عن 
هذا الطى ترقق الطبقات عند أطراف الطيات 


single—pipeline system 

نظام خط الأنابيب المنفرد 
أحد نظم تجميع النفط »› وفيه يدفع الغاز 
والنفط مختلطا بعضها ببعض بعد تجميعها من 
حقل ball‏ إلى محطات مركزية فى خط أنابيب 
منفرد » حيث يبدأ فصلهما € ويعامل كل منهما 


avc على‎ 


Single tank extension 


تمديد مفرد للصهرج 
زيادة سعة التخزين فى اتجاه واحد . 


sid 


side wall sample عينة جدارية‎ 

قطعة صخرية أو لب صخرى مستخرج 

من أحد جوانب i‏ عند عمق معين 
لاختبارها » وذلك بواسطة أجهزة خاصة . 


تحليل منخلى sieve analysis‏ 
تحايل ميكانيكى يجرى على الصخور الفتاتية 
الرملية أو الطينية US je‏ فى مجموعة مناحل معدنية 
مركب بعضها فوق بعض فى سلسلة تتناقص فيها 
أقطار الثتقوب من المنخل العلوى إلى السفلى طبقا 
لعلاقة حسابية معينة » ثم تحسب كمية الفتات 
الذى يحجزه كل منخل على حدة وتوضع هذه 
OLS‏ عل Gh. Se‏ أو “تسب Ape‏ 


زجاجة رؤية sight glass‏ 
فتحة مغطاة بالزجاج توجد فى الجزء 
العلوى من أوعية التفاعل » وتستعمل للنظر إلى 
داخل هذه الأجهزة فى أثناء التشغيل » g‏ قد 
EAE REI SR awk Gd fees‏ 


الطيات ihi‏ السجمية sigmoidal linear folds‏ 
الطيات التى تكون le) le‏ منحنية كانحناء 
حرف سيجما فى اللغة اليونانية ; 


زیت الإشار signal oil ó‏ 
زیت خاص يستعمل على جانب خطوط 
السكك الحديدية أو فى الأغراض التى تحتاج إلى 


Tk‏ د 
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عربة النقل التى تتحرك على أسلاك هوائية 


الفضالة slack materials‏ 
مواد شبه جامدة تتبقى من عمليات pax‏ 


sont) |‏ الخام slack wax‏ 
قطفة الشمع البرافينى غير النقية بعد تبريد 


مقطر البرافين وترشيح الزيوت منها . 


رفوف الأنابيب sleepers‏ 
حوامل توضع عليها الانابيب الطويلة . 


مصاقل slickensides‏ 
أسطح الصخور التى صقلت من أثر 
الصدوع وزحف الطبقات بعضها فوق بعض . 


صقل slickensiding‏ 
انخداش حائطى الصدع نتيجة الاحتكاك 
بالحر كة وما يصحبه من ضغط وحرارة . 


ثقب slim hole Ge‏ 
شر ضيقة القطر تحفر للدراسات الجيولوجية 
مثل الاستراتجرافية A‏ 


بئر وحيدة النطاق single-zone well‏ 
CK A‏ نفطها من نطاق جيولوجى 


موقع site‏ 
لاجراء الحفر والتنقيب . 


خطة إعداد الموقع site development plan‏ 
hhe‏ حاص بإعداد الموقع وتجهيزه للقيام 
طاقة size of well pol‏ 


skeletal sand رمال صدفية‎ 

تجمع رمل مكون من فتات الأصداف 
والرمل . 

skim tank قشد‎ eoe? 


التكرير ويستهدم فى فصل الزيت عن الماء . 


sky hook معلقة‎ |i عربة‎ 


- yyy- 


رواسب ( سقاطة ( sludge‏ 
طين أو شحوم أو أية فضلات أخرى 

غليظة القوام . 

slurry cement روبة أسمنتية‎ 


أسم دارج لعجينة aad) DIST‏ 


برد صغير small hail‏ 
حبات sb‏ متجمدة نصف شفافة 
مستديرة قد تكون مخروطية قطرها من ؟ إلى 
ه م » وهى تتكون Bale‏ من نواة من البرد 
اللين تغطيها طبقة رقيقة من الجليد الصاف 
وتسقط مع المطر أكثر من سقوطها مع 
e‏ . 


اختبار نقطة الدخان 

اختبار يجرى أساسا على الكيروسين لتعيين 
ما به من مواد أروماتية € ويجرى هذا الاحتبار 
حرق الكيرو سين فى مصباح خاص » ويعبر عن 
oiu Xaz‏ باكر علول: eie OS Y Cg‏ 
الدحان . ونقطة الدحان الناسبة LJ‏ 


للكيرو سين SOM‏ 


اححراق لا ules‏ 
احتراق المادة دون أن يتصاعد منها دخان 


smokless combustion 


| smoke-point test 


sli 
slip fold طية جز‎ 


(shear folod : انظر‎ ) 


الطى الانزلاق slip folding‏ 
تكون الطيات فى الطبقات بالانزلاق وليس 

بالتجعد الحقيقى . 

زحفة الصدع slip of the fault‏ 
المسافة الحقيقية التى يتزحزحها الصخر فى 

slop naphtha نفتا ملوثة‎ 


نفتا تحتوى على شوائب مختلفة لم يتم 
معالجتها أو تنقيتها وقد تكون هذه الشوائب 
Er‏ سفاتية أو مركبات مريتية . 


صهر slop tank Di i é‏ 
aot Ere‏ فيه المواد GA‏ غير 
لمرغوب فيها - مثل خزان المياه القذرة فى 


الستفينة . 

شمع ملوث slop wax‏ 
شمع برافين رخو نتيجة لتلوثه ببعض 

mors 


- YYA - 
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قضبان فولاذية 
قضبان صماء مصنوعة من الصلب . 


قابلية الذوبان solubility‏ 
قابلية إحدى المواد للذوبان le c d‏ 


عند درجة حرارة محددة . 


solution gas غاز مذاب‎ 

غاز طبيعى مذاب ف النفط الخام فى المكمن 

فى الظروف السائدة بالمكمن من الضغط 
والحرارة . 


التحلية بالمذيب 


solutizer process 


طريقة لتحلية مقطرات البترول» يستخدم 


فا مذيب عضوى يساعد على ذوبان مركبات 
المركبتان فى محلول الصودا الكاوية . 


إزالة الشمع بالمذييات 


solvent de - waxing 


التكرير بالمذيب solvent refining‏ 
البترولية بواسطة بعض المذيبات مثل الفرفورال 


OS ایل‎ dee أو‎ 


solid steel bars 


soap-thickened mineral oils 

زيوت تشحم أو شحومات يجرى خلطها 
eek ops‏ أو صابون الالومنيوم »› 
m‏ لنسبة الصابون المضافة إلى الزيت أو 


الشحم . 


5 يسر ( قابل للتحلل ( soft detergent‏ 
Bim‏ اصطناعى يسهل alea!‏ منه 6 
وتستطيع بعض أنواع البكتريا القضاء على اثاره . 


soft hail برد لین‎ 

حبات برد clay‏ غير شفافة d x‏ ح قطرها 

ما بين ۲ م وه ثم تشبه الثلج » تسقط على 
الأرض قبل سقوط الثلج أو مصاحبة له . 


مزيل العسر softener‏ 


نقطة الليونة softening point‏ 
الدرجة E)‏ تتحول عندها المادة من QJU-‏ 
الصلبة إلى حالة الليونة . 


بدك التربة 
جهاز خاص يستعمل فى تقوية التربة وزيادة 
de lg st‏ تسل aa 00M.‏ 


soil compactor 


epe 


معجمالنفط 


أهدروجين » وهو يعطى الاحساس بالطعم 
اللاذع على طرف اللسان . 


sour natural gas ga? غاز طبيعى‎ 

ASA gam de غاز طبيعى يحتوى‎ 

الكبريتية بكميات تستدعى الإزالة ليكون صالحا 
للاستعمال . 


زیت حامض sour oil‏ 
وصف للزيت الذائب فيه قدر من غاز 

كبريتيد اهدرو جين » ويعتبر الزيت حامضا إذا 
احتوى على ٠,٥۰‏ قدم مكعب من الغاز فى كل 
٠‏ جالون منه » وهذه الزيوت سامة وتسبب 


العا كل l‏ 


sour products منتجات مشوبة‎ 


source rock (mother rock) 
) صخر المصدر ( الصخر الأم‎ 
صخر رسوبى يحوى كمية من المواد‎ 
العضوية التى تحولت إلى هدرو كربونات نتيجة‎ 
. لعوامل كثيرة‎ 


son 


قطب sonde She”‏ 
القطب Gl gS!‏ الذى يدلى فى داخل البثر 


En 


سجل الصوت sonic log‏ 
سجل كهرباى يبين سرعة انتشار الموجات 
الصوتية خلال الطبقات الصخرية الختلفة التى 


يخترقها قطاع البثر . 


soot سناج‎ 

دقائق الكربون الناتجة عن احتراق uam‏ 

ob ft‏ العضوية والتى تترسب على الأسطح 
المعدنية الباردة . 


فرز sorting‏ 
فصل الأشياء إلى مجموعات بحيث تتشابه 
أفراد كل مجموعة فيما بينها فى حدود معينة . 


خام حامض sour crude‏ 
نفط طبيعى يحتوى على نسبة عالية من 


مركبات الكبريت . 


sour gas غاز حامض‎ 


غاز طبيعى يحتوى على قليل من غاز كبريتيد 


syy 
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من مادة قياسية أخرى»وهى فى حالة السوائل 
تنسب إلى الماء وتعرف باسم الكثافة النوعية . 


حليل طيفى spectral analysis‏ 
تحليل مادة ما old‏ جميع مكوناتها من 
العناصر الختلفة . 


spectro-chemical log 
) سبکترو - کیمیاٰ‎ ( die. سجل طيفى‎ 
سجل لتحاليل الكيف والكم التى تجرى‎ 
"Tu E لكيميائية لبيان العناصر‎ Si بالطرق الطيفية‎ 
. المتتابعة‎ tl طبقات‎ cue الأهمية فى‎ 


المطياف spectrophotometer‏ 
تمتصها السو ائل . 


e أسبكر‎ ١ تمض‎ 


خليط من حجوم متساوية من كل من 


Spekker acid 


حمض الكبريتيك وحمض الفوسفوريك e‏ 
يستعمل فى إذابة أشابات الحديد عند تحليلها 


مطياف « اسبكر » . 


كلابة الرفع 
كلابة خاصة على هيئة أصابع اليد » تمسك 
ETT CL‏ 


spider elevator 


TES 


Sp log ) spontaneous or self potential log )‏ 
سجل الجهد الذاق 
تسجيل يبين مسامية الطبقات » ولا 
يستخدم فيه تيار كهرباق بل يتولد الجهد اللازم 
من الفرق بين ضغطى السائل داخل البثر 
وخارجه » أو الفرق بين ملوحتى السائلين . 


spacing Fey 
تحديد المسافة التى يجب أن تفصل بين‎ 
. بعضها فى بعض‎ SRY المحجاورة حتى‎ UM 


spark plug = ignition plug إشعال‎ das 


( ignition plug : انظر‎ ( 


special gasolines and petroleum spirits 

الجازولينات الخاصة C223‏ الفط 
مقطرات وسط بين الجازولين والكيروسين 
تستعخدم (DU‏ وتحدد cue‏ استخدامها 
طبقا لسرعة تبخرها » وهى لذلك تصنع تبعا 
لمدى تقطيرها بين CVO‏ ١٠۲درجة‏ مئوية . 


مواصفات specifications‏ 
خواص المواد المنتجة وصفاتبها gidi‏ عليها 
والتى يجب التقيد بها عند إنتاجها . 


specific gravity 


Je‏ النوعى 
النسبة بين 235 المادة ووزك نفس الحجم 


معجمالنقفط 
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طينة غليظة تضخ فى أماكن معينة من البثر 
لسد الشقوق أو ed‏ بعض OLE‏ فى جدران 
E‏ 


spray cooler براد بالرش‎ 

جهاز يستعمل لبريد السوائل برشها فى 
EN‏ 

spud in — spudding in بدء احفر‎ 


بدء الحفر الفعلى للبكر بعد إعداد e‏ 
متطلبات عملية الحفر . 


spudding in pol بدء‎ 
(spud in : انظر‎ ) 


dave’‏ بالضغط 
حقن الأسمنت تحت الضغط وبخاصة عند 
سد بعض الشقوق فى الصخور . 


Squeeze cementing 


stabilization الشيت‎ 

عملية تقطير Gait‏ يتم فيها إزالة السوائل 

ذات الضغط البخارى المرتفع من المقطر الرئيسى 
لتحسين خواصه . 


cus‏ الجازولين 


stabilization of gasoline 


spillage انسكاب‎ 

تدفق الزيت بكميات كبيرة » مثل تدفق 

الزيت من الناقلات الغارقة فيطفو dà‏ سطح 
Nu‏ 


splitter column 
) عمود فصل الغازات ) عمود نازع‎ 
i3 جهاز تقطير عمودى الشكل يستعمل‎ 
a فصل الغازات عن السوائل البترولية‎ 


spoil pit اخلفات‎ Bi 
أتربة الحفر‎ WY مكان منخفض مخصص‎ 


أبو E!‏ ( م . توغ ) spores‏ 

وحدات تكاثر لا جنسى > DUUM‏ 
اللابذرية » ويتم عن طريقها التكاثر » وتتوفر 
حفرياتها فى رواسب الفحم وبعض الرواسب 
GY‏ + رساد duel cp‏ ن ماعا 
التكاوين الحاملة لها . 


تخر بم موضعى spot coring‏ 
أحذ عينات لبيئة من أعماق مختلفة فى مكان 

الحفر . 

spotting mud طيدة الحقن‎ 


TS 
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كيروسين قياسى standard kerosene‏ 
ما يكون Se‏ النقاوة ولا لون له وتقاس عليه 


مقطرات الإنتاج : 


standard rates المعدلات القياسية‎ 


| ) معدلات العمل أو التشغيل الغطية . 


BAA NI ينها‎ 


standing well موقوفة‎ gu 


أو اقتصادية : 


starting materials مواد بادئة‎ 


مواد تستعمل لبدء تفاعل vols‏ 


بدء start up LÁ ib‏ 
بدء تشغيل حط الإنتاج . 


static bottom-hole pressure 
ysl pa الضغط الاستكاتيكى‎ 
. ) انظر : ضغط الانحباس ( قعر البثر‎ ( 


) bottom - hole pressure, shut - in ) 


static pressure 


الضغط الاستاتيكى 
الضغط الثابت فى مدة معينة من الزمن . 


إعادة تقطير الجازولين فى أبراج خاصة 
لفصل ما به من غازات وبعض المقطرات ذات 
درجات الغليان المنخفضة والتى تقلل من 
صلاحيته للاستعمال وقودا فى الات الاحتراق 


الداخلى . 


stabilized products ázia leu 
مقطرات بترولية أعيد تقطيرها للتخلص مما‎ 
(Ul بها من مقطرات خفيفة فيصبح مدى‎ 


stabilizer plant C وحدة‎ 

ا خرف عا بض flee SN olde!‏ 

d‏ وجود عامل مثبت يقوم بتحديد فعل حافز 
ويساعد على حفظ الاتزان الكيميا . 


هبرد هر حل stage cooler‏ 

جهاز GA‏ فيه تبريد أبخرة dax]‏ 
ومنتجاتها على مراحل متتابعة » بحيث تقل درجة 
الحرارة فى كل مرحلة عدة درجات عما يسبقها 


من مراحل . 


ضغط جوى عيارى standard atmosphere‏ 

وحدة لقياس الضغط تعادل الضغط الناتج 
من عمود من الزئبق طوله 7+0 م عند الصفر 
RREN‏ موزعة بالتساوى على مساحة قدرها 
سنتيمتر مربع واحد . 


vy‏ ود 
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ب) تسليط نافورة من Gell‏ المفرطالسخونة 


على سطح ماء . 


أنبو à‏ البخار ‘steam header‏ 
الأنبوبة الرئيسية للبخار» التى تتفرع منها 


الأنابيب الأخرى إلى العنابر والمفاعلات . 


حقن steam injection OMM‏ 
دقع بخار فى داخحل AN‏ ثم ضخ الزيت إلى 
سطح NT‏ ض باستخدام مضخة تبادلية . 


قميص بخار 
الجدار المزدوج لبعض الاجهزة وير به 
البخار لتسخين محتويات هذه الاجهزرة . 


كسح بالبخار steamout‏ 


فوق الساخن . 


أسفلت مكرر بالبخار 
أسفلت معامل بالبخار لازالة ما به من أبخرة 
المقطرات الخفيفة ولزيادة صلادته . 


steam refined asphalt 


‘steam jacket 


static water level ب الاستاتيكى للماء‎ pol 
إليه فى البئر عند‎ SU السوب الذى يصل‎ 


الماء فى pal‏ : 


دفع بالبخار Steam flood‏ 
يحتوى على نفط ثقيل لتقليل كثافة الزيت الثقبل 


نزع بالبخار steam stripping‏ 
طريقة تستعمل لرفع درجة ومض الزيوت 
الثقيلة » وفيها يمر البخار خلال الزيت فى برج 
فتتبخر الزيوت الخفيفة وتجمع فيما بعد ويتبقى 
الريت الثقيل . 


مصائد البخار steam traps‏ 
أجهزة يجرى فيها تكثيف البخار وفصله عن 

بقية السوائل . 
طرق بخارى steam hammering‏ 


أ ) الطرق بمطرقة آلية تدار بالبخار . 


- YY£c- 


مجمع اللغة العربية - القاهرة 


str 


صلصال يابس متشقق stiff-fissured clay‏ 
طين جامد متّاسك ¢ به عديد من الشقوق 


التى يمكن أن يتخللها الماء بسهولة . 


بئر معايرة stilling well‏ 
d‏ احتياطى النفط E‏ حقل نفط معين . 


أر صدة stocks‏ 


ما يدخر من مواد فترة من الزمن . 


stock base مادة أساسية‎ 


. الخامات الرئيسية فى عملية التصنيع‎ del 


stock, bright شحوم منقاة‎ 


( bright stock : انظر‎ ) 


القياس الوزلى ر الحساب stoichiometry( ied!‏ 


فرع من علم الكيمياء يختص بحساب اوران 
العناصر الداخلة فى التفاعل الكيمياق . 


حبس مفرد Straight cock‏ 
صمام ذو مسل»ك واحد ! 


أشابة فولاذية steel‏ 
الفلزرات SY‏ 
صندوق فولاذى steel caisson‏ 


صندوق من الصلب يستعمل عادة عند 


step faults صدوع درجية‎ 

صدوع عادية أو عكسية تمتد متتابعة 

متوازية بحيث تبدو طبقات الصخور الممتدة 
متتابعة متدرجة كدرجات السلم ' 


stepping out تو سع‎ 

حفر عدد من الآبار عل مسافات بعيدة عن 

البعر الاستكشافية وفى اتجاه أطراف التركيب 
jd cal cs U-I‏ فت حدود المكمن . 


stereostructural contour 
خط هناسيب بنيوى جسم‎ 
pel خط كنتور تركيبى ويتعين بالمنظار‎ 
. من الصور الجوية‎ 


eec 


bis) معجم‎ 


str 


eee 


Stratigraphic isometric projection 

مسقط استراتجراى أيزومترى 
إسقاط علوى جانبى لمقاطع استر Zl‏ 43 
فنظهر كا لو كانت منظورة بزاوية إلى الجانب . 


سجل استراتجرافی stratigraphic log‏ 
قطاع tl‏ يبين الطبقات الموجودة به 


وتقسيمها ‘Lad‏ لأعمارها النسبية . 


stratigraphic section Jl P مقطع استر‎ 

قطاع فى اتجاه معين من القشرة الارضية 

منسوب إلى فاصل طبقى محدد يبين التتابع الطبقى 
Gre,‏ الطبقات بعضها مع بعض . 


مصيدة استراتيجرافية stratigraphic trap‏ 
مصيدة بترولية تكونت ف أثناء ترسيب 

seal الارن سبيت غير الجن‎ seca 
. أو نتيجة لتأثر الصخر الخازن بعوامل النحت‎ 


Stratigraphic well طبقية‎ X 
الطبقات المكونة لحقل‎ als بعر تحفر لمعرفة‎ 
. النفط‎ 


زيت الطبقة الرقيقة 
الزيت الناتج من مكمن بترولى على هيئة 


1 رقيقة‎ " e roe 


streake oil 


تقطير straight run pile‏ 
دون تكسير أو تعديل فى بناء الجريئات العضوية 


ودون أى إضافات . 


Straight run de-butaniser 

جهاز إزالة البوتان بالتقطير العادى 
الجهاز المستعمل فى Mam‏ البوتان تقطيرا 
مباشرا بعد استخدامه فى عمليات تنقية بعض 


straight run disillation 


تقطير معتاد 
تقطير المادة تحت الضغط الجوى XU‏ 


جازولين عادى straight run gasoline‏ 
الجازولين الذى يحصل عليه من عملية 


التقطير الأولى للزيت الخام . 


نفتا التقطير المباشر straight run naphtha‏ 
قطفة النفتا التى تفصل بالتقطير المباشر لخام 


البترول . 


straight run products AUI متجات التقطير‎ 

مقطرات البترول التى يتم الحصول علب 

بتجزئة البترول دون أن tla‏ أو تضاف إلا 
إضافات . 


O a‏ 1 نس 
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أو il‏ تبطين وتساوى عادة ثلاثين Bu‏ 


غاز منقی stripped gas‏ 
غاز فصلت منه جميع الأبخرة القابلة 
نازع - جهاز النزرع stripper‏ 


PAP‏ فيد ال لاغ ه dial‏ ذوات 
Sle jo‏ الغلياق iai‏ .من بعص Sigel‏ 
Sh‏ زيوت التشحم » بوساطة بخار مفرط 
السخونة . 


Stripper column 


EHI عمود‎ 

جهاز تقطير عمودى الشكل ‘ يستعمل فى 

فصل a i‏ الخفيفة من المقطزات البترولية ذات 
ډر جات الغليات المتوسطة . 


stripping نزع‎ 

إزالة السوائل ذوات درجات الغليان 

ال ي رت اى fee‏ 
أو elt‏ أو بالبخار مفرط السخونة . 


structural basin ی‎ e حوض‎ 


نحو نقطة مركزية ترسبت Yb‏ الصخور ثم 





stream line flow hil تدفق‎ 

و صف OL —J‏ السوائل بسهولة دود 
عائق . 

strike oo 


الامتداد الأفقى لمستوى iib‏ ما . 


strike fault ge £^ 

صدع يتد موازيا لامتداد الطبقات 
المتصدعة . 

strike joint ae فاصل‎ 


فاصل يكون اتجاهه المضربى موازيا LEW‏ 
المضرلى للطبقات . 


الإزاحة المتجهية strike shift‏ 
lati‏ الأفقية للإزاحة مقيسة فى الاتجاه 


صدع منزلق strike-slip fault‏ 
کسر فى الصخور مصحوب بتحرك il‏ 


مازورة ز استرنجة ( ( طول ) string‏ 
وحدة مقياس للأعماق 6 طوفا el‏ حفر 


SUE NE 


معجوالنفط 
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مصيدة بترولية تكونت ins‏ لتحرف 
الصخر الخازن من تاثير الضغط أو الحركات 
التكتونية » ومن أمثلتها مصائد الطيات 
أو الصدوع 5 


بئر ت ركيبية structural well‏ 
بكر تحفر لعرفة ترتيب cub‏ الأرض 
وتركيبها . 


stuck casing 
انحشار البطانة = تبطين لصيق‎ 
التصاق أنابيب التبطين بجدران البعر بحيث‎ 


ستايرين styrene‏ 
مركب الستايرين غير المتبلمر » وهو مركب 
هدروكربونى يحتوى على حلقة بنزين ورباط غير 


. (C,H, CH = CH, ) 


styrene - butadiene rubber 
مطاط ستايرين - بوتادايين‎ 
نوع من المطاط يصنع بالبلمرة المشتركة‎ 
. لكل من الاستايرين والبوتادايين‎ 


همنسوب structural contour du‏ 
حط وهمى بين النقط المتساوية الارتفاع 


لا ستنتاج الوضع البناق للصخور . 


structural contour map 
خريطة المناسيب البنيوية‎ 
خريطة تبين طبيعة التركيب البئااى لمستوى‎ 
صخرى معين تحت سطح الأرض » وتتكون‎ 
الخريطة من عدد من خطوط المناسيب كل منها‎ 
يصل بين المناسيب المتساوية هذا المستوى‎ 
. الصخرى لسطح البحر‎ 


structural formula صيغة تركيبية‎ 


صيغة كيميائية تبين عدد ذرات العناصر 


structural high ue تر‎ d? 
يطلق على الأجزاء العليا من القباب التركيبية‎ 
| 5M التراكيب التحدبية‎ 3 


خريطة تر كيبية structural map‏ 


structural trap 


مصيدة تر كيبية 


TANS 
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subsurface pump مضخة نحت سطحية‎ 
Sw Gan di di A ede 

بوب البئر لتكسب النفط الذى بندفع فيه من 
قعر البئر مزيداً من سرعة الاندفاع إلى أعلى . 

وبذلك يتضاعف col‏ البئر من النفط . 


عمود المضخة 


Sear ere i 


‘sucker rod 


طرف suction end vA‏ 
نهاية خخطوط الأنابيب أو الأجهزة التى يتم 
عندها سحب الغازات أو السوائل . 


أنبو ب السحب الر suction header ur?‏ 
uy‏ الرئيسية التى pai‏ بمضخات 
| لسيحب وتتصا فروعها YL‏ -42 8 الختلفة . 


خط val!‏ ( الشفط ) suction line‏ 
خط الأنابيب الذى ٠‏ يستعمل لسحب 


السوائل وتفريغ e Meo‏ التخزين . 


Md‏ نحت شعرية 
قرات d. el ES Se‏ العو 
تصل بين مسامه وفجواته » يقل نصف قطرها 
٠٠‏ ثمء حول قوى التوتر السطحى 

فيها دون انسيابها . 


subcapillary channels 


خطوط بحرية 


submarine lines 


(sea lines : انظر‎ ) 


Was‏ فرعية 
pl ihe‏ & . 


sub - station 


طبقات تحت سطحية subsurface beds‏ 
طبقات من الصخور دون سطح الارض فى 
مكان ما . 


subsurface geology 

الجيولوجيا تحت السطحية 
فرع الجيولوجيا الذى يدرس مالا يظهر 
فوق سطح الأرض من صخور القشرة الأرضية 
بالاستعانة بعلم طبيعة Gey E‏ ( الجيوفيزيقا ) . 


bil »‏ بحت سطحية subsurface maps‏ 
ow ail >‏ ما يوجد من طبقات وصخور 


-yra- 


معجوالنقفط 
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سلفو نات ألكيلية أر 44 sulphonates, alkyl aryl‏ 


( alkyl aryl sulphonates انظر:‎ ) 


sulphonation سلفنة‎ 

عملية els‏ فيبا مادة هدرو كربونية مع 

السلفونيك محل ذرة هدروجين s yr d‏ 
المدرو كربون . 


sulphur الكبريت‎ 

عنصر لا فلزى جامد أصفر اللون سهل 

الكسر › عدده الذرى CVU‏ ووزئه 
الذرى ۳۲,۰٠٣‏ . 


C SEU 

نسبة الكبريت الذى يوجد على هيئة 

مر OLS‏ عضوية DAs y ¢ teal,‏ هذه النسبة 

بدقة فى كثير من الدول قبل استعمال مقطرات 
البترول فى الات الاحتراق الداحل . 


sulphur content 


الى اكسيد الكبر يت sulphur dioxide‏ 
أحد أكاسيد الكبريت » صيغته الكيميائية ٠‏ 


مضخة ماصة suction pump‏ 
مضخة تستعمل فى رفع البترول من WY‏ 
التى يقل ضغطها الداخلى . 


رماد مكبرت 
الرماد الناتج من حرق مادة ما فى وجود 
مض الكبريتيك الم ركز . 


sulphated ash 


sulphated residues بقايا مكبرتة‎ 

al i‏ التى تتخلف عن عمليات تنقية النافتا 

أو الكيروسين بحمض الكبريتيك المركز أو QU‏ 
أكسيد الكبريت المسال . 


sulphate salinity ملوحة كبريتاتية‎ 
ETUTNERT 
sulphide corrosion الت كل الكبريتيدى‎ 


التا كل الناتج من وجود غاز كبريتيد 
المدروجين ذائبا فى الغاز الطبيعى c‏ أو فى زيت 
النفط الخام » أو الناتج من ME‏ بعض مركبات 
الكبريت الموجودة بالزيت فى درجات الحرارة 
العالية . sa,‏ الظاهرة ضارة gaz‏ الأنابيب 
وأجهزة التقطير وصهاريح التخرين . 


= yi 
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معاملة المركبات العضوية بحمض الكبريتيك 
حيث تتفاعل بالاضافة أو بالإحلال . 


إسترات مكبرتة 
إسترات عضوية تنتج بمعاملة الكحولات 
بحمض الكبريتيك المركز . 


sulphurized esters 


قرات dj‏ شعرية 
تصل بين مسامه وفجواته » يزيد نصف قطرها 
على 4,0 t I‏ حر iS‏ السوائل فیا 


super-capillary channels 


دعامات supports‏ 
الميكل المعدنى أو الأعمدة التى تحمل 


طية مترققة 

ا auf at d o Rs‏ اکر ,255 
Vl cou ali‏ أرق ما يمكن عند هامات التحدبات 
وأغلظ ما يمكن عند قيعان التقعرات . 


supratenuous fold 


بطانة سطحية 

أنبوب تبطين ذو قطر كبير يغبت عند فوهة 
البعر فى بدء الحفر al‏ انيار جواتبها عند 
المدخل . 


surface casing 


شوائب كبريتية 

بعض المركبات العضوية امحتوية على 
الكبريت والتى توجد فى البترول (EN‏ وتظهر 
كذلك فى بعض المقطرات » وهى تتحول عند 
iba eda dip!‏ إل cap aussi GU‏ 
Cus,‏ تا كل a sl dd cob, COM‏ 


sulphur impurities 


sulphur recovery استرداد الكبريت‎ 

عملية خاصة يستخلص منها الكبريت من 

الم OLS‏ العضوية الكبريتية التى سبق إزالتها من 
مقطرات البترول 5 


اختبار الكبريت 

اختبار يجرى لتعيين نسبة الكبريت فى 
الوقود » ويتم بحرق قدر محسوب من الوقود فى 
إناء مقفل » ثم تعادل نواتج الاحتراق بمحلول 
معلوم التركيز من كربونات الصوديوم e‏ ويعاير 
يعد ذلك الجرء غير المتفاعل من محلول 
CU y SI‏ ومنه تحسب نسبة الكبريت . 


sulphur test 


أوليفينات مكبرتة 

أوليفيات تحتوى جزيئاتها على جموعة oat‏ 
البريتيك » وهى تفصل من بعض مقطرات 
البترول بمعالجتها بحمض الكبريتيك PM‏ 
ويستعمل بعضها فى صنع المنظفات الصناعية . 


sulphurated olefins 


sulphurization كبرتة‎ 


bi i! معجم‎ 


sur 





suspended well معطلة‎ yr 
بكر أوقف العمل بها لأسباب فنية‎ 
. أو اقنصادية‎ 


sweating إنضاح‎ 


تسخين الشمع تسخينا بطيئاً حتى تنضح 
منه الزيت ثم يجرى فصله . 


خام حلو sweet crude oil‏ 
الكبريت أو يحتوى على نسبة منخفضة منها . 


غاز حلو sweet gas‏ 
غاز طبيعى يخلو من غاز كبريتيد 


بالقلويات . 


غاز طبيعى حلو sweet natural gas‏ 
غاز طبيعى لا يحتوى على مركبات كبريتية 


SAE NR VAY Ses 


زيت حلو sweet oil‏ 
gb un‏ منه الغازات الحمضية . 


ضغط السطح 


ر انظر : ضغط انحباس أنابيب التغليف ) 


( shut-in casing pressure ) 


surface pressure 


مانع الطفح 
جهاز على هيئة Ere‏ ينظم سريان 
السوائل وبمنع اندفاعها بقوة فى الأنابيب . 


surge arrester 


surge tank الطفح‎ ésto 
صهريح احتياطى يستعمل لاستيعاب‎ 


الفائض من الموائع . 


surplus JA 


surplus firing الفائض‎ d 
إحراق بعض المنتجات البترولية الفائضة عن‎ 
الحاجة والتى لا يمكن استخدامها فى موقع‎ 
bs العمل » مثل إحراق الغازات فى الحقول‎ 
. بعض معامل التكرير‎ 


suspended water المياه العالقة‎ 


aa} d glee عل شكل‎ d ol oll 


مقطرات البترول . 


ET 
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قعيرة مركبة 


synclinorium 


تقعر كبير الحجم عظم الامتداد يتكون من 


عدة ô AAA cub‏ وهو عكس التحدب . 


تخليق synthesis‏ 
وحدات بنائية صغيرة . 


خام مخلق synthetic crude‏ 
خام محضر بطريقة صناعية . 


sweetening AM 
عملية صناعية تجرى على أغلب السوائل‎ 
البترولية مثل الجازولين والكيروسين والسولار‎ 
فيها‎ dig » وكذلك على غاز البروبان والبوتان‎ 
مركبات الكبريت بغسل هذه المنتجات بمحاليل‎ 
. القواعد المخففة والماء أو برجها معها‎ 


وصلة عمود كيل swivel‏ 
ysl uS LS ope del d tes‏ 
الحفر من الدوران وهو معلق ببرج الحفر . 


طية مقعرة syncline‏ 


طية any‏ جناحاها إلى أعلل . 





SUNSET vm 





صحيفة tally sheet Oly‏ 
صحيفة تحتوى cU de‏ خاصة تبين 
حركة المنتجات فى وحدة التصنيع . 


سعة التخزين tankage‏ 


الكمية التى يمكن تخزينها فى الصهرج أو فى 
السفينة وتقدر uu‏ بالأطنان . 


بطارية صهار & = طقم tank battery Ul‏ 
مجموعة من الخزانات المتجاورة المتصلة . 


tank car Ese عربة‎ 

سيارة تحمل صهريجا وتستعمل à‏ نقل 
السوائل من مكان لآخر . 

tank draw - off £o! أنابيب تفريغ‎ 


مجموعة sob yi‏ والصمامات المستخدمة فى 
السوائل أو الغازات من الصهاريح . 


ا يا 


1 


مقياس السريان ( تاكومتر ) 
جهاز يحدد سرعة سريان السوائل فى 


ts Gy gall one الأنايب قياش‎ 
. الواحدة‎ 


tachometer 


سجل البيان tadpole plot‏ 
)~~ نخطيطى مين بين ميل الطبقات LS‏ 
السطحية d‏ قطاع E‏ وذلك باستخدام جهاز 


قياس الميل . 


tail gas = residue gas cA! الغاز‎ 
Oy eed: الغاز: القن‎ 


tailored crude خام حسب الطلب‎ 
helt اتات‎ lab ae ple 


طلق 
معدل d‏ بيو جد At Es‏ صخر يه 


talc 


20 T 
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ناقلة كبيرة بعيدة المدى تتراوح سعة تخزينها 
بين Ov, s‏ طن › \Or eae‏ طن . 


tanker lot شحنة الاقلة‎ 


حمولة الناقلة الكاملة من مقطرات البترول . 


tanker, mammoth عملاقة‎ alu 
uiam تويك‎ Gen awl wt 
8 طن‎ ilo. و١٠١ عل د‎ 


ناقلة مقسمة tanker, parcel‏ 
ناقلة نحتوى على عدة uo‏ £ منفصلة › 
تستعمل لنقل المواد الكيميائية الختلفة دون أن 


قطران tar‏ 
1( زیت لزج JË‏ يتبقى من تقطير 
البترول . 


(oo‏ سائل لزج ينى اللون ينتج من تقطير 
الفحم . 


رقم القطران tar number‏ 
رقم يدل على مدى قابلية الزيوت الثقيلة 

للتفحم » v‏ برج ٠٠١‏ مل مع ٠١‏ مل من 
مض الكبريتيك المركز لمدة دقيقتين » ثم يترك 


حقل خز انات tank farm‏ 
ida‏ تتجمع فيا Glee‏ تخزين Lid‏ 


وتكون عادة بجوار GUY‏ أو معامل التكرير . 


إفعام eal‏ 
ملء الصهريح فوق سعته المقررة . 


tank overfilling 


لفل tank sludge eal‏ 
الخزانات بعد أن تترك بها المقطرات مدة طويلة . 


معايرة Ol FI‏ 
قياس حجم الخزان لتحديد سعته الكلية 
وتعيين مقدار ما يحتويه من سوائل . 


tank strapping 


tank trailer fea مقطورة‎ 
. السوائل‎ Jil GE EM 


ناقلة tanker‏ 
السفينة الخصصة لنقل السوائل البترولية . 


tanker, large range المدى‎ Bn S ناقلة‎ 


TD =‏ كس 
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برج تلسكوبى 


برج حفر متداخل الأجزاء يسهل حمله . 


telescopic derrick 


telluric currents التيارات الارضية‎ 


OL‏ كهربائية طبيعية تسرى خلال 
الغلاف الصخرى للقشرة الأرضية ويعزى أصلها 
إلى Geet‏ ويستفاد منها فى الجس الكهرباق 
للصخور فى الأعماق التى تزيد على ۰ متر 
حيث لا يمكن استعمال طرق الجس الكهربائية 


الصئاعية . 

مثبت الخرارة temperature compensator‏ 
جهاز للمحافظة على تثبيت درجة الحرارة 

3 حدود مقبولة . 

منظم درجة الحرارة temperature controller‏ 


جهاز يستعمل لضبط درجة الحرارة 
أو تشبيتها فى حدود معينة . 


سجل درجات الحرارة 
بيان مسجل لدرجات الحرارة داخل jp‏ 
على أعماق مختلفة متتابعة . 


temperature log 


هذا المزيج Wile‏ لمدة ساعة ونصف حتى ينفصل 
إلى طبقتين » ورقم القطران هو حجم الطبقة 
السفلى بالليلتر مطروحا منه حجم الحمض 


1 be 
tar pots قدور القطران‎ 
tar sands رمال قارية‎ 


رمال محملة ببعض المواد الأسفلتية التى يم 
استخراجها مها بالبخار م يعاد تمطيرها 


ضغط جوى تقنى 
وحدة لقياس الضغط تعادل الضغط pi‏ 

من تاثير كتلة مقدارها كيلو جرام واحد موزعا 

بالتساوى على مساحة قدرها سنتيمتر هربع » 

ويرمز لها بالرمز ١‏ كجم | سم" e‏ وهی تعادل 

أيضا US‏ عمود من الزئبق ۷٠٠,۳ dub‏ ثم 

أو عمود من الماء de‏ عشرة TA‏ موزعة 
سنتيمتر مربع واحد . 


technical atmosphere 


tee joint ( متشعبة ( وصلة فى‎ ile, 
T. وصلة بثلاث شعب على هيئة حرف‎ 


— Yí£N — 


——— 


tem 





الحقب الثالث Tertiary Era‏ 
مدة زمنية جيولوجية بدأت منذ سبعين 


الإنتاج النالث tertiary recovery‏ 
محاولة لزيادة إنتاجية المكمن بعد استنفاد 

وسائل الانتاج الأول والانتاج GW‏ وذلك بحقن 
أنواع من المواد الكيميائية فى داخل المكمن . 


tested condensate Be bt Us 
مشتقات النفط المكثفة التى أمكر‎ 
. نفط بگر‎ E امختلفة إثبات وجودها‎ c bee YL 


غاز tested gas GA‏ 
غاز نفطى ثبت وجوده باختبارات أجريت 

D M. 
tested oil AP زیت‎ 
زیت نفطى ثبت وجوده باختبارات أجريت‎ 

على البثر . 
تشغيل اختبارى test run‏ 


إجراء إحدى التشغيلات أو إدارة إحدى 
cNM‏ لاحتبارها وتقييمها . 


مسح حراری | temperature survey‏ 
إيقة للتنقيب الجيوفيزيقى بقياس ورج 

الحرارة cu d‏ & على سطح FD‏ 
ويستدل من الاختلافات فى درجة الحرارة على 
طبيعة الصخر أو البنية الجيولوجية أو كليهما . 


terephthalic acid تمض تريفثاليك‎ 


terminal - نهاية‎ 
. الخطوط‎ Uy 


كحول BH‏ 
كحول ترتبط فى جزيئه مجموعة 

الهدروكسيل بذرة كربون Y) XX‏ تحمل 
ذرات هدروجين ) مثل الكحول البوتيل الفلا 
رك يدم )م ك COH) (4 Í‏ ور (CH,‏ . 


tertiary alcohol 


tertiary amine ثلا‎ oul 

مركب عضوى يحتوى جزيؤه على ذرة 

نتروجين لا ترتبط بها cl‏ ذرة من ذرات 
الهدروجين ( شقن ) (RIN)‏ 


= Yt- 
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thermal reformates محسنات بالحرارة‎ 

مقطرات إصلاح خواصها بالحرارة 

والضغط فقط دون حاجة إلى المدروجين 
أو بعض العوامل المساعدة . 


الإصلاح الحرارى 

تسخين بعض مقطرات البترول عد درجة 
حرارة مرتفعة وضغط Jie‏ » وأحيانا يستعمل 
الهمدروجين فى وجود حافز » وتقل فى هذه 
العملية نسبة المواد غير المشبعة وتزداد نسبة 
السلاسل المتفرعة مما يرفع الرقم SIS MI‏ 
للمقطرات . 


thermal reforming 


‘thermal reforming unit 
وحدة التحسين بالحرارة‎ 
الأجهزة التى يجرى فيها استصلاح‎ AP yet 
مقطرات البترول وتحسين خواصها باستخدام‎ 
. الحرارة‎ 


thermal stability "YN 
مقاومة المادة لتأثير الحرارة وعدم تفككها‎ 
. عند تسخينها فى حدود معينة‎ 


مزدوج حرارى thermocouple‏ 

أداة لقياس درجات الحرارة المرتفعة وتتكون 
من سلكين متلامسين من فلزين مختلفين » وتقدر 
Sala‏ ناس انان «الكيون: USS ud‏ 


test well | بئر اختبارية‎ 

عر تحفر فى حقل البترول لاختبار الطبةات 

Boe الى‎ Die aes ley له‎ abii 
. استخراجها منه‎ 


رابع إثيل الرصاص ١‏ 
مركب عضوى يتكون من أربع مجموعات 
إثيل متصلة بذرة الرصاص . صيغته الكيميائية : 
( كر يد, ), 5( c (C H), Pb)‏ 
وهو يستعمل كأحد المواد المضافة إلى الجازولين 
لرفع رقمه الأوكتانى . 


tetraethyl lead 


تتر اهر tetramer‏ 
ty‏ يتكون بتجمع أربعة جزيئات من 
المركب الأصلى . 


غاز حرارى الأصل 
غاز طبيعى ينتج من تاثير حرارة باطن 
الارض على المواد العضوية أو من التكسير 
الحرارى للزيت الخام : 


thermagenic gas 


التكسير الخرارى thermal cracking‏ 
تكسي جزيئكات المقطرات الثقيلة إلى 
Sle‏ قصيرة السلسلة تصلح للاستخدام فى 
SI‏ الاحتراق الداخلى » ويتم ذلك bale‏ بتاثير 
الحرارة والضغط . 


- £4 - 
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نابيب محراة threaded pipes‏ 
أنابيب ذات أطراف مقلوظة . 


حبس GW‏ المسالك 


three-way cock 


throw of fault الصدع‎ y 
جانبى‎ de مسافة الإزاحة الرأسية للطبقات‎ 


thrust fault صدع الدسر‎ 

صدع Ley‏ من الضغط الشديد الذى يؤدى 

إلى تحرك علوى للجدار المعلق بالنسبة للجدار 
السفلى . 


قضبان الربط tie bars‏ 
قضبان تستعمل فى ربط المعدات بعضها 
ببعض لتثبيتها أو لمنعها من الحركة . 


tight fold USE ib 
إلى‎ Soh تبلغ فيها قوة التشوه مدى‎ ab 

انسياب الصخور الضعيفة حتى أن طبقاتها تزداد 
غلظاً فى بعض المواضع وترق فى مواضع أخرى . 


بئر سرية tight hole‏ 
بكر تحتفظ الشركة المنقبة بأسرار بياناتها . 


thi 
thickness of bed الطبقة‎ dled 
بين‎ MULL مقدار غلظ الطبقة ويقدر‎ 
thief zone نطاق مسروق‎ 


نطاق عالى النفاذية فى صخر خازن تمر 
خلاله السوائل الثانوية متخطية الزيت فى الأجزاء 


thin bed رقيقة‎ iib 


thinner hat 
سائل ذو قدرة عالية على الإذابة يستعمل‎ 
. لتخفيف أنواع الدوكو والطلاء‎ 


ترقق الطبتة thinning of bed‏ 
تناقص ثخانة الطبقة بالتدريج مع امتدادها فى 
اتجاه ما . 


تبطين محوى threaded casing‏ 
تبطين باستعمال أنابيب ذات أطراف محواة 
يربط كل منها بطرف الأنبوبة التى فوقها . 


— Yo. 
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رئيس tool pusher QUEM‏ 
الحفار الاول على جهاز الحفر والمسئول 


US‏ عن عمليات الحفر وعن الحفارين الآخرين 


إفعام top up‏ 
sb‏ الاناء حتى الحافة . 


topographical contour map 

خريطة المناسيب الطبوغرافية 
حريطة تبين عليها المستويات اختلفة لسطح 
الارض بالنسبة لسطح البحر بحيث يربط الخط 
الواحد بين النقط ذات المستوى الواحد سواء 
كان هذا المستوى فوق سطح البحر أو تحته . 


topographic high J! مر تفع طوبوغر‎ 

مصطلح يستعمل بكثرة فى حقول البترول 

ويراد oll 4j‏ العالية 4 بصرف النظر عن 
العمر الجيولوجى للصخور . 


topographic low منخفض طوبوغراق‎ 


مصطلح يستعمل بكثرة فى حقول البترول 
العمر الجيولوجى للصخور . 


صيغة هيكلية topological formula‏ 
صيغه تر كيبية JS M‏ العام eS sad‏ 
وبخاصة فى المركبات الحلقية . 


رمل tight sand eL‏ 
رسوبيات رملية شديدة التفاسك ذات نفاذية 


mw ٠ 


منخفضة أو عدعة النفاذية . 


الكتل المائلة tilt blocks‏ 
AS‏ من الصخور Gs‏ عن حدوث 
الصدوع البارزة بحيث تستقبل laxo‏ على أحد 
INT‏ ثما يستقبله الجانب p‏ فيودى 
ذلك إلى ميلها . 


tinned sheet iron LAS صفائح حديدية‎ 


المصهور وتعرف باسم الصفيح . 


طولوين toluene‏ 
أحد قرائن البنزين تتصل فيه مجموعة ميثيل 

cp Rel nger‏ € وهو سائل لا لون له يغل عند 

Siea Gi air Cesar. eps 

الصناعية» صيغته الكيميائية : 

(كريد, ¬ ك يد) ) CH4CH,‏ ) . 


ton per inch immersion 


الغاطس بالطن / doy‏ 
الأطنان اللازم تحميلها للسفينة لزيادة 
غطسها jaa‏ بو LA‏ واحدة ] 


أدوات مقاومة للشرر 
) انظر non-sparking tools ١‏ ( 


tools, non - sparking 


i å د ألد‎ 


top 





معامل اللى torsion coefficient‏ 
قياس لمقاومة مادة ما لضغط التواى يرمز له 

» ص نق؛ل‎ br ت » ويساوى‎ « GAL 
ر‎ tg ر‎ ual نملك رن‎ 
ومعامل صلادته « ص )»» مقدرة‎ cJ» 
جرام - ثانية » وبذلك‎ fate حدات‎ y 
يأحذ معامل اللىّ أبعاد الشغل » ويمكن وصفه‎ 
السلك حول زاوية‎ C بأنه كمية الشغل اللازم‎ 


ر أس اللى torsion head‏ 
أ ) جزء ميزان اللىّ الذى يتدلى منه 
السلك أو الخيط . 
ب) غطاء دوار مدرج فى أعلى الأنبوب 
الرأسى الحامل ميزان اللى . 


مدة اللى torsion period‏ 
TS‏ ال اة لوغ اة ق 

ميزان اللى . 

torsion wire اللى‎ eL. 
سلك يدعم عاتق ميزان اللى أو مقياس‎ 

الجاذبية . 

total acidity كلية‎ iv m 


الحموضة AL‏ عن مجموع ما SFL‏ من 
أحماض عضوية وغير عضوية » وتقدر عادة 
بالمعايرة مع القواعد القوية z‏ 


خام مقطوف topped crude‏ 
خام أزيلت منه مكوناته الطيارة . 


طلاء ختامى topping‏ 
الطبقة السطحية الأخيرة من الطلاء التى 

„LE tet تغطى ما‎ 

مصنع topping plant Abii‏ 
gall‏ الذى تزال فيه المكونات الطيارة 

للنفط الخام : 

tops Ue cubi 


أحف أنواع المقطرات AAU‏ من تقطير 
النفط e‏ وعادة ما تخرج هذه المقطرات من قمة 
أبراج التجزئة . 


طبقات فرقية topset beds‏ 
الارض . 
ميزان اللى torsion balance‏ 


جهاز لقياس القوى ابجالية وذلك بمواجهة 
قوة SBI‏ المقيس بقوة أخرى معلومة » ويقيس 
ميزان P‏ قوى صغيرة مثل قوى الجاذبية 
الأرضية › الجاذبية المغنطيسية » وقوى JU‏ 
Gh eS‏ وذلك بتعيين كمية اللى التى تحدثها 
ô páll‏ المقيسة على سلك رفيع d‏ 


— YoY — 
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tower, cooling برج تبريد‎ 


( cooling tower: انظر‎ ) 


tower, extraction 


( extraction tower. $a ) 


برج إعادة التقطير 


tower, rerun 


(rerun tower : انظر‎ ) 


toxic atmosphere جو سام‎ 


هواء يشتمل على غازات أو أبخرة سامة 


بكميات أكثر من المسموح بها p‏ فتجعل 
اغا ناما 


toxicity السمية‎ 

|( خاضية تعض المواد الت عرق هيا + 

ب) النسبة بين وزن جسم الكائن الحى 
وأقل مقدار من المادة Sat‏ التسمم فيه . 


trace "n 
S p | 


البقايا الضئيلة التى تتخلف من مادة ما . 


العمق total depth JN!‏ 
عمق البئر محسوبا من سطح الارض حتى 


قعر البئر . 


total field الكلى‎ Que 


المجموع الكلى لمكونات المجال موضوع 
الدراسة Sle je c‏ المغنطيسية أو Sle‏ الجاذبية . 


total intensity الشدة الكلية‎ 
( total field : الكلى‎ Je : dai ) 


total ( absolute ) porosity المسامية الكلية‎ 

جميع أنواع المسام الموجودة بالصخر 

أو الراسب وتقدر بنسبة حجمها إلى الحجم 
الكلى للصخر . 


تصحيح الز من الكل total time correction‏ 

مصطلح يستخدم فى التنقيب بالطريقة 
الزلزلية ( السيزمية ) > ويطلق على مجموع 
التصحيحات المطبقة على الزمن اللازم لانتقال 
الموجات المنعكسة X‏ الزمن (peer‏ إلى 


مستوی مرجعى مختار . 


دورة - نوبة ) 9353( tour‏ 
مدة عمل مقدارها GUE‏ ساعات على جهاز 
الحفر . 


— YoY — 


معجمالنقفط 


الصدع الذى يتحرك جانباه حركة 
أفقية » فليس هناك دفعة رأسية ولا جانب صاعد 
ولا جانب هابط » ولكن هناك فسحة 
الرحزحة الأنقية ) قد تقصر إلى أقل من 
السنتيمتر وقد تطول إلى آلاف الأمتار ( وهو 
كذلك الصدع الفاسح والصدع المازق والصدع 
الطارد ) . 


هجرة مستعرضة transverse migration‏ 
تحرك الزيت أو الغاز أو المياه خلال صخر 


transverse wave مستعرضة‎ dom ys 
أ) حركة ذبذبية تكون فيها حركة‎ 
الحسيمات عمودية على اتجاه تقدم قطار‎ 
. الموجات‎ 
) ب) حركة موجية زلزلية ( سيزمية‎ 
. للكتل الصخرية‎ Gye) تتقدم بسبب الانتقال‎ 


-مصيدة trap‏ 
صخور مسامية محاطة بصخور غير نفاذة 

أو بنية جيولوجية مناسبة تسبب تعويق سريان 
bil‏ وحجزه على هيئة مستودعات طبيعية . 


بكرة متحركة ( ونش متحرك ( travelling block‏ 


pl فرق‎ USE Jee Bil كر‎ 


tra 


trace fossil حفرى‎ Ji 

كل أثر يبقى فى الصخور يدل de‏ سابق 

وجود كائن حى فا » مثل مسارب الديدان 
وغيرها من اثار !اككائنات ا-لية . 


transcurrent fault 


صدع طارد 


(heave fault : انظر‎ ) 


زيوت ا حو لات transformer oils‏ 
زيوت تستعمل فى Jys‏ الحولات 


الكهربائية › u^‏ تتصف بخاصية عزل مرتفعة 


تتحمل ما يزيد على ۲٠۰۰۰‏ فولت . 


transition curve انتقال‎ sem 
خط بیانی يوضح الظروف التى تتغير فيها‎ 
JE تحول الماء إلى‎ ey المادة من حالة إلى أخرى‎ 


أو إلى ثلج . 


transmutation استحالة‎ 

صيرورة أى عنصر إلى عنصر el‏ مثل 

RENE‏ اکا ا 
الاشعاعى . 


transverse fault 


صدع مستعرض 


) heave fault, tear fault, transcurrent fault ) 
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إسقاط tripping in‏ 
إنزال عمود الحفر فى فتحة البكر . 


tripping out سحب‎ 


إخراج عمود احفر من البثر . 


trouble shooting 
. ) كشف الأعطال ( تشخيص المشاكل‎ 
. تعرف مشاكل التشغيل توطئة لإصلاحها‎ 


صدوع الغور 
صدوع ييل بعضها نحو gam‏ بحيث 
تنخفض الصخور فيما بينها على هيئة حوض 


trough faults 


أو جفنة كبيرة . 
زقطة الغليان الحقيقية true boiling point‏ 
الدرجة التى lace bey‏ سائل نقى eA‏ 
الضغط الجوى المعتاد . 


النخانة الحقيقية للطبقة  true thickness of bed‏ 
أقصر بعد بين سطحى الطبقة . 


trunk line خط رئيس‎ 
"mi خط‎ 


tray, bubble cups صينية أكواب الفقاقيع‎ 


( bubble cups tray :  رظنا‎ ) 


treating plants المعالجة‎ gu 
المقطرات‎ te تجرى فيها‎ dole وحدات‎ 
. ما بها من شوائب ولتحسين خواصها‎ UN 


treating processes عمليات المعالحة‎ 

عمليات فيزيقية وتفاعلات كيميائية تبدف 

إلى التخلص من المركبات غير اهدرو كربونية › 

مثل المركبات الكبريتية والمياه والأملاح › 

وتشتمل على التحلية والغسل بالقلويات وتزع 
Sul‏ 89 : 


برج المعالجة tteating tower‏ 
برج GF‏ به عمليات تحسین خواص 
السوائل البترولية . 


لقمة ثلاثية tricone bit del‏ 
لقمة حفر بها ثلائة رؤوس مسننة كل we‏ 
على هيئة مخروط . 


trip bit = bit footage مشوار اللقمة‎ 


( bit footage : انظر‎ j 


— Yoo — 
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نوع الزيوت المركبة وتستعمل فى OVW‏ 
السريعة الدوران › مثل Sky ll‏ ومولدات 
الكهرباء ويمكن استخدامها لعدة سنوات . 


حفار تربينى turbo drill‏ 
جهاز حفر يدار باستعمال محرك تربينى » 


حفر عدفى ( تربينى ) turbo drilling‏ 

نوع من AAI‏ الدوار تقوم فيه توربينة 
مركبة فى النهاية السفلى لانابيب الحفر بإدارة 
سكينة حفر اسطوانة اللب c‏ وتتقدم عملية الحفر 
فى المتكونات الجيولوجية التى تصادفها بوساطة 
هذه الحركة . وتدور التوربينة نفسها عن طريق 
ضخ سائل الحفر فى أنابيب الحفر . 


حفارة عنفية ) تربينية ( turbo drilling machine‏ 
مكنة تستعمل UE‏ ( التوربينة ) فى عملية 
الحفر . 


تدفق دوامى turbulent flow‏ 
انسياب السائل فى داحل الانابيب فى حركة 


دائرية غير منتظمة . 


tube condenser الأناييب‎ Ss 
مكئف تقابل فيه الأبخرة أنابيب مملوءة‎ 
سطح‎ de بالسائل المبرد فتتكثف هذه الأبخرة‎ 


yer 


بئر أنبوبة tube well‏ 
أنبوب مثقب مستدق الطرف » لا يتعدى 
نصف قطره بضعة سنتيمترات » تدق فى الأرض 
إلى طبقة الحصى والرمل لعمق لا يزيد على ثلاثين 
مترا › —- الماء من تلك Eu‏ عصضصخة 
خاصة . 


أنبوب الإنتاج tubing‏ 
أنبوب صغير القطر da‏ فى dels‏ البثر 
us,‏ فى axe‏ مضخة لرفع الزيت إلى السطح . 


قاطرة بحرية tugboat‏ 
قاطرة قوية تستعمل فى سحب السفن کا 

. الموالى‎ d 

turbidity current تيار العكارة‎ 


turbine oils Sly 3i زيوت‎ 


زيوت خاصة تتصف بثباتها التام » وهى من 
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أحد نظم تم c ld oa‏ وفيه يفصل الغاز 
عن النفط بمجرد خروجهما من الحقل » فيندفع 
كل منهما فى خط cat‏ خاص به إلى cae‏ 
مر كزية حيث يجمع كل منهما على حدة . 


لقمة ناين two - way bit = two - wing bit‏ 
rows‏ حفر ذات حدين مستطيلين تستعمل 
à‏ ا حفر 3 الارض المتوسطة الصلابة ; 


عملية غوذجية typical process‏ 
عملية صناعية أجرى اختبارها وتم تعيين 
حدودها وتتخذ مثالاً لبقية العمليات المشابهة 


ها . 


turnaround services خدمات تفقدية‎ 

خدمات تقوم بها de pet‏ من العاملين Adis‏ 

منشات المصنع » وتعيين الاخ والاماكن الت 
ài gis‏ تعديل أو إصلا ح او غير ذلك . 


مشروع شامل ) تسلم مفتاح ( turnkey project‏ 
مقاولة شاملة تتضمن القيام بكل الأعمال 


حتى Male‏ وتسلم المفتاح . 


turpentine,mineral Qt تر بنتين‎ 


( mineral turpentine : انظر‎ ) 


two pipeline system 


نظام خط الأنابيب المزدوج 





under ground storage (natural gas) 
) جوف ( غاز طبيعى‎ OF 


الغاز الطبيعى المنقول من حقوله للأغراض الأولية 
E‏ 


غير تام التصنيع unfinished‏ 
المادة التى r‏ تنته بعد عملية تنقيتها 


أو تجهيزها . 


زيت غير unfinished oil He‏ 
زيت if‏ تكتمل معالجته أو تنقيته . 


خليط ثابت التركيب فى كل جزء من 


أجزائه » مثل خليط الغازات أو خليط السوائل 
تأمة الامتراج . 


uniform mixture 


مقياس يونيون union colourimeter dA‏ 
جهاز يقيس ألوان زيوت التشحم والفازلين 


. الوان: قياسية:‎ ld E TERRE 


U 


ultimate analysis ay bis 

تحليل مادة ها old‏ جميع مكوناتها من 
العناصر المختلفة . 

ultimate recovery الإنتاج‎ ee 


كمية الزيت أو الغاز المنتجة من حقل 
أو dee dan s‏ بذاية الاستغلال حتى نبايته . 


ultra haline = hypersaline 
( فوق ملحى ( فوت ملحى‎ 
. حلول ملحى له أعلى درجة تركيز ممكنة‎ 


ultraviolet radiation test 

اختبار بالأشعة فوق البنفسجية 
in‏ للكشف عن Ul‏ النفط وقياس 
درجة تركيزها » تعتمد على تفلور النفط عندما 
يتعرض لأشعة فوق بنفسجية طوها الموجى يقع 
بین to. » YeYV‏ انجشتروم» حيث 
يكتسب النفط bigh‏ تتدرج من الأصفر إلى 


r إلى الأزرق‎ pas 


undercoat بطانة‎ 


طبقة الطلاء الملاصقة للسطح . 


= TOW SS 
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طريقة موحدة unit process‏ 
عملية كيميائية متكاملة مثل الكلورة 


أو النترتة وغيرها . 


unit, pulling وحدة سحب‎ 


( pulling unit ١ E ) 


unleaded gasoline 
) جازولين لا رصاصى ( غير مرصص‎ 
جازولين لم يضف إليه رابع إثيل‎ 
sarta 


حفر غير منتج unproductive boring‏ 


E 


مركب غير مشبع unsaturated compound‏ 
مركب تتصل الذرات فى جزيئه برباطات 

ثنائية مثل الاثيلين : 

(CH, = CH, ) يد,)‎ Seu S) 

أو برباطات ثلاثية مثل الاأستيلين : 

)3 يد = ك يد( (CH=CH)‏ 


unstabilized products Ania منتجات غير‎ 


مقطرات بترولية يكون الفرق كبيراً بين 
درجتى GLE‏ الابتدائية والنهائية . 


طريقة » يونيسول » Unisol process‏ 
يقة تستعمل لإزالة مر کبات الكبريت من 
مقطرات البترول » باستعمال الكحول d‏ مع 


. الصودا الكاوية‎ J gle 


unit وحيدة‎ 

اصطلاح يطلق فى الصناعة على مجموعة من 

الأجهزة تجرى بها عملية صناعية محددة مثل › 
وحدة التكسير أو وحدة التقطير . 


unit, booster 


وحدة تقوية 

( booster unit : انظر‎ ) 

unit, desanding وحدة إزالة الرمال‎ 
( desanding unit : انظر‎ ١ 

unit, drainage وحدة الصرف‎ 


( drainage unit: انظر‎ ١ 


عملية موحدة unit operation‏ 
وصف لبعض العمليات الفيزيقية المحددة 
fee‏ التقطير أو الترشيح»تدرس فيا جميع العوامل 


E E 
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مسافة اندفاع الصخر إلى أعلى إذا 
ما تصدع . 


الجانب المرفوع up - thrown side‏ 
الجرء من الصخور الذئ يبدو صاعدا على 


. جانبى الصدع‎ al 


utilities مرافق‎ 

الخدمات المساعدة للعملية الإنتاجية 

الرئيسية c‏ مثل محطات المياه والكهرباء وشبكات 
i324‏ رها 


رفع الرتبة up grading‏ 
رفع مرتبة المادة و تحسين نوعها إما بالتنقية 
وإما بازالة بعض مكوناتها . 


أعلى التيار up stream‏ 
مصطح توصف به المراحل 29M‏ إلى 


نقطة البداية فى عمليات تصنيع البترول . 


رفعة الصدع 


up - throw of a fault 


(eS o‏ ع 


مضخة تقوم بسحب el M‏ وتخفيف الضغط 


فى داخل الأجهزة . 

تخلفات التفريغ vacuum residium‏ 
of gl‏ المتخلفة بعد انتهاء عملية التقطير نحت 

الضغط الخلخل . 

vacuum tower برج فراع‎ 


فى داخله أقل من الضغط الجوى . 


وحدة تفريغ vacuum unit‏ 
ic pe‏ الوحدات التى ot‏ بها عمليات 


التقطير تحت lax‏ منخفض . 


vanadate فانادات‎ 


ملح أو إستر لحمض الفانيديك c ys‏ عل 


الشق الحخامضصى (VO,?)‏ أو (VO?)‏ . 


V 


Vacquieer magnetometer 
فاكبيه » للمغنطيسية‎ ١ مقياس‎ 
ue jas o edant cu Ea يار‎ 
Qu فى الطائرات » ويسجل التغيرات فى‎ 
المغنطيسى الكلى بغض النظر عن التغيرات فى‎ 
. ) وينسب إلى العالم ( فاكييه‎ c اتجاهه‎ 


تقطير غغخلخل vacuum distillation‏ 
وتساعد على تقطير السوائل ذات درجات الغليان 
المرتفعة دون أن تتفكك أو تنحل . 


مر شح تفر & vacuum filter‏ 
مر شح يس | فيه ERA AI s al‏ 
السائل خلال الطبقة المرشحة . 


عملية بالتفريغ 
عملية تجرى تحت ضغط مخلخل . مثل 
التقطير تحت الضعظ الحو paa‏ 


vacuum process 


vacuum pump 
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ضغط البخار المتصاعد فوق سطح السائل 
ويزداد بارتفا ع درجة الحرارة حتى يصبح مساويا 
للضغط الجوى عند درجة alle‏ السائل . 


vapour uptakes البخار‎ dita 
us d seed Yor دعل‎ cdl الأماكق‎ 
. التصنيع‎ 


شدة متغيرة variable intensity‏ 
القدرة أو الطاقة التى تتغير من وقت 
لاخر . 


مقياس التغير — فاريومتر variometer‏ 
أ) جهاز لقياس وتسجيل الاختلافات فى 

المغطيسية الأرضية . 

ب) جهاز ذو مقياس يستخدم فيه الحث 

المتغير » ويقاس به مقدار تغيره . 


فازلين vaseline‏ 
Er‏ من مواد هدرو كربونية شبه جامدة › 

ينتج بتقطير بعض أنواع النفط عند درجة حرارة 
أعل من ..+5م» يستخدم فى التشحم وف 


قوی » van der waals forces « QU» oU‏ 
قوى الجذب الضعيفة بين oly AN‏ امختلفة 
التى تنتج من التجاذب الكهروستاتيكى بين 
إلكترونات جرىء ونواة جزىء m‏ » تجاذبا 
لا يعوض US‏ بوساطة تنافر الإلكترونات 
أو الأنوية بعضها مع gam‏ كل على حدة» 
[P‏ القوى فى بعض OVE‏ الامتزاز وتكثف 
وتجمد الغازات الخاملة > وفى حالة ly dt‏ 
التساهمية غير القطبية » وتسمى الرابطة الناشعة 
عن هذه Utd co gill‏ وابطة « فان درقال » وهی 
منسوبة إلى dle‏ الكيمياء الاسكنديناوى « فان 
در قال | . 


بخار vapour‏ 
ok, 4‏ التى p T‏ سائل ما مثل الماء 
بعد أن تتغلب على قوة التجاذب بين جزيئاتها . 
عائق بخارى vapour lock‏ 
وجود بخار فى مسالك el‏ يسبب ضغطا 

يمنع وصول الوقود إلى خلاط الوقود . 


تكسير بخارى 

تكسير D‏ عند درجة حرارة عالية 
زه ف Aged Wale‏ برغت iJ dài‏ 
التكاليف » ولكنها تعطى جازولینا ذا رقم 
OUS j‏ مرتفع . 


vapour phase cracking 


ضغط البخار 


vapour pressure 
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ميزان ر vertical balance sl‏ 
جهاز لقياس الاختلافات فى المركبة الرأسية 

للمجال المغنطيسى للأرض . وذلك بموازنة عزم 
مضاد له يعتمد على الجاذبية » ويسمى أيضا 


الميزان الحقلل الرأسى 
صد ع عادى رأمى vertical normal fault‏ 
po‏ شد "n xii‏ فيه مستوى التصدع 


vertical thickness of bed 
الفخانة الرأسية للطبقة‎ 
طول الخط الرأسى الواصل بين سطحى‎ 
الطبقة المائلة » وهو يزداد طولاً مع زيادة ميل‎ 
الطبقة »5 يتناقص مع قلة ميلها حتى يطابق‎ 
. الشخانة الحقيقية إذا كانت الطبقة أفقية‎ 


مقياس اجاذبية vibration gravimeter AiL‏ 
جهاز يستخدم فى قياس الجاذبية الأرضية » 
elk;‏ فى البحار e‏ وذلك بملاحظة مسافة 
الذبذبة المستعرضة لسلك رفيع مشدود QM»‏ 
(ale‏ 939( 


سيزمية اهتزازية | vibrosis‏ 

موجة سيزمية فى الأرض تقولد فيها الموجات 
المتغلغلة من اهتزاز ثقل كبير ضاغط وليس بفعل 
dob‏ مفرقعة > وهى وسيلة CL SY‏ 
التراكيب cml‏ سطحية . 


velocity discontinuity تقطع السرعة‎ 

تغير مفاجىء فى Jusl de‏ الموجات 

| لسيزمية فى باطن الأرض » € يحدث عل 
السطح الفاصل بين طبقتين من الصخور . 


velocity of propagation سرعة الانتشار‎ 

ie‏ التى تنتقل بها الطاقة فى وسط معين 

مثل de‏ انتشار الموجات » وتقدر سرعة موجة 

ما فى نقطة معينة بالسرعة التى تعبر بها بداية هذه 
الموجة تلك ihah‏ 


قطاع السرعه velocity profile‏ 
اتتشار زازالی منعكس أجرى لكى يسجل 
En‏ ام فى Che‏ متوسط السرعات فى 
الأرض عل الأسطح العاكسة » وذلك da»‏ 
تغيرات الزمن مقارنة بالمسار int WU PET‏ 


المنطلقة . 


منفس ~ حرج VERE‏ 
فتحه جانبية eed EM‏ 


صمام تنفيس vent valve‏ 
نوع من الصمامات لا يفتح إلا عند 

وصول الضغط فيه إلى قيمة محددة c‏ يستعمل فى 
Soul‏ ف la‏ الموائع فى داحل الانابيب 


- ووم - 
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معامل اللروجة viscosity index‏ 
قيمة تدل على العلاقة بين لزوجة زيت 
التشحم ودرجة حرارته » وهى gum‏ إحدى 
المواصفات المامة لزيوت التشحم المستعملة فى 
الات الاحتراق الداخلى . 


وحدة عرض مر visual display unit à‏ 
وحدة تلفزيونية تعرض Idle‏ مختلف 
البيانات . 


الانعكاسية الضوئية 
إنعكاس الضوء المستقطب بواسطة المادة 

العضوية الموجودة بالطفل » وتستعمل هذه 

الظاهرة لبيان وجود اهدرو كربونات فيه . 


vitrenite reflectance 


تر جج vitrification‏ 
تحول المادة المنصهرة إلى مادة جامدة شفافة 


مواد متطايرة volatile matters‏ 
مواد درجات MUR‏ منخفضة ويسهل 
تطايرها بالتسخين اين . 


volume percent loss 
النسبة الحوية للفاقد بالحجم‎ 
dy gts حجم السوائل الفاقدة مقدرة كنسبة‎ 


من الحجم الكلى للسوائل . 


vibrosis method طريقة الاهتراز‎ 

إحدى طرق التنقيب الجيوفيزيقى عن 

النفط » يستخدم فيها الطرق من مصدر 
ميكانيكى متذبذب . 


virgin naphtha نفطا ( عذراء‎ ( kä 


قطارة يتم الحصول abe‏ بالتقطير المباشر 


virgin pressure 


الضغط البكر 


( bottom-hole pressure JY انظر : ضغط قعر‎ ) 


تخفيض اللروجة viscosity breaking‏ 
خحفض درجة لزوجة المقطرات البترولية 
بالتكسير الحرارى وذلك بتسخينها عند درجة 


حرارة مر ARA‏ وتحت ضغط مرتفع . 


viscosity compensation ås y I wa 
تعويض النقص أو تدارك الزيادة فى لزوجة‎ 
. سائل بإضافة سوائل معينة تبعا للحاجة‎ 


محسنات اللروجة viscosity improvers‏ 
إضافات خاصة تضاف إلى بعض الزيوت 
لتحسين لزوجتها » وهى تختلف تبعا للغرض 


© ال = 
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التحليل الحجمى volumetric analysis‏ 
تقدير ما بالمادة من عناصر أو مر OLS‏ 


مانع vortex breaker oll jul‏ بمعايرة محاليلها بمحاليل قياسية . 


وسيلة خاصة تستعمل RÀ‏ حدوث 
الدوامات عند تقليب السوائل مثل إقامة بعض 
العوارض او ما OMM‏ قياسات حجمية volumetric measurements‏ 

Bis: :ق-‎ Sills) کم اریت‎ eas 
أرضى بعوامل عدة » منها مسامية الصخور‎ 
وثخانة الطبقات الحاملة للزيت » ودرجة تشبعها‎ 
E E LES فراغات فى الصخر ساح‎ 


E فجوات‎ 


ع diuo‏ اس 





عامل تحذير warning agent‏ 
مادة ذات رائحة ثميزة تضاف إلى مادة 
سامة pm‏ الناس من انتشارها " ومثال ذلك 
إضافة أحد مركبات ad‏ العضوية كريهة 
الرائحة (a‏ الغا ز الطبيعى اللتحذير من تسرب هذا 
الغاز WES o^‏ أو $i‏ ", 


حفر بالماء wash boring‏ 
حفر الرواسب غير الماسكة باستعمال قوة 
دفع eUi‏ ف جهاز x s|‏ 


زيوت الغسل = زيوت الامتصاص wash oils‏ 

الريوت المستخدمة d‏ امتصاص s x‏ 
السوائل من الغازات » وهى تتميز بارتفاع درجة 
غلياتها . 


صمام تصريف wash - out valve‏ 
pee‏ يستعمل لل تفريغ سوائل الغسيل 
من البثر أو من صهرج البترول . 


washover pipe أنبوب الغسل‎ 


بالبئر ويمكن دفع السوائل فيها . 


W 


واكى wacké‏ 
صخر رملى غير متجانس من حبيبات 
الكوارتز وكسرات صخرية ومعادن مختلفة . 


wagon - drill حفار متنقل‎ 

RS‏ مثبت عليها جهاز الحفر تستعمل فى 

أغراض الحفر السيزمى أو لإجراء بعض 
الاختبارات الأرضية وغيرها . 


شاحنة بصهر wagon - tank é‏ 
مركبة مثبت عليها صهرج للماء أو زيت 


النفط أو البترول أو الغازات وغيرها . 


walking beam ذراع متحركة‎ 

ذراع تتحرك صعوداً وهبوطا لتحرك عمود 

المضخة التى ترفع الزيت أو الغاز من المكمن إلى 
السطح . 


صخر أ wall - rock M‏ 
الصخور المكونة ja‏ البثر أو المنجم 
أو A‏ جودة على جانبى العرق أو الصدع . 


- ۳۹ - 
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water drive 
البترول‎ qe حقن الماء نحت الضغط‎ 


m دفع‎ 


سطح رافض للماء 


water - dry surface 
= hydrophobic surface 


water hating surface 


السطح الذى لا يسهل تبلله بالماء . 


water flood program oll حقن‎ did. 
للإنتاج الثانوى للزيت من حقل‎ eo, 
فى فى ابار تقع فى أركان‎ s وذلك بحقن‎ taal 
التى تقع فى وسط‎ UM الحقل لدفع الزيت إلى‎ 
. هذا الحقل‎ 


إفاضة بالماء waterflooding‏ 
طريقة ثانوية لاستغلال زيت النفط 


حيث يحقن خزان أرضى للنفط بالماء لكى يحل 
محله ويدفعه إلى del‏ فى يعر الاستغلال . 


water gas = blue water gas 
غاز الماء الأزرق‎ 


) blue water انظر كمع‎ ) 


٠ 


< 


“ا — 


wash tank E edi toe? 


أو السوائل لإزالة ما بها من شوائب 


غاز العادم waste gas‏ 
الغاز gu‏ عن حرق بعض النفايات 

البترولية تكون فيمته الحرارية مساوية للصفر . 
أنبوب waste - pipe 3 P‏ 
تقدم الماء water - advance‏ 


Jb d | el p E cond‏ العام 


water advent su دخول‎ 


ظهور الماء فى بكر البترول . 


طبن الحفر water - base mud aut‏ 
طين الحفر الذى يضاف ad)‏ الماء pas‏ 
tLe 8‏ وذلك لتسهيل حر كته a‏ داخل 


البكر . 


ظهور الماء 
اللحظة التى يبدأ Latics‏ سحب الماء مع 


الريت من الباق ۰ 


water - breakthrough 
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wax 


نسبة الماء فيه إلى fel‏ حد ممكن . 


water wet surface = hydrophilic surface 
سطح أليف ( محب ) للماء‎ 


as‏ متبلور 


wax, crystalline 


(crystalline wax : انظر‎ ( 


إنصال الشمع wax decolourization‏ 
إزالة لون الشمع بترشيحه خلال مادة 
البو كسيت . 


bad 


wax, earth (ozokerite)( أو زوكر يت‎ ) dde e 

نوع من الشمع يفصل من بعض المقطرات 

ذات درجات الغليان العالية » يستعمل فى صنع 
بعض انواع الورنيش . 


تنقية الشمع wax finishing‏ 
طريقة Laid‏ الشمع ذى درجة الانصهار 
لعالية c‏ ويصهر فيها الشمع ثم يمخلط بميغيل إثيل 
ORS‏ ويرد ثم يرشح بواسطة آلة الطرد 
الم كزى » ويحتوى الشمع الناتج ede‏ الطريقة 
على قدر de‏ من الزيت لا يزيد على Js Yo‏ 
بيغا حتوى قشور الشمع الناتجة من التعريق على 
/١‏ من الزيت . 


water injection 


الحقن بالماء 


= water flooding الإفاضة بالماء‎ = 


( water flooding : انظر‎ ١ 


قميص water jacket Qu‏ 
جدار مزدوج يدفع فيه تيار الماء لتبريد 
محتويات جهاز ما . 


water of dehydration 
) الماء المترع ر الماء المنتكر‎ 
الماء الذى كان متحدا ببعض المعادن والذى‎ 
. أطلق بعمليات كيميائية متأخرة‎ 


water pump grease ell شحم مضخة‎ 


المضخات التى ترفع s Ll‏ . 


water softener 


yer‏ الماء 
مادة تضاف إلى cl‏ لإزالة عسره . 


مستوى الماء بالمكمن water table‏ 
—— الماء تحت الزيت فى المكمن وتكون 
مسام الصخور تحته مملوءة Wb‏ . 


water vapour saturation 


SFN ee 


wax 





pee اجو‎ ee Que يعرضت‎ Se 
. وظهرت بها اثار عوامل التعرية‎ ob gl 


عمود تجوية weathering column‏ 
برج تتعرض فيه السوائل للجو لإزالة ما بها 


ثقب تسريب weephole‏ 
ثقب ضيق يتسرب منه السائل الفائض . 


weigh hopper قادورس وزن‎ 
الشكل يستعمل لوزن‎ ut M sul 

. المساحيق‎ 
weighing factor O55 معامل‎ 


قيمة محسوبة تضاف او تنقص من الوزن 
انا التجربة . 


weight bridge منصة وزن‎ 

ميزان عل مستوی سطح الارض يستعمل 

d‏ وزن العربات الحملة بالبضائع عند وقوفها 
عليه . 


الدسبة ay gl!‏ للكبر يت weight percent sulphur‏ 
pat Djy‏ الكبريت px hl‏ > بالمادة 
العضوية مقدرأ على هيئة نسبة مثوية . 


جز 4 الشمع wax fractionation‏ 
استخلاص الشمع بالتعجزئة ¢ إما بالآذابة 
الكلية والتبلور وإما بالتطرية بمذيب بارد . 


wax manufacture 


eS‏ الشمع 
استخلاص الشمع ul‏ بالتجرئة وإما 
بالمذييات . 


wax, paraffin مع البرافين‎ 
( paraffin wax : انظر‎ ( 
wax, saleable e tle جمع‎ 


(saleable wax : انظر‎ ( 


waxy crude ga خام‎ 

زيت خام يحتوى على نسبة كبيرة من شمع 

البرافين ويكون سائلا فى درجات الحرارة العالية 
وجامدا فى درجات الحرارة العادية . 


تليين wearing-in‏ 
تشغيل DY‏ الجديدة فترة من الزمن دون 


weathered sample ôl pe ins 


Eb: cx 
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well location ye d» 


مكان البعر فى حقل البترول . 


سجل البثر well log‏ 
بيان يسجل خواص الصخور التى تخترقها 
E‏ والتفاصيل الفنية لعملية الحفر . 


تصر مح بالبئر well permit‏ 
التصريح الرسمى المطلوب حفر البثر . 


well pressure ضغط البئر‎ 


( bottom-hole pressure tJ! ps انظر : ضغط‎ ( 


well sample عيدة بئرية‎ 

قطعة من الصخر تنتج من حفر البثر › 

تجمع وتحفظ مع مثيلاتها ليستدل بها على أنواع 
الصخور التى يخترقها الثقب . 


well site geologist ( well sitter )‏ 
جيولوجى البئر 
الجيولوجى العامل على منصة الحفر 
والمسكول عن البيانات الجيولوجية بقطاع البثر 
وكذلك البيانات البترولية من شواهد ورائحة 
أو غازات وغير ذلك . 


welded casing تبطين ملحوم‎ 


ثوران البئر 
اندفاع النفط BN cp‏ بقوة تحت ضغط 
الغازات المصاحبة له . 


well blow out 


تحليل لب البثر 
ما تخترقها من صخور . 


well core analysis 


فيض البئر well effluent‏ 
فط يفيض ويندفع من فوهة ai‏ تحت 


غازات المكمن . 


pol dad hav 
ويقاس أثناء‎ til ضغط النفط عند فوهة‎ 
. وأثناء إغلاق البعر‎ batt تدفق‎ 


well-head pressure 


PL تداخل‎ 

وجود الا بار بعضها بجوار بعض إلى درجة 

تؤدى إلى تداخل مناطق السحب الخاصة بكل 
منها . 


well interference 


re 
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كمية المنتج من الزيت البترولى أو الغاز من 
بثر معينة فى اليوم » وتقدر عادة بعدد البراميل 
المنتجة فى اليوع , 


سیو 

ترتيب ينسب إلى واضعه العالم GUY‏ 
« فينر ) » يستخدم لعمل قطاعات عرضية by‏ 
العمق بإحدى طرق مقاومة التيار المستمر التى 
تستخدم فيها أربعة أقطاب كهربية على خط 
واحد » de y‏ أبعاد متساوية » حيث يمرر التيار 
بين القطبين الخارجيين » ويقاس فرق الجهد بين 
القطبين الداخليين » وقد ينقل هذا الترتيب فى 
اتجاه مستقم » وبمسافات متساوية بين الأقطاب 
للحصول على مقطع مستعرض » وقد يحرك شيئا 
es‏ من المركز نحو الخار ج للحصول على مقطع 
ال 


Wenner configuration 


Westen Desert oil province 

منطقة نفط الصحراء الغربية 
منطقة تنقيب عن النفط فى الصحراء الغربية 
فى مصر تشتمل على المناطق الشاطئية بساحل 
البحر T‏ المتوسط » بها عدد من 
الاكتشافات النفطية والغازية » منها أربعة حقول 
نفط ها قيمة إقتصادية وهى حقول نفط العلمين 
وبدما » والرزاق باحتياطى قدر فى عام ۱۹۷۰١‏ 
بنحو ٠٠‏ مليون طن » وحقل غاز gl‏ الغراديق 
باحتياطى قدر بنحو oe ٦‏ م واكتشف 
حديثا نفط وغاز حقول أم بركة y‏ الجمال 
وأبو سنا والمليحة » ولا تزال Wem‏ تحت 
التقويم . وتوجد المصايد النفطية فى الحقول فى 


T NEU‏ الأبار 


حجم البئر well size‏ 
إنتاجية البثر وتفدر عادة بعدد براميل النفط 
المنتجة فى اليوم الواحد 5 


well spacing 
لمواقع الآبار على السطح‎ UAE التوزيع‎ 
طبيعى للماء أو البترول أو الخامات‎ Ol d 
المعدنية — ويكون بتحديد المسافات بين‎ 
5 هذه الآبار‎ 


تحفيز well stimulation m‏ 
طريقة للحصول على مزيد من إنتاج 

التكوين السفل للبعر وذلك إما بزيادة مساميته 
ونفاذيته » Wy‏ بخفض لزوجة ما بالبئر من 


موائع l‏ 
طبقية البئر well stratigraphy‏ 
التتابع الطبقى لجدران AN‏ وأنواع الصخور 

DEM 
well tying ربط الابار‎ 


bod. dabas dans. dd 
de للوقوف‎ OLY جيولوجية متوقعة فى مواقع‎ 
es N ts A ty DN a eus 


well yield pol إنتاجية‎ 


vio 
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wet 





سائل ذو قدرة عالية على تبلل الأسطح مثل 
sui‏ على الزجاج . 


بئر رطبة wet well‏ 
بئر تستعمل فى تصريف مياه الصرف ومياه 


T 


wheel bearing grease — «Sod! شحم كرامى‎ 
gis! ^ OQ شحم برافينى يستعمل‎ 


whipstock موجه‎ 

قطعة حديدية ذات شكل خاص تدلى 

داخل البئر لتوجيه لقمة Atl‏ إلى مسار حفر 
البعر براوية مطلوبة . 


جازولين أبيض white gasoline‏ 
بنزين لا يحتوى de‏ رابع إثيل الرصاص 
ولذلك لا يضاف إليه لون يزه . 


زيوت white oils slay‏ 
زیو ت عالية النقاوة لا لون u‏ غالبا 
تستعمل فى الاغراض الطبية أو فى ee‏ 


صخور رسوبية مثل الحجر الرمل » والحجر 
الجيرى والطباشير » والدولوميت ٠‏ تتبع عصر 
الايوسين والعصر الطباشيرى بجزأيه العلوى 
والسفل . 


وستفلت westphalt‏ 
lad‏ من ciu‏ وحجارة صغيرة متقاربة 


wet gas ( rich gas) (Sp غاز رطب ( غاز‎ 

غاز طبيعى يحتوى على هدرو كربونات H‏ 

من الميثان » ويمكن استخلاصها تجاريا بتبريد 
الغاز أو بضغطه . 


wet oil = cut oil 


زيت رطب 


(cut oil : انظر‎ ) 


القدرة على التبليل wettability‏ 

إحدى الخواص السطحية للسوائل نتيجة 
لالتصاق تلك السوائل بالأسطح c‏ وتزداد قدرة 
السائل على التبليل عندما تزيد قوة التصاقه 
بالسطح على قوة تماسك جزيئات السائل بعضها 


سائل مبلل 


wetting liquid 


- هلام - 


معجوالنفط 


wid 





منتجات ثانوية تتكون أحيانا أثناء عمليات 


التصنيع الرئيسية وليس من المقصود إنتاجها . 


زجاج مسلح wired glass‏ 
نوع من الزجاج تمتد بداخله أسلاك 
متقاطعة لزيادة متانته وزيادة قدرته على مقاومة 


الكسر . 


withdrawal level مستوى السحب‎ 
NT 
withdrawal rate معدل السحب‎ 


السرعة التى يسحب بها زيت البترول من 


العر أو من الصهرع فى وحدة زمنية معينة ٠‏ 


صندل tile‏ 
صندل صغير يحمل بعض المعدات 
المستخدمة فى the‏ المنصات البحرية . 


work barge 


working interest حصة التشة‎ 


ما يتبقى من أرباح بعل دفع الإتاوة 
رغيرها . 


مقطر واسع المدى 
خليط من البنزين والكيروسين de‏ فى 
c T2"‏ من درجات الحرارة . 


wide range distillate 


كشف عشواق. wildcating‏ 
إعداد بالحفر لاستكشاف النفط فى منطقة 


م تدرس دراسة كاملة » وقد تكون هذه المنطقة 
غير مضمونة الانتاج اقتصاديًا . 


بئر تجريبية wildcat well‏ 
أول بعر تحفر فى مكان ما لاحتبار إمكاناته 


النفطية ويطلق عليها كذلك القط البرى . 


wild flowing £v تدفق‎ 

وصف لتدفق النفط غير المنتظم من فوهة 
E‏ 

wild gasoline جازولين طيار‎ 


cajus ides‏ دات days‏ الغلا 


wild products 
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wor 
workover operations عمليات إصلاح‎ workover rig معدات إصلاح‎ 
kakt Al .اة حه | لاصلاح جدار عمليات الاصلاح اليومية‎ Lado 


البعر وتنظيفها مما يسقط بداخلها فى أثناء AH‏ منشات المصنع دون أن يتعطل العمل . 


- vvv — 


X 


أحد قرائن البترول وهو مركب أروماق لقمة متصالبة X - bit‏ 
تتصل فيه مجموعتا ميثيل بنواة البترول . ويوجد لقمة حفر حدها على شكل حرف » 
عادة على هيئة dade‏ من أرثو وميتا وبارا - تستعمل فى توسيع أو تنظيف مكان الحفر . 


زايلين وهو سائل فى درجات الحرارة العادية يغل 
عند ce OYA‏ ويستعمل Uu‏ فى عمليات 


xylene = dimethyl-benzene : التخليق الكيميائية 6 صيغته الكيميائية‎ 
as hte aU = a . (Cg H4 )(C Hy ر(‎ (e كيد ) ( ك‎ ( 








- YYà — 





تمع حر شفى yellow scale‏ 
مع برافينى أصفر خفيض M‏ ينتج من 
بعض عمليات تكرير البترول . 


مخطط الإنتاج yield chart‏ 
بيان يوضح إنتاجية البئر أو الحقل النفطى . 
صخر طيع yielding rock‏ 


عمش und Od)‏ لاتير درج yi dux‏ 
القوى الضغطية أو تأثير عمليات حفر اليكر . 


Y 


أنابيب الساحة yard piping‏ 
او التوزيع . 
شق فاغر yawning fissure‏ 


شق مفتوح فى حائط البكر أو الارض 
يكون هذا الشق صدعا أو فاصلاً . 


التراب الأصفر yellow earth‏ 
طفل ناعم CS ex‏ عل نسبة كبيرة من 
الليمونيت dolia‏ وهدرو كسيدات Jy A‏ 


STAY c 





zigzag crossway T معبر‎ 

طريق قنطرى متعرج يصل بين مراسى 
الناقلات . 

طية متعر جة zigzag fold‏ 


(chevron fold : انظر‎ ) 


كبريتيد الزنك 
رکب أبييض اللون لا يذوب فى الماء 

يستعمل فى صنع بعض أنواع الطلاء . صيغته 

الك.ميائية : ( خ كب ) (Zn S)‏ . 


zinc blende = zinc Sulphide 


كلوريد الزنك 

( خ كلم ) مادة متبلورة سهلة الذوبان فى 
الماء ينتج من تفاعل فلز الخارصين مع UAR‏ 
اهدرو كلوريك . 


zinc chloride 


zone Jib 


الو حدة الصخرية من العمود الحيولوجى 
re ug On’ ctl G eee gl‏ 


7 


ز ( جيوفيزيقا ) 

يستخدم هذا الحرف فى علم الطبيعة 
الأرضية ( الجيوفيزيقا ( ليدل على العمق تحت 
(S paa‏ معن . 


Z ( geophysics ) 


زيوليت 
مصطلح عام يطلق على مجموعة من المعادن 
المكونة من سليكات ألومنيوم مائية للصوديوم 
والكلسيوم » والباريوم » والاسترنشيوم, 
والبوتاسيوم تتميز بسهولة فقدانها واكتسابها لياه 
التحلل وتنتفخ إذا عرضت لرارة عالية » وكثير 
منها يتميز بقدرته الفائقة على التبادل Bel‏ 


zeolite 


قرارات زيوليتية: zeolitic deposits‏ 
رواسب من ركاز النحاس الصرف توجد 
فى صخور البازلت بمصاحبة معادن من مجموعة 


Oc y jl 


طريقة الزيوليت 
معادن الزيوليت . 


zeolitic process 


Eu a 


معجمالنفط 


zub | 





zonule . نطق‎ 

LIP dai من‎ spr او‎ wee نطاق‎ 

أو بيولؤجى له خصائص مميزة عن التطبقات 
CVI‏ بنفس النطاق . 


لقمة « زوبلين » Zublin bit‏ 
لقمة حفر تتحرك فى أثناء دورانها بحركة 


Er m 


الجيولوجى » ويتميز بوجود أحافير من الأنواع 
الحيوانية أو النباتية لا تتعداها إلى غيرها من 
النطق . 


zoning تنطيق‎ 

التعرف على النطاقات التى يشتمل عليها 

مط صخرى »© أو تصنيف etl‏ الصخرى إل 
نطاقات . 


